Deutscher Bundestag 

18. Wahlperiode 


Drucksache 18/9096 


06 . 07.2016 


Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft und Energie (9. Ausschuss) 


a) zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
- Drucksache 18/8860 - 


Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Ausschreibungen für Strom 
aus erneuerbaren Energien und zu weiteren Änderungen des Rechts der 
erneuerbaren Energien 
(Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2016) 


b) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
- Drucksachen 18/8832, 18/8972 - 


Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Ausschreibungen für Strom 
aus erneuerbaren Energien und zu weiteren Änderungen des Rechts der 
erneuerbaren Energien 
(Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2016) 


A. Problem 

Zu den Buchstaben a und b 

Wegen der veränderten Anforderungen an Strommärkte und Elektrizitätsversor- 
gungssysteme aufgrund der wachsenden Bedeutung emeuerbarer Energieträger 
infolge der Energiewende soll das Fördersystem auf Ausschreibungen umgestellt 
werden. 
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B. Lösung 

Zu Buchstabe a 

Annahme des Gesetzentwurfs auf Drueksaehe 18/8860 in geänderter Fassung 
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD bei ausdrüeklieher 
Niehtteilnahme der Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN. 

Zu Buchstabe b 

Einstimmige Erledigterklärung des Gesetzentwurfs auf Drueksaehen 
18/8832, 18/8972. 

C. Alternativen 

Keine. 

Die Umstellung des Förderregimes für emeuerbare Energien auf Ausschreibun- 
gen wurde mit dem EEG 2014 beschlossen. Das konkrete Ausschreibungsdesign 
wurde in einer Vielzahl von Fachgesprächen sowie Sitzungen der Plattform 
Strommarkt gemeinsam mit den Akteuren entwickelt und diskutiert. Es wurde 
vom BMWi in einer Öffentlichkeitsbeteiligung umfassend konsultiert. Ferner 
baut das Ausschreibungsdesign auf der Pilot- Ausschreibung für Freiflächenanla- 
gen auf, die seif Anfang 2015 durchgeführf wird. Die Erfahrungen aus diesem 
Pilofen sind evaluierf und konsequenf in diesem Gesefz aufgegriffen und umge- 
setzf worden. Darüber hinaus enfspricht die Umsfellung auf Ausschreibungen den 
Vorgaben der Europäischen Kommission aus ihren Umwelfschufz- und Energie- 
beihilfeleitlinien. Die darin enthaltene Bagatellgrenze von 1 MW wird leicht nach 
unten angepasst, um mehr Anlagen in die Ausschreibungen zu integrieren. Wei- 
tere Ausnahmen aus den Umweltschutz- und Energiebeihilfeleitlinien werden — 
anders als etwa vom Bundesrat empfohlen - nicht übernommen, weil sie den An- 
lagenmarkt segmentieren, den Wettbewerb verringern und zu volkswirtschaftlich 
ineffizienten Lösungen führen würden. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Unmittelbare Kosten können sich für die öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, 
Kommunen) nur ergeben, weil sich die EEG-Umlage auf die Höhe ihres Strom- 
preises auswirkt. Die entsprechenden Kosten werden in Abschnitt F dargestellt. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen 
und Bürger. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Durch die Ausweitung der Ausschreibungen auf Windenergieanlagen an Land 
und auf See, Biomasseanlagen und große Solaranlagen, die keine Freiflächenan- 
lagen sind, erhöht sich der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft um rund 24 Mil- 
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honen Euro. Die zusätzliche jährliche Belastung der Wirtschaft durch Informati- 
onspflichten liegt bei unter 3 000 Euro und ist bereits in dem ermittelten Erfül- 
lungsaufwand enthaften. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Das Gesetz erhöht den Erfüllungsaufwand der Verwaltung des Bundes um rund 
22 Millionen Euro. Länder und Kommunen sind nicht betroffen. 

Der Erfüllungsaufwand des Bundes wird erhöhf, weil und soweit die Ausschrei- 
bungen durch Bundesbehörden vollzogen werden. Dies betrifft die BNetzA und 
das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) für die Ausschreibun- 
gen im Allgemeinen und bei den Ausschreibungen für die Windenergie auf See 
für die Flächenenfwicklungsplanung und die sfaafliche Vorunfersuchung der Flä- 
chen. Die jährlichen Kosfen der BNefzA für die Ausschreibungen für Solaranla- 
gen, Windenergieanlagen an Land und Biomasseanlagen wurden wie folg! abge- 
schäfzf: Personalkosfen von rund 944 049 Euro, pauschale Sachmiftelkosfen von 
237 720 Euro und Gemeinkosfen von 325 363 Euro. Im Gegenzug enffallen künf- 
tig durch die Ablösung der FFAV Verwalfungskosfen in Höhe von insgesamf 
713 441 Euro, ln Summe enfsfehen damif zusäfzliche Kosfen in Höhe von 
822 859 Euro. Die Kosfen sollen durch Gebühren finanzierf werden. Sämflicher 
Verwalfungsaufwand der FFAV wird in diese Verwalfungsaufwandskalkulafion 
überführf. Daraus ergibt sich ein Personalmehrbedarf von 1,1 Stellen im höheren 
Dienst, 3,5 Stellen im gehobenen Dienst und 3,5 Stellen im mittleren Dienst. Die 
Kosten der BNetzA und des BSH nach dem Windenergie-auf-See-Gesetz wurden 
wie folgt abgeschätzt: Bei der BNetzA ergibt sich ein Personalbedarf von etwas 
mehr als drei zusätzlichen Stellen (2,8 im höheren Dienst und 0,4 im gehobenen 
Dienst). Der entsprechende Erfüllungsmehraufwand für diese Sfellen einschließ- 
lich der Sachmiftel- und Gemeinkosfen befrägf rund 466 000 Euro. Beim BSH, 
das hier feilweise im Auftrag der BNefzA fäfig wird, ergibt sich ein Personalmehr- 
bedarf von 22,0 Stellen im höheren Dienst, 9,0 Stellen im gehobenen Dienst und 
5,0 Stellen im mittleren Dienst, mit Personalkosten von rund 1 990 715 Euro. Zu- 
sätzlich ergeben sich Sachkosten von 16 775 000 Euro und Verwaltungskosten 
von 326 000 Euro. Die Kosten sollen durch Gebühren finanziert werden. Außer- 
dem erhöht sich der Aufwand beim BMWi für die Ausübung der Fachaufsicht 
über BNetzA und BSH für das EEG 2016 und das Windenergie-auf-See-Gesefz. 
Hierfür isf zusäfzliches Personal in Höhe von 3 Sfellen im höheren Diensf (A 1 5) 
erforderlich. Für die Einrichtung und die Führung des Regionalnachweisregisters 
nach § 79a EEG 20 1 6 werden durch den Vollzugsaufwand Kosfen beim Umwelf- 
bundesamf als Regisferführer enfsfehen. Diese Kosfen können durch die mög- 
lichsf weifgehende Nufzung der bereifs vorhandenen Software für das Herkunfts- 
nachweisregisfer nach § 79 EEG 2016 sowie die Bereif sfellung des Markfsfamm- 
dafenregisfers der BNefzA auf ein Minimum reduzierf werden. Für den Bereich 
der Sachmiftel fallen Kosfen in Höhe von 1 00 000 Euro für die Enfwicklung der 
Regisfersoftware einschließlich ggf erforderlicher Schniftsfellen zu Nefzbetrei- 
bem und die Einrichtung des Registers an. Einige für den Regisferbefrieb erfor- 
derliche Logiken sind bereifs im Herkunftsnachweisregisfer vorhanden und könn- 
fen mifgenufzf werden (unfer sfrikfer Trennung der beiden Regisfersysfeme). Dar- 
über hinaus wird es einen laufenden Sachmiftelbedarf für die Wartung und das 
Hosting des Regionalnachweisregisters geben. Danach ist mit jährlichen Sachkos- 
ten für den Betrieb der Registersoftware von etwa 1 5 000 Euro zu rechnen. Zu- 
sätzlich werden jährliche Personalkosten für den laufenden Betrieb in Höhe von 
etwa 450 000 Euro für vier Plansfellen (2 gehobener Diensf, 2 mittlerer Dienst) 
erwartet. Soweit die Ausgaben nicht oder nicht zeitgleich durch Gebühren gedeckt 
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werden können, werden die Ausgaben in den betroffenen Einzelplänen im Rah- 
men der geltenden Finanzplanung gedeckt. 


F. Weitere Kosten 

Unmittelbare Auswirkungen auf das allgemeine Preisniveau oder das Verbrau- 
cherpreisniveau sind nicht zu erwarten. Allerdings kann sich dieses Gesetz durch 
verschiedene Maßnahmen auf die Flöhe der EEG-Umlage auswirken, die wiede- 
rum einen Einfluss auf die Strompreise hat. Im Ergebnis ist jedoch nicht mit einer 
Erhöhung der EEG-Umlage durch dieses Gesetz gegenüber dem EEG 2014 zu 
rechnen: Erstens dient die Einführung der Ausschreibungen auch der Kosteneffi- 
zienz und soll mögliche Überförderungen durch die wetfbewerbliche Preisermitf- 
lung verhindern. Bereifs die ersfen Ergebnisse der Pilof-Ausschreibung für Frei- 
flächenanlagen zeigen, dass die Ausschreibungen nicht zu Kostensteigerungen 
führen. Tafsächlich konnfe der durchschnitfliche Zuschlagswerf sogar deuflich ge- 
senkf werden. Außerdem werden Höchsfwerfe in der Größenordnung der bisheri- 
gen Vergüfungssäfze eingeführf, um Kosfensteigerungen in Fällen eines Markf- 
versagens zu verhindern. Zweifens dient die Einführung der Ausschreibungen 
auch einer verbesserten Mengensteuerung. Überschießende Ausbauraten, die sich 
kostenerhöhend auf die EEG-Umlage auswirken könnten, werden dadurch effek- 
tiv ausgeschlossen. Drittens ermöglicht die effektive Mengensteuerung die Ein- 
haltung des Ausbaukorridors, wodurch der Ausbau der emeuerbaren Energien in 
verlässlicheren Bahnen verläuft und die EEG-Umlage gegenüber dem EEG 2014 
enflasfef wird. Allerdings fallen Kosfen in Form von Gebühren für alle Marktak- 
feure an, die an Ausschreibung feilnehmen. Die Gebühren liegen für Windener- 
gieanlagen an Land und Solaranlagen zwischen rund 500 und rund 1 100 Euro. 
Bei Windenergieanlagen auf See dürften aufgrund des höheren Aufwands deut- 
lich höhere Gebühren anfallen. Die konkrete Höhe der Gebühren für Ausschrei- 
bungen für Windenergieanlagen auf See wird im Rahmen einer Gebührenverord- 
nung auf Grundlage des Bundesgebührengesefzes fesfgelegf. 
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 18/8860 in der aus der nachstehenden 
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen; 

b) den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/8832, 18/8972 für erledigt zu erklä- 
ren. 

Berlin, den 6. Juli 2016 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie 


Dr. Peter Ramsauer Thomas Bareiß 

Vorsitzender Berichterstatter 
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Zusammenstellung 

des Entwurfs eines Gesetzes zur Einführung von Ausschreibungen für Strom aus erneuerbaren Ener- 
gien 

und zu weiteren Änderungen des Rechts der erneuerbaren Energien 
(Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2016) 

- Drucksache 18/8860 - 

mit den Beschlüssen des Ausschusses für Wirtschaft und Energie (9. Ausschuss) 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Einfüh- 
rung von Ausschreibungen für 
Strom aus erneuerbaren Energien 
und zu weiteren Änderungen des 
Rechts der erneuerbaren Energien 
(Erneuerbare-Energien-Gesetz -EEG 
2016) 

Entwurf eines Gesetzes zur Einfüh- 
rung von Ausschreibungen für 
Strom aus erneuerbaren Energien 
und zu weiteren Änderungen des 
Rechts der erneuerbaren Energien 

Vom ... 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be- 
schlossen: 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be- 
schlossen: 

Artikel 1 

Artikel 1 

Änderung des Erneuerbare-Energien-Geset- 
zes 

Änderung des Erneuerbare-Energien-Geset- 
zes 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 
21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom ... [einsetzen: Datum 
und Fundstelle des Strommarktgesetzes] geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 
21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom ... [einsetzen: Datum 
und Fundstelle des Strommarktgesetzes] geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die amtliche Abkürzung des Gesetzes wird 
wie folgt gefasst: 

1. Die amtliche Abkürzung des Gesetzes wird 
wie folgt gefasst: 

„EEG 2016 “. 

„EEG 2017“. 

2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angaben zu den §§ 3 bis 5 werden 
wie folgt gefasst: 

a) unverändert 

„§ 3 Begriffsbestimmungen 


§ 4 Ausbaupfad 


§ 5 Ausbau im In- und Ausland“. 


b) Die Angabe zu Teil 3 wird wie folgt ge- 
fasst: 

b) Die Angabe zu Teil 3 wird wie folgt ge- 
fasst: 
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Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 


„Teil 3 


„Teil 3 

Zahlung von Marktprämie und Einspei- 

Zahlung von Marktprämie und Einspei- 


severgütung 


severgütung 


Abschnitt 1 


Abschnitt 1 


Arten des Zahlungsanspruchs 

Arten des Zahlungsanspruchs 

§ 19 

Zahlungsanspruch 

§ 19 

unverändert 

§20 

Marktprämie 

§20 

unverändert 

§21 

Einspeisevergütung 

§21 

unverändert 

§21a 

Sonstige Direktvermarktung 

§21a 

unverändert 

§21b 

Zuordnung zu einer Veräuße- 
rungsform, Wechsel 

§21b 

unverändert 

§21c 

Verfahren für den Wechsel 

§21c 

unverändert 


Abschnitt 2 


Abschnitt 2 

Allgemeine Bestimmungen zur Zahlung 

Allgemeine Bestimmungen zur Zahlung 

§22 

Wettbewerbliche Bestimmung 
der Marktprämie 

§22 

unverändert 

§22a 

Prototypen 

§22a 

Pilotwindenergieanlagen an 
Land 

§23 

Allgemeine Bestimmungen zur 
Höhe der Zahlung 

§23 

unverändert 

§23a 

Besondere Bestimmung zur 
Höhe der Marktprämie 

§23a 

unverändert 

§23b 

Anteilige Zahlung 

§23b 

unverändert 

§24 

Zahlungsansprüche für Strom 
aus mehreren Anlagen 

§24 

unverändert 

§25 

Beginn, Dauer und Beendigung 
des Anspruchs 

§25 

unverändert 

§26 

Abschläge und Fälligkeit 

§26 

unverändert 

§27 

Aufrechnung 

§27 

unverändert 

§27a 

Zahlungsanspruch und Eigenver- 
sorgung 

§27a 

unverändert 
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Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 


Abschnitt 3 


Abschnitf 3 


Ausschreibungen 


Ausschreibungen 


Unterabschnitt 1 


Unterabschnitf 1 

Allgemeine Ausschreibungsbedingun- 

Allgemeine Ausschreibungsbestim- 


gen 


mungen 

§28 

Ausschreibungsvolumen 

§28 

unverändert 

§29 

B ekanntmachung 

§29 

unverändert 

§30 

Anforderungen an Gebote 

§30 

unverändert 

§30a 

Ausschreibungsverfahren 

§30a 

unverändert 

§31 

Sicherheiten 

§31 

unverändert 

§32 

Zuschlagsverfahren 

§32 

unverändert 

§33 

Ausschluss von Geboten 

§33 

unverändert 

§34 

Ausschluss von Bietern 

§34 

unverändert 

§35 

Bekanntgabe der Zuschläge und 
anzulegender Wert 

§35 

unverändert 

§35a 

Entwertung von Zuschlägen 

§35a 

unverändert 


Unterabschnitt 2 


Unterabschnitt 2 

Ausschreibungen für Windenergieanla- 

Ausschreibungen für Windenergieanla- 


gen an Land 


gen an Land 

§36 

Gebote für Windenergieanlagen 
an Land 

§36 

unverändert 

§36a 

Sicherheiten für Windenergiean- 
lagen an Land 

§36a 

unverändert 

§36b 

Höchstwert für Windenergiean- 
lagen an Land 

§36b 

unverändert 

§36c 

Besondere Zuschlagsvorausset- 
zung für das Netzausbaugebiet 

§36c 

unverändert 

§36d 

Ausschluss von Geboten für 
Windenergieanlagen an Land 

§36d 

unverändert 

§36e 

Erlöschen von Zuschlägen für 
Windenergieanlagen an Land 

§36e 

unverändert 

§36f 

Änderungen nach Erteilung des 
Zuschlags für Windenergieanla- 
gen an Land 

§36f 

unverändert 
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Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

§ 36g Besondere Ausschreibungsbe- 
dingungen für Bürgerenergiege- 
sellschaften 

§ 36g Besondere Ausschreibungsbe- 
stimmungen für Bürgerener- 
giegesellschaften 

§ 36h Anzulegender Wert für Wind- 
energieanlagen an Land 

§ 36h unverändert 

§ 36i Dauer des Zahlungsanspruchs für 
Windenergieanlagen an Land 

§ 36i unverändert 

Unterabschnitt 3 

Ausschreibungen für Solaranlagen 

Unterabschnitt 3 

Ausschreibungen für Solaranlagen 

§ 37 Gebote für Solaranlagen 

§37 unverändert 

§ 37a Sicherheiten für Solaranlagen 

§ 37a unverändert 

§ 37b Höchstwert für Solaranlagen 

§ 37b unverändert 

§ 37c Besondere Zuschlagsvorausset- 
zung für benachteiligte Gebiete; 
Verordnungsermächtigung für 
die Länder 

§ 37c unverändert 

§ 37d Rückgabe und Erlöschen von Zu- 
schlägen für Solaranlagen 

§ 37d unverändert 

§ 38 Zahlungsberechtigung für Solar- 
anlagen 

§38 unverändert 

§ 38a Ausstellung von Zahlungsbe- 
rechtigungen für Solaranlagen 

§ 38a unverändert 

§ 38b Anzulegender Wert für Solaran- 
lagen 

§ 38b unverändert 

Unterabschnitt 4 

Ausschreibungen für Biomasseanlagen 

Unterabschnitt 4 

Ausschreibungen für Biomasseanlagen 

§ 39 Gebote für Biomasseanlagen 

§39 unverändert 

§ 39a Sicherheiten für Biomasseanla- 
gen 

§ 39a unverändert 

§ 39b Höchstwert für Biomasseanlagen 

§ 39b unverändert 

§ 39c Ausschluss von Geboten für Bio- 
masseanlagen 

§ 39c unverändert 

§ 39d Erlöschen von Zuschlägen für 
Biomasseanlagen 

§ 39d unverändert 

§ 39e Änderungen nach Erteilung des 
Zuschlags für Biomasseanlagen 

§ 39e unverändert 

§ 39f Einbeziehung bestehender Bio- 
masseanlagen 

§ 39f unverändert 
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Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

§39g 

Dauer des Zahlungsanspruchs für 
Biomasseanlagen 

§39g 

unverändert 

§39h 

Besondere Zahlungsvorausset- 
zungen für Biomasseanlagen 

§39h 

Besondere Zahlungsbestim- 
mungen für Biomasseanlagen 




Unterabschnitt 5 



Technologieneutrale Ausschreibun- 




gen 


§39i 

Gemeinsame Ausschreibun- 
gen für Windenergieanlagen 
an Land und Solaranlagen 


§39j 

Innovationsausschreibungen 


Abschnitf 4 


Abschnitt 4 

Gesetzliche Bestimmung der Zahlung 

Gesetzliche Bestimmung der Zahlung 


Unferabschniff 1 


Unterabschnitt 1 


Anzulegende Werfe 


Anzulegende Werte 

§40 

Wasserkraft 

§40 

unverändert 

§41 

Deponie-, Klär-, und Grubengas 

§41 

unverändert 

§42 

Biomasse 

§42 

unverändert 

§43 

Vergärung von Bioabfällen 

§43 

unverändert 

§44 

Vergärung von Gülle 

§44 

unverändert 

§44a 

Absenkung der anzulegenden 
Werte für Sfrom aus Biomasse 

§44a 

unverändert 

§44b 

Gemeinsame Besfimmungen für 
Sfrom aus Gasen 

§44b 

unverändert 

§44c 

Sonsfige gemeinsame Besfim- 
mungen für Sfrom aus Biomasse 

§44c 

unverändert 

§45 

Geofhermie 

§45 

unverändert 

§46 

Windenergie an Land bis 20 1 8 

§46 

unverändert 

§46a 

Absenkung der anzulegenden 
Werfe für Sfrom aus Windener- 
gie an Land bis 20 1 8 

§46a 

unverändert 

§46b 

Windenergie an Land ab 20 1 9 

§46b 

unverändert 

§47 

Windenergie auf See 

§47 

unverändert 

§48 

Solare Strahlungsenergie 

§48 

unverändert 
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Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

§ 49 Absenkung der anzulegenden 
Werte für Strom aus solarer 
Strahlungsenergie 

§49 unverändert 

Unterabschnitt 2 

Zahlungen für Flexibilität 

Unterabschnitt 2 

Zahlungen für Flexibilität 

§ 50 Zahlungsanspruch für Flexibili- 
tät 

§50 unverändert 

§ 50a Flexibilitätszuschlag für neue 
Anlagen 

§ 50a unverändert 

§ 50b Flexibilitätsprämie für beste- 
hende Anlagen 

§ 50b unverändert 

Abschnitt 5 Rechtsfolgen und Strafen 

unverändert 

§51 Verringerung des Zahlungsan- 

spruchs bei negativen Preisen 

§51 unverändert 

§ 52 Verringerung des Zahlungsan- 
spruchs bei Pflichtverstößen 

§52 unverändert 

§ 53 Verringerung der Einspeisever- 
gütung 

§53 unverändert 

§ 53a Verringerung des Zahlungsan- 
spruchs bei Windenergieanlagen 
an Land 

§ 53a unverändert 

§ 53b Verringerung des Zahlungsan- 
spruchs bei Regionalnachweisen 

§ 53b unverändert 

§ 54 Verringerung des Zahlungsan- 
spruchs bei Ausschreibungen für 
Solaranlagen 

§54 unverändert 

§ 55 Pönalen 

§55 unverändert 

§ 55a Erstattung von Sicherheiten“. 

§ 55a unverändert 

c) Nach der Angabe zu § 60 wird folgende 
Angabe zu § 60a eingefügt: 

c) unverändert 

„§ 60a EEG-Umlage für stromkostenin- 
tensive Unternehmen und Schie- 
nenbahnen“. 


d) Nach der Angabe zu § 6 1 wird folgende 
Angabe zu § 61a eingefügt: 

d) unverändert 

„§ 61a Ausnahmen von der Pflicht zur 
Zahlung der EEG-Umlage“. 


e) Nach der Angabe zu § 69 wird folgende 
Angabe zu § 69a eingefügt: 

e) unverändert 
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„§ 69a Mitteilungspflicht der Behörden 
der Zollverwaltung“. 


f) Nach der Angabe zu § 79 wird folgende 
Angabe zu § 79a eingefugt: 

f) unverändert 

„§ 79a Regionalnachweise “. 


g) Nach der Angabe zu § 80 wird folgende 
Angabe zu § 80a eingefugt: 

g) unverändert 

„§ 80a Kumulierungsverbot“. 


h) Nach der Angabe zu § 83 wird folgende 
Angabe zu § 83a eingefugt: 

h) unverändert 

„§ 83a Rechtsschutz bei Ausschreibun- 
gen“. 


i) Nach der Angabe zu § 85 wird folgende 
Angabe zu den §§ 85a und 85b einge- 
fugt: 

i) unverändert 

„§ 85a Festlegung zu den Höchstwerten 
bei Ausschreibungen 


§ 85b Auskunftsrecht und Datenüber- 
mittlung“. 


j) Die Angabe zu § 88 wird durch folgende 
Angaben zu den §§ 88 bis 88b ersetzt: 

j) Die Angabe zu § 88 wird durch folgende 
Angaben zu den §§ 88 bis 88d ersetzt: 

„§ 88 Verordnungsermächtigung zu 
Ausschreibungen für Biomasse 

„§88 unverändert 

§ 88a Verordnungsermächtigung zu 
grenzüberschreitenden Aus- 

schreibungen 

§ 88a unverändert 

§ 88b Verordnungsermächtigung zu 
Netzausbaugebieten “. 

§ 88b Verordnungsermächtigung zu 
Netzausbaugebieten 


§ 88c Verordnungsermächtigung zu 
gemeinsamen Ausschreibun- 
gen für Windenergieanlagen 
an Land und Solaranlagen 


§ 88d Verordnungsermächtigung zu 
Innovationsausschreibun- 
gen“. 

k) Die Angabe zu § 92 wird wie folgt ge- 
fasst: 

k) unverändert 

„§ 92 Verordnungsermächtigung zu 
Herkunftsnachweisen und Regi- 
onalnachweisen“. 


1) Die Angabe zu § 99 wird wie folgt ge- 
fasst: 

1) unverändert 
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„§ 99 (weggefallen)“. 


m) Die Angabe zu § 102 wird wie folgt ge- 
fasst: 

m) unverändert 

„§ 102 (weggefallen)“. 


3. Die §§ 1 bis 7 werden wie folgt gefasst: 

3. Die §§ 1 bis 7 werden wie folgt gefasst: 

„§ 1 

„§1 

Zweck und Ziel des Gesetzes 

unverändert 

( 1 ) Zweck dieses Gesetzes ist es, insbe- 
sondere im Interesse des Klima- und Umwelt- 
schutzes eine nachhaltige Entwicklung der 
Energieversorgung zu ermöglichen, die 
volkswirtschaftlichen Kosten der Energiever- 
sorgung auch durch die Einbeziehung lang- 
fristiger externer Effekte zu verringern, fos- 
sile Energieressourcen zu schonen und die 
Weiterentwicklung von Technologien zur Er- 
zeugung von Strom aus emeuerbaren Ener- 
gien zu fördern. 


(2) Ziel dieses Gesetzes ist es, den An- 
teil des aus emeuerbaren Energien erzeugten 
Stroms am Bmttostromverbrauch zu steigern 
auf 


1 . 40 bis 45 Prozent bis zum Jahr 2025, 


2. 55 bis 60 Prozent bis zum Jahr 2035 und 


3. mindestens 80 Prozent bis zum Jahr 
2050. 


Dieser Ausbau soll stetig, kosteneffizient und 
netzverträglich erfolgen. 


(3) Das Ziel nach Absatz 2 Satz 1 dient 
auch dazu, den Anteil emeuerbarer Energien 
am gesamten Bmttoendenergieverbrauch bis 
zum Jahr 2020 auf mindestens 1 8 Prozent zu 
erhöhen. 


§2 

§2 

Grundsätze des Gesetzes 

unverändert 

(1) Strom aus emeuerbaren Energien 
und aus Gmbengas soll in das Elektrizitäts- 
versorgungssystem integriert werden. 
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(2) Strom aus emeuerbaren Energien 
und aus Grubengas soll zum Zweck der 
Marktintegration direkt vermarktet werden. 


(3) Die Höhe der Zahlungen für Strom 
aus emeuerbaren Energien soll durch Aus- 
schreibungen ermittelt werden. Dabei soll die 
Akteursvielfalt bei der Stromerzeugung aus 
emeuerbaren Energien erhalten bleiben. 


(4) Die Kosten für Strom aus emeuer- 
baren Energien und aus Gmbengas sollen ge- 
ring gehalten und unter Einbeziehung des 
Vemrsacherprinzips sowie gesamtwirtschaft- 
licher und energiewirtschaftlicher Aspekte 
angemessen verteilt werden. 


§3 

§3 

Begriffsbestimmungen 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinn dieses Gesetzes ist oder sind 

Im Sinn dieses Gesetzes ist oder sind 

1. Anlage jede Einrichtung zur Erzeugung 
von Strom aus emeuerbaren Energien 
oder aus Gmbengas, wobei im Fall von 
Solaranlagen jedes Modul eine eigen- 
ständige Anlage ist; als Anlage gelten 
auch Einrichtungen, die zwischengespei- 
cherte Energie, die ausschließlich aus er- 
neuerbaren Energien oder Gmbengas 
stammt, aufnehmen und in elektrische 
Energie umwandeln. 

1. unverändert 

2. Anlagenbetreiber, wer unabhängig vom 
Eigentum die Anlage für die Erzeugung 
von Strom aus emeuerbaren Energien 
oder aus Gmbengas nutzt. 

2. unverändert 

3. anzulegender Wert der Wert, den die 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbah- 
nen (Bundesnetzagentur) im Rahmen ei- 
ner Ausschreibung nach § 22 in Verbin- 
dung mit den §§ 28 bis iPÄ ermittelt oder 
der durch die §§40 bis 49 gesetzlich be- 
stimmt ist und der die Gmndlage für die 
Berechnung der Marktprämie oder der 
Einspeisevergütung ist. 

3. anzulegender Wert der Wert, den die 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbah- 
nen (Bundesnetzagentur) im Rahmen ei- 
ner Ausschreibung nach § 22 in Verbin- 
dung mit den §§ 28 bis 39j ermittelt oder 
der durch die §§40 bis 49 gesetzlich be- 
stimmt ist und der die Gmndlage für die 
Berechnung der Marktprämie oder der 
Einspeisevergütung ist. 
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4. Ausschreibung ein transparentes, diskri- 
minierungsfreies und wettbewerbliches 
Verfahren zur Bestimmung des An- 
spruchsberechtigten und des anzulegen- 
den Werts, 

4. unverändert 

5. Ausschreibungsvolumen die Summe der 
zu installierenden Leistung, für die der 
Anspruch auf Zahlung einer Marktprä- 
mie zu einem Gebotstermin ausgeschrie- 
ben wird. 

5. unverändert 

6. Bemessungsleistung der Quotient aus 
der Summe der in dem jeweiligen Kalen- 
derjahr erzeugten Kilowattstunden und 
der Summe der vollen Zeitstunden des 
jeweiligen Kalenderjahres abzüglich der 
vollen Stunden vor der erstmaligen Er- 
zeugung von Strom aus emeuerbaren 
Energien oder aus Grubengas durch eine 
Anlage und nach endgültiger Stilllegung 
dieser Anlage, 

6. unverändert 

7. benachteiligtes Gebiet ein Gebiet im 
Sinn der Richtlinie 86/465/EWG des Ra- 
tes vom 14. Juli 1986 betreffend das Ge- 
meinschaftsverzeichnis der benachteilig- 
ten landwirtschaftlichen Gebiete im Sinn 
der Richtlinie 75/268/EWG (ABI. L 273 
vom 24.9.1986, S. 1), in der Fassung der 
Entscheidung 97/172/EG (ABI. L 72 
vom 13.3.1997, S. 1), 

7. unverändert 

8. bezuschlagtes Gebot ein Gebot, für das 
ein Zuschlag erteilt und im Fall eines Zu- 
schlags für eine Solaranlage eine Zweit- 
sicherheit geleistet worden ist. 

8. unverändert 

9. Bilanzkreis ein Bilanzkreis nach § 3 
Nummer 10a des Energiewirtschaftsge- 
setzes, 

9. unverändert 

1 0. Bilanzkreisvertrag ein Vertrag nach § 26 
Absatz 1 der Stromnetzzugangsverord- 
nung, 

10. unverändert 

11. Biogas Gas, das durch anaerobe Vergä- 
rung von Biomasse gewonnen wird. 

11. Biogas jedes Gas, das durch anaerobe 
Vergärung von Biomasse gewonnen 
wird. 

12. Biomasseanlage jede Anlage zur Erzeu- 
gung von Strom aus Biomasse, 

12. unverändert 
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13. Biomethan Biogas oder sonstige gasför- 
mige Biomasse, das oder die aufbereitet 
und in das Erdgasnetz eingespeist wor- 
den ist, 

13. Biomethan jedes Biogas oder sonstige 
gasförmige Biomasse, das oder die auf- 
bereitet und in das Erdgasnetz einge- 
speist worden ist. 

14. Brutto-Zubau die Summe der installier- 
ten Leistung aller Anlagen eines Ener- 
gieträgers, die in einem bestimmten Zeit- 
raum in dem Register als in Betrieb ge- 
nommen registriert worden sind. 

14. Brutto-Zubau die Summe der installier- 
ten Leistung aller Anlagen eines Ener- 
gieträgers, die in einem bestimmten Zeit- 
raum an das Register als in Betrieb ge- 
nommen gemeldet worden sind. 

15. Bürgerenergiegesellschaft eine Gesell- 
schaft, 

15. Bürgerenergiegesellschaft jede Gesell- 
schaft, 

a) die aus mindestens zehn natürli- 
chen Personen als stimmberechtig- 
ten Mitgliedern besteht. 

a) die aus mindestens zehn natürli- 
chen Personen als stimmberechtig- 
ten Mitgliedern oder stimmbe- 
reehtigten Anteilseignern besteht. 

b) bei der mindestens 51 Prozent der 
Stimmrechte bei natürlichen Perso- 
nen liegen, die seit mindestens ei- 
nem Jahr vor der Gebotsabgabe in 
der kreisfreien Stadt oder dem 
Landkreis, in der oder dem die ge- 
plante Windenergieanlage an Land 
errichtet werden soll, nach § 21 
oder § 22 des Bundesmeldegeset- 
zes mit ihrem Hauptwohnsitz ge- 
meldet sind, und 

b) unverändert 

c) bei der kein Mitglied der Gesell- 
schaft mehr als 10 Prozent der 
Stimmrechte an der Gesellschaft 
hält. 

c) bei der kein Mitglied oder Anteils- 
eigner der Gesellschaft mehr als 

1 0 Prozent der Stimmrechte an der 
Gesellschaft hält. 

wobei es beim Zusammenschluss von 
mehreren juristischen Personen oder 
Personengesellschaften zu einer Gesell- 
schaft ausreicht, wenn jedes der Mitglie- 
der der Gesellschaft die Voraussetzun- 
gen nach den Buchstaben a bis c erfüllt. 

wobei es beim Zusammenschluss von 
mehreren juristischen Personen oder 
Personengesellschaften zu einer Gesell- 
schaft ausreicht, wenn jedes der Mitglie- 
der der Gesellschaft die Voraussetzun- 
gen nach den Buchstaben a bis c erfüllt. 

1 6. Direktvermarktung die Veräußerung von 
Strom aus emeuerbaren Energien oder 
aus Grubengas an Drifte, es sei denn, der 
Strom wird in unmittelbarer räumlicher 
Nähe zur Anlage verbraucht und nicht 
durch ein Netz durchgeleitet. 

16. unverändert 
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17. Direktvermarktungsuntemehmer, wer 
von dem Anlagenbetreiber mit der Di- 
rektvermarktung von Strom aus emeuer- 
baren Energien oder aus Grubengas be- 
auftragt ist oder Strom aus emeuerbaren 
Energien oder aus Grubengas kaufmän- 
nisch abnimmt, ohne insoweit Letztver- 
braucher dieses Stroms oder Netzbetrei- 
ber zu sein, 

17. unverändert 

18. Energie- oder Umweltmanagementsys- 
tem ein System, das den Anforderungen 
der DIN EN ISO 50 001, Ausgabe De- 
zember 201 l',entspricht, oder ein Sys- 
tem im Sinn der Verordnung (EG) 
Nr. 1221/2009 des Europäischen Parla- 
ments und des Rates vom 25. November 
2009 über die freiwillige Teilnahme von 
Organisationen an einem Gemein- 
schaftssystem für Umweltmanagement 
und Umweltbetriebsprüfung und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 761/2001, sowie der Beschlüsse der 
Kommission 2001/681/EG und 

2006/193/EG (ABI. L 342 vom 

22.12.2009, S. 1) in der jeweils gelten- 
den Fassung, 

18. unverändert 

19. Eigenversorgung der Verbrauch von 
Strom, den eine natürliche oder juristi- 
sche Person im unmittelbaren räumli- 
chen Zusammenhang mit der Stromer- 
zeugungsanlage selbst verbraucht, wenn 
der Strom nicht durch ein Netz durchge- 
leitet wird und diese Person die Stromer- 
zeugungsanlage selbst betreibt. 

19. unverändert 

20. Elektrizitätsversorgungsuntemehmen 
jede natürliche oder juristische Person, 
die Elektrizität an Letztverbraucher lie- 
fert. 

20. unverändert 

2 1 . emeuerbare Energien 

21. unverändert 

a) Wasserkraft einschließlich der 
Wellen-, Gezeiten-, Salzgradien- 
ten- und Strömungsenergie, 


b) Windenergie, 


c) solare Strahlungsenergie, 


d) Geothermie, 



Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und in der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesi- 
chert niedergelegt. 
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e) Energie aus Biomasse einschließ- 
lich Biogas, Biomethan, Deponie- 
gas und Klärgas sowie aus dem bi- 
ologisch abbaubaren Anteil von 
Abfallen aus Haushalten und In- 
dustrie, 


22. Freiflächenanlage jede Solaranlage, die 
nicht auf, an oder in einem Gebäude oder 
einer sonstigen baulichen Anlage ange- 
bracht ist, die vorrangig zu anderen Zwe- 
cken als der Erzeugung von Strom aus 
solarer Strahlungsenergie errichtet wor- 
den ist. 

22. unverändert 

23. Gebäude jede selbständig benutzbare, 
überdeckte bauliche Anlage, die von 
Menschen betreten werden kann und 
vorrangig dazu bestimmt ist, dem Schutz 
von Menschen, Tieren oder Sachen zu 
dienen. 

23. unverändert 

24. Gebotsmenge die zu installierende Leis- 
tung in Kilowatt, für die der Bieter ein 
Gebot abgegeben hat. 

24. unverändert 

25. Gebotstermin der Kalendertag, an dem 
die Frist für die Abgabe von Geboten für 
eine Ausschreibung abläuft. 

25. unverändert 

26. Gebofswert der anzulegende Wert, den 
der Biefer in seinem Gebot angegeben 
hat. 

26. unverändert 

27. Generator jede technische Einrichtung, 
die mechanische, chemische, thermische 
oder elektromagnetische Energie direkt 
in elektrische Energie umwandelt. 

27. unverändert 

28. Gülle jeder Stoff, der Gülle ist im Sinn 
der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 2 1 . Oktober 2009 mit Hygienevor- 
schriften für nicht für den menschlichen 
Verzehr bestimmte tierische Nebenpro- 
dukte und zur Aufhebung der Verord- 
nung (EG) Nr. 1774/2002 (ABI. L 300 
vom 14.11.2009, S. 1), die durch die 
Verordnung (EU) Nr. 1385/2013 (ABI. 
L 354 vom 28.12.2013., S. 86) geändert 
worden ist. 

28. unverändert 
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29. Herkunftsnachweis ein elektronisches 
Dokument, das ausschließlich dazu 
dient, gegenüber einem Letztverbrau- 
cher im Rahmen der Stromkennzeich- 
nung nach § 42 Absatz 1 Nummer 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes nachzuwei- 
sen, dass ein bestimmter Anteil oder eine 
bestimmte Menge des Stroms aus emeu- 
erbaren Energien erzeugt wurde. 

29. unverändert 

30. Inbetriebnahme die erstmalige Inbetrieb- 
setzung der Anlage ausschließlich mit 
emeuerbaren Energien oder Grubengas 
nach Herstellung der technischen Be- 
triebsbereitschaft der Anlage; die techni- 
sche Betriebsbereitschaft setzt voraus, 
dass die Anlage fest an dem für den dau- 
erhaften Betrieb vorgesehenen Ort und 
dauerhaft mit dem für die Erzeugung von 
Wechselstrom erforderlichen Zubehör 
installiert wurde; der Austausch des Ge- 
nerators oder sonstiger technischer oder 
baulicher Teile nach der erstmaligen In- 
betriebnahme führt nicht zu einer Ände- 
rung des Zeitpunkts der Inbetriebnahme, 

30. unverändert 

31. installierte Leistung die elektrische 
Wirkleistung, die eine Anlage bei be- 
stimmungsgemäßem Betrieb ohne zeitli- 
che Einschränkungen unbeschadet kurz- 
fristiger geringfügiger Abweichungen 
technisch erbringen kann. 

31. unverändert 

32. KWK-Anlage eine KWK-Anlage im 
Sinn von § 2 Nummer 14 des Kraft- 
Wärme-Kopplungsgesetzes, 

32. KWK-Anlage jede KWK-Anlage im 
Sinn von § 2 Nummer 14 des Kraft- 
Wärme-Kopplungsgesetzes, 

3 3 . Letztverbraucher j ede natürliche oder ju- 
ristische Person, die Strom verbraucht. 

33. unverändert 

34. Monatsmarktwert der nach Anlage 1 
rückwirkend berechnete tatsächliche 
Monatsmiftelwert des energieträgerspe- 
zifischen Marktwerts von Strom aus er- 
neuerbaren Energien oder aus Gruben- 
gas am Spotmarkt der europäischen 
Strombörse European Power Exchange 
in Paris für die Preiszone für Deutsch- 
land in Cent pro Kilowattstunde, 

34. unverändert 
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35. Netz die Gesamtheit der miteinander 
verbundenen technischen Einrichtungen 
zur Abnahme, Übertragung und Vertei- 
lung von Elektrizität für die allgemeine 
Versorgung, 

35. unverändert 

36. Netzbetreiber jeder Betreiber eines Net- 
zes für die allgemeine Versorgung mit 
Elektrizität, unabhängig von der Span- 
nungsebene, 

36. unverändert 

37. Prototyp einer Windenergieanlage an 
Land die jeweils ersten zwei als Prototy- 
pen im Register gemeldeten Windener- 
gieanlagen eines Typs an Land, die 
nachweislich 

37. Pilotwindenergieanlagen an Land 


a) die jeweils ersten zwei als Pilot- 
windenergieanlagen an Land an 
das Register gemeldeten Wind- 
energieanlagen eines Typs an 
Land, die naehweislieh 


aa) jeweils eine installierte Leis- 
tung von 6 Megawatt nieht 
übersehreiten, 

ä) wesentliche technische Weiterent- 
wicklungen oder Neuerungen ins- 
besondere bei der Generatorleis- 
tung, dem Rotordurchmesser, der 
Nabenhöhe, dem Turmtypen oder 
der Gründungsstruktur aufweisen 
und 

bb) unverändert 

b) einer Typenprüfüng oder einer Ein- 
heitenzertifizierung bedürfen, die 
zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
noch nicht erteilt ist und erst nach 
der Inbetriebnahme einer Anlage 
erteilt werden kann. 

ec) einer Typenprüfung oder einer 
Einheitenzertifizierung bedür- 
fen, die zum Zeitpunkt der Inbe- 
triebnahme noeh nieht erteilt ist 
und erst naeh der Inbetrieb- 
nahme einer Anlage erteilt wer- 
den kann, und 


b) die als Pilotwindenergieanlagen 
an Land an das Register gemelde- 
ten Windenergieanlagen an 
Land, 


aa) die vorwiegend zu Zweeken 
der Forsehung und Entwiek- 
lung erriehtet werden und 
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bb) mit denen eine wesentliehe, 
weit über den Stand der 
Teehnik hinansgehende In- 
novation erprobt wird; die 
Innovation kann insbeson- 
dere die Generatorleistnng, 
den Rotordurehmesser, die 
Nabenhöhe, den Tnrmtypen, 
die Gründungsstruktur oder 
die Betriebsführung der An- 
lage betreffen, 

38. Regionalnachweis ein elektronisches 
Dokument, das ausschließlich dazu 
dient, im Rahmen der Stromkennzeich- 
nung nach § 42 des Energiewirtschafts- 
gesetzes gegenüber einem Letztverbrau- 
cher die regionale Herkunft eines be- 
stimmten Anteils oder einer bestimmten 
Menge des verbrauchten Stroms aus er- 
neuerbaren Energien nachzuweisen. 

38. unverändert 

39. Register das Anlagenregister nach § 6 
Absatz 2 Satz 1 dieses Gesetzes oder ab 
dem Kalendertag nach § 6 Absatz 2 
Satz 3 dieses Gesetzes das Marktstamm- 
datenregister nach § 1 1 1 e des Energie- 
wirtschaftsgesetzes, 

39. unverändert 

40. Schienenbahn jedes Unternehmen, das 
zum Zweck des Personen- oder Güter- 
verkehrs Fahrzeuge wie Eisenbahnen, 
Magnetschweb eb ahnen, Straß enb ahnen 
oder nach ihrer Bau- und Betriebsweise 
ähnliche Bahnen auf Schienen oder die 
für den Betrieb dieser Fahrzeuge erfor- 
derlichen Inffastrukturanlagen betreibt. 

40. unverändert 

41. Solaranlage jede Anlage zur Erzeugung 
von Strom aus solarer Strahlungsener- 
gie, 

41. unverändert 

42. Speichergas jedes Gas, das keine emeu- 
erbare Energie ist, aber zum Zweck der 
Zwischenspeicherung von Strom aus er- 
neuerbaren Energien ausschließlich un- 
ter Einsatz von Strom aus emeuerbaren 
Energien erzeugt wird. 

42. unverändert 

43. Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung 
KWK-Strom im Sinn von § 2 Num- 
mer 16 des Kraft-Wärme-Kopplungsge- 
setzes. 

43. unverändert 
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44. Übertragungsnetzbetreiber der regelver- 
antwortliche Netzbetreiber von Hoch- 
und Höchstspannungsnetzen, die der 
überregionalen Übertragung von Elektri- 
zität zu anderen Netzen dienen, 

44. unverändert 

45. Umwandlung jede Umwandlung von 
Unternehmen nach dem Umwandlungs- 
gesetz oder jede Übertragung von Wirt- 
schaftsgütem eines Unternehmens oder 
selbständigen Untemehmensteils im 
Weg der Singularsukzession, bei der je- 
weils die wirtschaftliche und organisato- 
rische Einheit des Unternehmens oder 
selbständigen Untemehmensteils nach 
der Übertragung nahezu vollständig er- 
halten bleibt. 

45. unverändert 

46. Umweltgutachter jede Person oder Orga- 
nisation, die nach dem Umweltauditge- 
setz in der jeweils geltenden Fassung als 
Umweltgutachter oder Umweltgut- 
achterorganisation tätig werden darf. 

46. unverändert 

47. Unternehmen jeder Rechtsträger, der ei- 
nen nach Art und Umfang in kaufmänni- 
scher Weise eingerichteten Geschäftsbe- 
trieb unter Beteiligung am allgemeinen 
wirtschaftlichen Verkehr nachhaltig mit 
eigener Gewinnerzielungsabsicht be- 
treibt. 

47. unverändert 

48. Windenergieanlage an Land jede Anlage 
zur Erzeugung von Strom aus Windener- 
gie, die keine Windenergieanlage auf 
See ist. 

48. unverändert 

49. Windenergieanlage auf See jede Anlage 
im Sinn von § 3 Nummer 7 des Wind- 
energie-auf-See-Gesetzes, 

49. unverändert 

50. Wohngebäude jedes Gebäude, das nach 
seiner Zweckbestimmung überwiegend 
dem Wohnen dient, einschließlich 
Wohn-, Alten- und Pflegeheimen sowie 
ähnlichen Einrichtungen, 

50. unverändert 

5 1 . Zuschlagswert der anzulegende Wert, zu 
dem ein Zuschlag in einer Ausschrei- 
bung erteilt wird; er entspricht dem Ge- 
botswert, soweit sich aus den nachfol- 
genden Bestimmungen nichts anderes 
ergibt. 

51. unverändert 
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§4 

§4 

Ausbaupfad 

unverändert 

Die Ziele nach § 1 Absatz 2 Satz 1 sollen 
erreicht werden durch 


1. einen jährlichen Brutto-Zubau von 
Windenergieanlagen an Land mit einer 
installierten Leistung von 


a) 2 800 Megawatt in den Jahren 2017 
bis 2019 und 


b) 2 900 Megawatt ab dem Jahr 2020, 


2. eine Steigerung der installierten Leis- 
tung von Windenergieanlagen auf See 
auf 


a) 6 500 Megawatt im Jahr 2020 und 


b) 15 000 Megawatt im Jahr 2030, 


3. einen jährlichen Brutto-Zubau von So- 
laranlagen mit einer installierten Leis- 
tung von 2 500 Megawatt und 


4. einen jährlichen Brutto-Zubau von Bio- 
masseanlagen mit einer installierten 
Leistung von 


a) 150 Megawatt in den Jahren 2017 
bis 2019 und 


b) 200 Megawatt in den Jahren 2020 
bis 2022. 


§5 

§5 

Ausbau im ln- und Ausland 

unverändert 

( 1 ) Soweit sich dieses Gesetz auf Anla- 
gen bezieht, ist es anzuwenden, wenn und so- 
weit die Erzeugung des Stroms im Staatsge- 
biet der Bundesrepublik Deutschland ein- 
schließlich der deutschen ausschließlichen 
Wirtschaftszone (Bundesgebiet) erfolgt. 
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(2) Soweit die Zahlungen für Strom aus 
emeuerbaren Energien durch Ausschreibun- 
gen ermittelt werden, sollen auch Gebote für 
Anlagen im Sfaafsgebief eines oder mehrerer 
anderer Mifgliedsfaafen der Europäischen 
Union im Umfang von 5 Prozent der jährlich 
zu installierenden Leistung bezuschlagt wer- 
den können. Zu diesem Zweck können die 
Ausschreibungen nach Maßgabe einer 
Rechtsverordnung nach § 88a 


1 . gemeinsam mit einem oder mehreren an- 
deren Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union durchgeführt werden oder 


2. für Anlagen im Sfaafsgebief eines oder 
mehrerer anderer Mifgliedsfaafen der 
Europäischen Union geöffhef werden. 


(3) Ausschreibungen nach Absafz 2 
Safz 2 sind nur zulässig, wenn 


1. sie mit den beteiligten Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union völkerrechtlich 
vereinbart worden sind und diese völker- 
rechtliche Vereinbarung Instrumente der 
Kooperationsmaßnahmen im Sinn der 
Artikel 5 bis 8 oder des Artikels 1 1 der 
Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus emeuerbaren Quellen und 
zur Anderang und anschließenden Auf- 
hebung der Richtlinien 2001/77/EG und 
2003/30/EG (ABI. L 140 vom 5.6.2009, 
S. 16), die zuletzt durch die Richtlinie 
(EU) 2015/1513 (ABI. L 239 vom 
15.9.2015, S.l) geändert worden ist, 
nutzt. 


2. sie nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit 


a) als gemeinsame Ausschreibungen 
durchgeführt werden oder 


b) für einen oder mehrere andere Mif- 
gliedsfaafen der Europäischen 
Union geöffhef werden und die an- 
deren Mifgliedsfaafen in einem ver- 
gleichbaren Umfang ihre Aus- 
schreibungen für Anlagen im Bun- 
desgebief öffnen und 
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3. der Strom physikalisch importiert wird 
oder einen vergleichbaren Effekt auf den 
deutschen Strommarkt hat. 


(4) Durch die völkerrechtliche Verein- 
barung nach Absatz 3 Nummer 1 kann dieses 
Gesetz aufgrund einer Rechtsverordnung 
nach § 88a abweichend von Absatz 1 


1. ganz oder teilweise als anwendbar er- 
klärt werden für Anlagen, die außerhalb 
des Bundesgebiets errichtet werden, 
oder 


2. als nicht anwendbar erklärt werden für 
Anlagen, die innerhalb des Bundesge- 
biets errichtet werden. 


Ohne eine entsprechende völkerrechtliche 
Vereinbarung dürfen weder Anlagen außer- 
halb des Bundesgebiets Zahlungen nach die- 
sem Gesetz erhalten noch Anlagen im Bun- 
desgebiet Zahlungen nach dem Fördersystem 
eines anderen Mitgliedstaats der Europäi- 
schen Union erhalten. 


(5) Auf die Ziele nach § 1 Absatz 2 
Satz 1 und den Ausbaupfad nach § 4 werden 
alle Anlagen nach Absatz 1 und der in ihnen 
erzeugte Strom angerechnet. Auf das natio- 
nale Gesamtziel nach Artikel 3 Absatz 2 der 
Richtlinie 2009/28/EG wird der in Anlagen 
nach den Absätzen 1 und 3 erzeugte Strom an- 
gerechnet; dies gilt für die Anlagen nach Ab- 
satz 3 nur nach Maßgabe der völkerrechtli- 
chen Vereinbarung. 


(6) Anlagen im Bundesgebiet dürfen 
nur in einem Umfang von bis zu 5 Prozent der 
jährlich in Deutschland zu installierenden 
Leistung und unter Einhaltung der Anforde- 
rungen nach Absatz 3 auf die Ziele eines an- 
deren Mitgliedstaats der Europäischen Union 
angerechnet werden. 


§6 

§6 

Erfassung des Ausbaus 

Erfassung des Ausbaus 

(1) Die Bundesnetzagentur erfasst in 
dem Register Daten über Anlagen zur Erzeu- 
gung von Strom aus emeuerbaren Energien 
und aus Grubengas. Es sind die Daten zu er- 
fassen, die erforderlich sind, um 

(1) Die Bundesnetzagentur erfasst in 
dem Register Daten über Anlagen zur Erzeu- 
gung von Strom aus emeuerbaren Energien 
und aus Grubengas. Es sind die Daten zu er- 
fassen, die erforderlich sind, um 
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1 . die Integration des Stroms in das Elekt- 
rizitätsversorgungssystem zu fördern, 

1. unverändert 

2. den Ausbaupfad nach § 4 zu überprüfen, 

2. unverändert 

3 . die anzulegenden Werte nach den §§ 46a 

und 49 zu berechnen und 

3. die Bestimmungen zu den im Teil 3 
vorgesehenen Zahlungen anzuwenden 
und 

4. die Erfüllung nationaler, europäischer 
und internationaler Berichtspflichten 
zum Ausbau der emeuerbaren Energien 
zu erleichtern. 

4. unverändert 

(2) Bis das Marktstammdatenregister 
nach § 1 1 1 e des Energiewirtschaftsgesetzes 
errichtet ist, werden die Daten im Anlagenre- 
gister nach Maßgabe der Anlagenregisterver- 
ordnung erfasst. Die Bundesnetzagentur kann 
den Betrieb des Anlagenregisters so lange 
fortführen, bis die technischen und organisa- 
torischen Voraussetzungen für die Erfüllung 
der Aufgaben nach Satz 1 im Rahmen des 
Marktstammdatenregisters bestehen. Die 
Bundesnetzagentur macht das Datum, ab dem 
die Daten nach Satz 1 im Marktstammdaten- 
register erfasst werden, im Bundesanzeiger 
bekannt. 

(2) unverändert 

(3) Anlagenbetreiber müssen der Bun- 
desnetzagentur mindestens die in § 1 1 1 f 
Nummer 6 Buchstabe a bis d des Energiewirt- 
schaftsgesetzes genannten Daten übermitteln. 

(3) Anlagenbetreiber müssen der Bun- 
desnetzagentur mindestens die in § 1 1 1 f 
Nummer 6 Buchstabe a bis d des Energiewirt- 
schaftsgesetzes genannten Daten übermitteln 

und angeben, ob sie für den in der Anlage 
erzeugten Strom eine Zahlung in Ansprueh 
nehmen wollen. 

(4) Zur besseren Nachvollziehbarkeit 
des Ausbaus der emeuerbaren Energien wer- 
den die Daten der registrierten Anlagen nach 
Maßgabe der Anlagenregisterverordnung 
oder der Rechtsverordnung nach § 1 1 1 f des 
Energiewirtschaftsgesetzes auf der Intemet- 
seite der Bundesnetzagentur veröffentlicht 
und mindestens monatlich aktualisiert. 

(4) Zur besseren Nachvollziehbarkeit 
des Ausbaus der emeuerbaren Energien wer- 
den die Daten der registrierten Anlagen nach 
Maßgabe der Anlagenregisterverordnung 
oder der Rechtsverordnung nach § 1 1 1 f des 
Energiewirtschaftsgesetzes auf der Intemet- 
seite der Bundesnetzagentur veröffentlicht 
und mindestens monatlich aktualisiert. Dabei 
werden aueh die für die Anwendung der 
Bestimmungen zu den im Teil 3 vorgesehe- 
nen Zahlungen erforderliehen registrierten 
Daten und bereehneten Werte veröffent- 
lieht. 




Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


-27- 


Drucksache 18/9096 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

(5) Das Nähere zum Anlagenregister 
einschließlich der Übermittlung weiterer Da- 
ten, der Weitergabe der Daten an Netzbetrei- 
ber und Dritte sowie der Überführung in das 
Marktstammdatenregister nach Absatz 2 
Satz 2 und 3 wird durch die Anlagenregister- 
verordnung geregelt. 

(5) unverändert 

§7 

§7 

Gesetzliches Schuldverhältnis 

Gesetzliches Schuldverhältnis 

(1) Netzbetreiber dürfen die Erfüllung 
ihrer Pflichten nach diesem Gesetz nicht vom 
Abschluss eines Vertrages abhängig machen. 

(1) unverändert 

(2) Von den Bestimmungen dieses Ge- 
setzes abweichende vertragliche Regelungen 

(2) Von den Bestimmungen dieses Ge- 
setzes abweichende vertragliche Regelungen 

1 . müssen klar und verständlich sein, 

1. unverändert 


2. dürfen keinen Vertragspartner unan- 
gemessen benaehteiligen, 

2. dürfen nicht zu höheren als im Teil 3 
vorgesehenen Zahlungen führen und 

3. unverändert 

3. müssen mit dem wesentlichen Grundge- 
danken der gesetzlichen Regelung, von 
der abgewichen wird, vereinbar sein.“ 

4. unverändert 

4. § 9 wird wie folgt geändert: 

4. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) ln den Absätzen 2 und 3 werden jeweils 
in dem Satzteil vor Nummer 1 die Wör- 
ter „Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus solarer Strahlungsenergie“ durch das 
Wort „Solaranlagen“ ersetzt. 

a) unverändert 

b) ln Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe 
„§ 45“ durch die Angabe „§ 43“ ersetzt. 

b) unverändert 

c) ln Absatz 6 werden die Wörter „vor dem 
1. Januar 2017“ durch die Wörter „vor 
dem 1. Juli 2017“ ersetzt. 

c) unverändert 

d) Absatz 7 wird aufgehoben. 

d) unverändert 

e) Absatz 8 wird Absatz 7. 

e) Absatz 8 wird Absatz 7, und naeh dem 
Wort „Messstellenbetriebsgesetz“ 
werden die Wörter „zur Messung“ 
eingefügt und folgender Satz 2 ange- 
fügt: 
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„Die Abrufung der Ist- Einspeisung 
und die ferngesteuerte Abregelung 
naeh den Absätzen 1 und 2 müssen 
nieht über ein intelligentes Messsys- 
tem erfolgen.“ 

5. § 1 1 wird wie folgt geändert: 

5. § 1 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 20“ 
durch die Angabe „§ 21b“ ersetzt. 


bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 37 
oder § 38“ durch die Angabe „§ 21“ 
ersetzt. 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

b) unverändert 

„(2) Soweit Strom aus einer An- 
lage, die an das Netz des Anlagenbetrei- 
bers oder einer dritten Person, die nicht 
Netzbetreiber ist, angeschlossen ist, mit- 
tels kaufmännisch-bilanzieller Weiter- 
gabe in ein Netz angeboten wird, ist Ab- 
satz 1 entsprechend anzuwenden, und 
der Strom ist für die Zwecke dieses Ge- 
setzes so zu behandeln, als wäre er in das 
Netz eingespeist worden.“ 



e) In Absatz 4 wird das Wort „Aus- 
gleiehsmeehanismusverordnung“ 
dureh die Wörter „Erneuerbare- 
Energien-Verordnung“ ersetzt. 

6. Teil 3 wird wie folgt gefasst: 

6. Teil 3 wird wie folgt gefasst: 
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„Teil 3 

„Teil 3 

Zahlung von Marktprämie und Einspeise- 
vergütung 

Zahlung von Marktprämie und Einspeise- 
vergütung 

Abschnitt 1 

Abschnitt 1 

Arten des Zahlungsanspruchs 

Arten des Zahlungsanspruchs 

§ 19 

§ 19 

Zahlungsansprach 

unverändert 

(1) Betreiber von Anlagen, in denen 
ausschließlich emeuerbare Energien oder 
Grabengas eingesetzt werden, haben für den 
in diesen Anlagen erzeugten Strom gegen den 
Netzbetreiber einen Anspruch 


1 . auf die Marktprämie nach § 20 oder 


2. auf eine Einspeisevergütung nach §21. 


(2) Der Anspruch nach Absatz 1 be- 
steht nur, soweit 


1 . der Anlagenbetreiber für den Sfrom kein 
vermiedenes Nefzenfgelf nach § 18 Ab- 
safz 1 Safz 1 der Sfromnefzentgelfver- 
ordnung in Anspruch nimmt und 


2. keine Steuerbegünstigung nach § 9 Ab- 
satz 1 Nummer 1 oder Nummer 3 des 
Stromsteuergesetzes für den Sfrom, der 
durch ein Nefz durchgeleitef wird, in An- 
spruch genommen wird. 


(3) Der Anspruch nach Absafz 1 be- 
sfeht auch, wenn der Sfrom vor der Einspei- 
sung in ein Nefz zwischengespeicherf worden 
isf. ln diesem Fall bezieh! sich der Anspruch 
auf die Sfrommenge, die aus dem Sfromspei- 
cher in das Nefz eingespeisf wird. Die Höhe 
des Anspruchs pro eingespeisfer Kilowatf- 
sfunde besfimmf sich nach der Höhe des An- 
spruchs, die bei einer Einspeisung ohne Zwi- 
schenspeicherang besfanden hätte. Der An- 
spruch nach Absafz 1 besfehf auch bei einem 
gemischfen Einsafz mit Speichergasen. 
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§20 

§20 

Marktprämie 

Marktprämie 

(1) Der Anspruch auf die Zahlung der 
Marktprämie nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 
besteht nur für Kalendermonate, in denen 

(1) unverändert 

1. der Anlagenbetreiber oder ein Dritter 
den Strom direkt vermarktet, 


2. der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber 
das Recht überlässt, diesen Strom als 
„Strom aus emeuerbaren Energien oder 
aus Grubengas, finanziert aus der EEG- 
Umlage“ zu kennzeichnen. 


3. der Strom in einer Anlage erzeugt wird, 
die femsteuerbar ist, und 


4. der Strom in einem Bilanz- oder Unter- 
bilanzkreis bilanziert wird, in dem aus- 
schließlich folgender Strom bilanziert 
wird: 


a) Strom aus emeuerbaren Energien 
oder aus Gmbengas, der in der Ver- 
äußemngsform der Marktprämie 
direkt vermarktet wird, oder 


b) Strom, der nicht unter Buchstabe a 
fällt und dessen Einstellung in den 
Bilanz- oder Unterbilanzkreis nicht 
von dem Anlagenbetreiber oder 
dem Direktvermarktungsuntemeh- 
mer zu vertreten ist. 


Die Voraussetzung nach Satz 1 Nummer 3 
muss nicht vor dem Beginn des zweiten auf 
die Inbetriebnahme der Anlage folgenden Ka- 
lendermonats erfüllt sein. 


(2) Anlagen sind femsteuerbar, wenn 
die Anlagenbetreiber 

(2) Anlagen sind femsteuerbar, wenn 
die Anlagenbetreiber 

1 . die technischen Einrichtungen Vorhalten, 
die erforderlich sind, damit ein Direkt- 
vermarktungsuntemehmer oder eine an- 
dere Person, an die der Strom veräußert 
wird, jederzeit 

1. unverändert 

a) die jeweilige Ist-Einspeisung abm- 
fen kann und 


b) die Einspeiseleistung ferngesteuert 
regeln kann, und 
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2. dem Direktvermarktungsuntemehmer 
oder der anderen Person, an die der 
Strom veräußert wird, die Befugnis ein- 
räumen, jederzeit 

2. unverändert 

a) die jeweilige Ist-Einspeisung abzu- 
rufen und 


b) die Einspeiseleistung ferngesteuert 
in einem Umfang zu regeln, der für 
eine bedarfsgerechte Einspeisung 
des Stroms erforderlich und nicht 
nach den genehmigungsrechtlichen 
Vorgaben nachweislich ausge- 
schlossen ist. 


Die Anforderungen nach Satz 1 Nummer 1 
sind auch erfüllt, wenn für mehrere Anlagen, 
die über denselben Verknüpfungspunkt mit 
dem Netz verbunden sind, gemeinsame tech- 
nische Einrichtungen vorgehalten werden, mit 
denen der Direktvermarktungsuntemehmer 
oder die andere Person jederzeit die gesamte 
Ist-Einspeisung der Anlagen abmfen und die 
gesamte Einspeiseleistung der Anlagen fern- 
gesteuert regeln kann. Wird der Strom vom 
Anlagenbetreiber unmittelbar an einen Letzt- 
verbraucher veräußert, sind die Sätze 1 und 2 
entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, 
dass der Anlagenbetreiber die Befügnisse des 
Direktvermarktungsuntemehmens oder der 
anderen Person wahmimmt. 

Die Anfordemngen nach Satz 1 Nummer 1 
sind auch erfüllt, wenn für mehrere Anlagen, 
die über denselben Verknüpfüngspunkt mit 
dem Netz verbunden sind, gemeinsame tech- 
nische Einrichtungen vorgehalten werden, mit 
denen der Direktvermarktungsuntemehmer 
oder die andere Person jederzeit die gesamte 
Ist-Einspeisung der Anlagen abmfen und die 
gesamte Einspeiseleistung der Anlagen fern- 
gesteuert regeln kann. Wird der Strom vom 
Anlagenbetreiber unmittelbar an einen Letzt- 
verbraucher oder unmittelbar an einer 
Strombörse veräußert, sind die Sätze 1 und 2 
entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, 
dass der Anlagenbetreiber die Befügnisse des 
Direkfvermarktungsuntemehmens oder der 
anderen Person wahmimmt. 

(3) Die Abrafüng der Ist-Einspeisung 
und die ferngesteuerte Regelung der Einspei- 
seleistung nach Absatz 2 müssen bei folgen- 
den Anlagen über ein intelligentes Messsys- 
tem erfolgen, wenn mit dem intelligenten 
Messsystem kompatible und sichere Fem- 
steuemngstechnik, die über die zur Direktver- 
marktung notwendigen Funktionalitäten ver- 
fügt, gegen angemessenes Entgelt am Markt 
vorhanden ist: 

(3) unverändert 

1. bei Anlagen, bei denen spätestens bei 
Beginn des zweiten auf die Inbetrieb- 
nahme der Anlage folgenden Kalender- 
monats ein intelligentes Messsystem ein- 
gebaut ist. 
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2. bei Anlagen, bei denen nach Beginn des 
zweiten auf die Inbetriebnahme der An- 
lage folgenden Kalendermonats ein in- 
telligentes Messsystem eingebaut wor- 
den ist, spätestens fünf Jahre nach die- 
sem Einbau, und 


3. bei Anlagen, bei denen ein Messsystem 
nach § 1 9 Absatz 5 des Messstellenbe- 
triebsgesetzes eingebaut ist, mit dem 
Einbau eines intelligenten Messsystems, 
wenn der Einbau nach Ablauf der Frist 
nach Nummer 2 erfolgt. 


Bei anderen Anlagen sind unter Berücksichti- 
gung der einschlägigen Standards und Emp- 
fehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik Übertragungstechni- 
ken und Übertragungswege zulässig, die dem 
Stand der Technik bei Inbetriebnahme der 
Anlage entsprechen. 


(4) Die Nutzung der technischen Ein- 
richtungen zur Abrufüng der Ist-Einspeisung 
und zur ferngesteuerten Regelung der Ein- 
speiseleistung sowie die Befügnis, diese zu 
nutzen, dürfen das Recht des Netzbetreibers 
zum Einspeisemanagement nach § 14 nicht 
beschränken. 

(4) unverändert 

§21 

§21 

Einspeisevergütung 

Einspeisevergütung 

(1) Der Anspruch auf die Zahlung der 
Einspeisevergütung nach § 19 Absatz 1 Num- 
mer 2 besteht nur für Kalendermonate, in de- 
nen der Anlagenbetreiber den Strom in ein 
Netz einspeist und dem Netzbetreiber nach 
§ 1 1 Absatz 1 zur Verfügung stellt, und zwar 
für 

(1) Der Anspruch auf die Zahlung der 
Einspeisevergütung nach § 1 9 Absatz 1 Num- 
mer 2 besteht nur für Kalendermonate, in de- 
nen der Anlagenbetreiber den Strom in ein 
Netz einspeist und dem Netzbetreiber nach 
§ 1 1 Absatz 1 zur Verfügung stellt, und zwar 
für 

1 . Strom aus Anlagen mit einer installierten 

Leistung von bis zu 1 00 Kilowatt; in die- 
sem Fall verringert sich der Anspruch 
nach Maßgabe des § 53 Satz 1, oder 

1 . Strom aus Anlagen mit einer installierten 
Leistung von bis zu 1 00 Kilowatt, deren 
anzulegender Wert gesetzlieh be- 
stimmt worden ist; in diesem Fall ver- 
ringert sich der Anspruch nach Maßgabe 
des § 53 Satz 1, oder 
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2. Strom aus Anlagen mit einer installierten 

Leistung von mehr als 1 00 Kilowatt für 
eine Dauer von bis zu drei aufeinander- 
folgenden Kalendermonaten und insge- 
samt bis zu sechs Kalendermonaten pro 
Kalenderjahr (Ausfallvergütung); in die- 
sem Fall verringert sich der Anspruch 
nach Maßgabe des § 53 Satz 2 und bei 
Überschreitung einer der Höchstdauern 
nach dem ersten Halbsatz nach Maßgabe 
des § 52 Absatz 2 Nummer 3. 

2. unverändert 

(2) Anlagenbetreiber, die die Einspei- 
severgütung in Anspruch nehmen, 

(2) unverändert 

1 . müssen dem Netzbetreiber den gesamten 
in dieser Anlage erzeugten Strom zur 
Verfügung sf eilen, der 


a) nicht in unmittelbarer räumlicher 
Nähe zur Anlage verbraucht wird 
und 


b) durch ein Netz durchgeleitet wird, 
und 


2. dürfen mit dieser Anlage nicht am Re- 
gelenergiemarkt teilnehmen. 


§21a 

§21a 

Sonstige Direktvermarktung 

unverändert 

Das Recht der Anlagenbetreiber, den in 
ihren Anlagen erzeugten Strom ohne Inan- 
spruchnahme der Zahlung nach § 1 9 Absatz 1 
direkt zu vermarkten (sonstige Direktver- 
marktung), bleibt unberührt. 


§21b 

§21b 

Zuordnung zu einer Veräußerungsform, 
Wechsel 

unverändert 

(1) Anlagenbetreiber müssen jede An- 
lage einer der folgenden Veräußerungsformen 
zuordnen: 


1 . der Marktprämie nach § 20, 


2. der Einspeisevergütung nach § 21, auch 
in der Form der Ausfallvergütung, oder 


3. der sonstigen Direktvermarktung nach 
§21a. 
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Sie dürfen mit jeder Anlage nur zum ersten 
Kalendertag eines Monats zwischen den Ver- 
äußerungsformen wechseln. 


(2) Anlagenbetreiber dürfen den in ih- 
ren Anlagen erzeugten Strom prozentual auf 
verschiedene Veräußerungsformen nach Ab- 
satz 1 aufteilen; in diesem Fall müssen sie die 
Prozentsätze nachweislich jederzeit einhalten. 
Satz 1 ist nicht für die Ausfallvergütung anzu- 
wenden. 


(3) Die Zuordnung einer Anlage oder 
eines prozentualen Anteils des erzeugten 
Stroms einer Anlage zur Veräußerungsform 
einer Direktvermarktung ist nur dann zuläs- 
sig, wenn die gesamte Ist-Einspeisung der 
Anlage in viertelstündlicher Auflösung ge- 
messen und bilanziert wird. 


(4) Unbeschadet von Absatz 1 können 
Anlagenbetreiber 


1. jederzeit ihren Direktvermarktungsun- 
temehmer wechseln oder 


2. Strom vorbehaltlich des § 27a vollstän- 
dig oder anteilig an Drifte weitergeben, 
sofern diese den Strom in unmittelbarer 
räumlicher Nähe zur Anlage verbrau- 
chen und der Strom nicht durch ein Netz 
durchgeleitet wird. 


§21c 

§21c 

Verfahren für den Wechsel 

unverändert 

(1) Anlagenbetreiber müssen dem 
Netzbetreiber vor Beginn des jeweils voran- 
gegangenen Kalendermonats mifteilen, wenn 
sie erstmals Strom in einer Veräußerungsform 
nach § 21b Absatz 1 Satz 1 veräußern oder 
wenn sie zwischen den Veräußerungsformen 
wechseln. Im Fall der Ausfallvergütung reicht 
es aus, wenn der Wechsel in die Einspeisever- 
gütung oder aus dieser heraus dem Netzbetrei- 
ber abweichend von Satz 1 bis zum fünftletz- 
ten Werktag des Vormonats mitgeteilt wird. 


(2) Bei den Mitteilungen nach Absatz 1 
müssen die Anlagenbetreiber auch angeben: 


1. die Veräußerungsform nach §21b Ab- 
satz 1 Satz 1, in die gewechselt wird. 
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2. bei einem Wechsel in eine Direktver- 
marktung den Bilanzkreis, dem der di- 
rekt vermarktete Strom zugeordnet wer- 
den soll, und 


3. bei einer prozentualen Aufteilung des 
Stroms auf verschiedene Veräußerungs- 
formen nach § 21b Absatz 2 Satz 1 die 
Prozentsätze, zu denen der Strom den 
Veräußerungsformen zugeordnet wird. 


(3) Soweit die Bundesnetzagentur eine 
Festlegung nach § 85 Absatz 2 Nummer 3 ge- 
troffen hat, müssen Netzbetreiber, Direktver- 
markter und Anlagenbetreiber für die Ab- 
wicklung der Zuordnung und des Wechsels 
der Veräußerungsform das festgelegte Ver- 
fahren und Format nutzen. 


Abschnitt 2 

Abschnitt 2 

Allgemeine Bestimmungen zur Zahlung 

Allgemeine Bestimmungen zur Zahlung 

§22 

§22 

Wettbewerbliche Bestimmung der Marktprä- 
mie 

Wettbewerbliche Bestimmung der Marktprä- 
mie 

(1) Die Bundesnetzagentur ermittelt 
durch Ausschreibungen nach den §§28 bis 
39h und dem Windenergie-auf-See-Gesetz 
die Anspruchsberechtigten und den anzule- 
genden Wert für Strom aus Windenergieanla- 
gen an Land, Solaranlagen, Biomasseanlagen 
und Windenergieanlagen auf See. 

(1) Die Bundesnetzagentur ermittelt 
durch Ausschreibungen nach den §§ 28 bis 
39j, auch in Verbindung mit den Rechts- 
verordnungen nach den §§ 88 bis 88d, und 
dem Windenergie-auf-See-Gesetz die An- 
spruchsberechtigten und den anzulegenden 
Wert für Strom aus Windenergieanlagen an 
Land, Solaranlagen, Biomasseanlagen und 
Windenergieanlagen auf See. 

(2) Bei Windenergieanlagen an Land 
besteht der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für 
den in der Anlage erzeugten Strom nur, so- 
lange und soweit ein von der Bundesnetza- 
gentur erteilter Zuschlag für die Anlage wirk- 
sam ist. Von diesem Erfordernis sind folgende 
Windenergieanlagen an Land ausgenommen: 

(2) Bei Windenergieanlagen an Land 
besteht der Anspruch nach § 1 9 Absatz 1 für 
den in der Anlage erzeugten Strom nur, so- 
lange und soweit ein von der Bundesnetza- 
gentur erteilter Zuschlag für die Anlage wirk- 
sam ist. Von diesem Erfordernis sind folgende 
Windenergieanlagen an Land ausgenommen: 

1 . Anlagen mit einer installierten Leistung 
bis einschließlich 750 Kilowatt, 

1. unverändert 

2. Anlagen, die vor dem 1. Januar 2019 in 
Betrieb genommen worden sind, wenn 

2. Anlagen, die vor dem 1 . Januar 2019 in 
Betrieb genommen worden sind, wenn 
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a) sie vor dem 1. Januar 2017 nach 
dem Bundes-Immissionsschutzge- 
setz genehmigt worden sind, 

a) unverändert 

b) die Genehmigung nach Buchstabe a 
vor dem 1. Februar 2017 mit allen 
erforderlichen Angaben im Register 
gemeldet worden ist und 

b) die Genehmigung nach Buchstabe a 
vor dem 1. Februar 2017 mit allen 
erforderlichen Angaben an das Re- 
gister gemeldet worden ist und 

c) der Genehmigungsinhaber nicht 
vor dem 1. März 2017 durch 
schriftliche Erklärung gegenüber 
der Bundesnetzagentur unter Be- 
zugnahme auf die Meldung nach 
Buchstabe b auf den gesetzlich be- 
stimmten Anspruch auf Zahlung 
verzichtet hat, und 

c) unverändert 

3. Prototypen mit einer installierten Leis- 
tung von insgesamt bis zu 125 Megawatt 
pro Jahr. 

3. Pilotwindenergieanlagen an Land mit 

einer installierten Leistung von insge- 
samt bis zu 125 Megawatt pro Jahr. 

(3) Bei Solaranlagen besteht der An- 
spruch nach § 1 9 Absatz 1 für den in der An- 
lage erzeugten Strom nur, solange und soweit 
eine von der Bundesnetzagentur ausgestellte 
Zahlungsberechtigung für die Anlage wirk- 
sam ist. Von diesem Erfordernis sind Solaran- 
lagen mit einer installierten Leistung bis ein- 
schließlich 750 Kilowatt ausgenommen. 

(3) unverändert 

(4) Bei Biomasseanlagen besteht der 
Anspruch nach § 19 Absatz 1 nur für den in 
der Anlage erzeugten Strom aus Biomasse im 
Sinn der Biomasseverordnung in der zum 
Zeitpunkt der Bekanntmachung der Aus- 
schreibung geltenden Fassung und nur, so- 
lange und soweit ein von der Bundesnetza- 
gentur erteilter Zuschlag für die Anlage wirk- 
sam ist. Von diesem Erfordernis sind folgende 
Biomasseanlagen ausgenommen: 

(4) Bei Biomasseanlagen besteht der 
Anspruch nach § 19 Absatz 1 nur für den in 
der Anlage erzeugten Strom aus Biomasse im 
Sinn der Biomasseverordnung in der zum 
Zeitpunkt der Bekanntmachung der Aus- 
schreibung geltenden Fassung und nur, so- 
lange und soweit ein von der Bundesnetza- 
gentur erteilter Zuschlag für die Anlage wirk- 
sam ist. Von diesem Erfordernis sind folgende 
Biomasseanlagen ausgenommen: 

1 . Anlagen mit einer installierten Leistung 
bis einschließlich 150 Kilowatt, 

1. Anlagen mit einer installierten Leistung 
bis einschließlich 150 Kilowatt, es sei 

denn, es handelt sieh um eine beste- 
hende Biomasseanlage naeh § 39f, 

2. Anlagen, die vor dem 1. Januar 2019 in 
Betrieb genommen worden sind, wenn 
sie 

2. unverändert 
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a) nach dem Bundes-Immissions- 
schutzgesetz genehmigungsbedürf- 
tig sind oder für ihren Betrieb einer 
Zulassung nach einer anderen Be- 
stimmung des Bundesrechts bedür- 
fen oder nach dem Baurecht geneh- 
migungsbedürftig sind und 


b) vor dem 1 . Januar 20 1 7 genehmigt 
oder zugelassen worden sind. 


Der Anspruch nach § 50 in Verbindung mit 
§ 50a bleibt unberührt. 

Der Anspruch nach § 50 in Verbindung mit 
§ 50a bleibt unberührt. 

(5) Bei Windenergieanlagen auf See 
besteht der Anspruch nach § 1 9 Absatz 1 für 
den in der Anlage erzeugten Strom nur, so- 
lange und soweit ein von der Bundesnetza- 
gentur erteilter Zuschlag für die Anlage wirk- 
sam ist. Von diesem Erfordernis sind folgende 
Windenergieanlagen auf See ausgenommen: 

(5) Bei Windenergieanlagen auf See 
besteht der Anspruch nach § 1 9 Absatz 1 für 
den in der Anlage erzeugten Strom nur, so- 
lange und soweit ein von der Bundesnetza- 
gentur erteilter Zuschlag für die Anlage wirk- 
sam ist. Von diesem Erfordernis sind folgende 
Windenergieanlagen auf See ausgenommen: 

1 . Anlagen, die 

1. unverändert 

a) vor dem 1. Januar 2017 eine unbe- 
dingte Netzanbindungszusage nach 
§ 118 Absatz 12 des Energiewirt- 
schaftsgesetzes oder Anschlusska- 
pazitäten nach § 17d Absatz 3 des 
Energiewirtschaftsgesetzes in der 
am 31. Dezember 2016 geltenden 
Fassung erhalten haben und 


b) vor dem 1. Januar 2021 in Betrieb 
genommen worden sind, und 


2. Prototypen nach Maßgabe des Wind- 
energie-auf-See-Gesetzes. 

2. Pilotwindenergieanlagen auf See nach 
Maßgabe des Windenergie-auf-See-Ge- 
setzes. 

(6) Für Windenergieanlagen an Land, 
Solaranlagen und Biomasseanlagen, deren 
Anspruch auf Zahlung nach § 19 Absatz 1 
nicht nach den Absätzen 2 bis 5 von der er- 
folgreichen Teilnahme an einer Ausschrei- 
bung abhängig ist, werden Gebote im Zu- 
schlagsverfahren nicht berücksichtigt. Für 
Anlagen nach Satz 1 und für Anlagen zur Er- 
zeugung von Strom aus Wasserkraft, Depo- 
niegas, Klärgas, Grubengas oder Geothermie 
wird die Höhe des anzulegenden Werts durch 
die §§40 bis 49 gesetzlich bestimmt. 

(6) unverändert 
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§22a 

§22a 

Prototypen 

Pilotwindenergieanlagen an Land 

(1) Wenn in einem Kalendeijahr Pro- 
totypen von Windenergieanlagen an Land mit 
einer installierten Leistung von insgesamt 
mehr als 125 Megawatt in dem Register als in 
Betrieb genommen gemeldet worden sind, 
kann der Anspruch auf die Zahlung nach § 1 9 
Absatz 1 für alle Prototypen, durch deren In- 
betriebnahme die Grenze von 125 Megawatt 
überschritten wird, in diesem Kalenderjahr 
nicht geltend gemacht werden. Die Bundes- 
netzagentur informiert hierüber die Anlagen- 
betreiber und die Netzbetreiber, an deren Netz 
die Anlagen angeschlossen sind. Die Betrei- 
ber der Anlagen, für deren Strom der An- 
spruch nach Satz 1 entfallt, können ihren An- 
spruch vorrangig und in der zeitlichen Rei- 
henfolge ihrer Meldung im Register ab dem 
folgenden Kalenderjahr geltend machen, so- 
lange die Grenze der installierten Leistung 
von 125 Megawatt nicht überschritten wird. 
Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 beginnt in 
diesem Fall abweichend von § 25 Satz 3 erst, 
wenn der Anlagenbetreiber den Anspruch 
nach § 19 Absatz 1 geltend machen darf 

(1) Wenn in einem Kalenderjahr Pilot- 
windenergieanlagen an Land mit einer in- 
stallierten Leistung von insgesamt mehr als 
125 Megawatt in dem Register als in Betrieb 
genommen gemeldet worden sind, kann der 
Anspruch auf die Zahlung nach § 19 Absatz 1 
für alle Pilotwindenergieanlagen an Land, 
durch deren Inbetriebnahme die Grenze von 
125 Megawatt überschritten wird, in diesem 
Kalenderjahr nicht geltend gemacht werden. 
Die Bundesnetzagentur informiert hierüber 
die Anlagenbetreiber und die Netzbetreiber, 
an deren Netz die Anlagen angeschlossen 
sind. Die Betreiber der Anlagen, für deren 
Strom der Anspruch nach Satz 1 entfällt, kön- 
nen ihren Anspruch vorrangig und in der zeit- 
lichen Reihenfolge ihrer Meldung im Register 
ab dem folgenden Kalenderjahr geltend ma- 
chen, solange die Grenze der installierten 
Leistung von 125 Megawatt nicht überschrit- 
ten wird. Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 
beginnt in diesem Fall abweichend von § 25 
Satz 3 erst, wenn der Anlagenbetreiber den 
Anspruch nach § 1 9 Absatz 1 geltend machen 
darf 

(2) Der Nachweis, dass der Anlagenbe- 
treiber die Anforderungen nach § 3 Num- 
mer 37 Buchstabe a und b einhält, ist durch 
die Bestätigung eines nach DIN EN ISO/IEC 
17065:2013^ akkreditierten Zertifizierers zu 
führen; im Übrigen wird das Vorliegen eines 
Prototyps durch die Eintragung im Register 
nachgewiesen. 

(2) Der Nachweis, dass eine Pilot- 
windenergieanlage an Land die Anforde- 
rungen nach § 3 Nummer 37 Buchstabe a 
Doppelbnehstabe bb und ee einhält, ist durch 
die Bestätigung eines nach DIN EN ISO/IEC 
17065:2013^ akkreditierten Zertifizierers zu 
führen; im Übrigen wird das Vorliegen einer 
Pilotwindenergieanlage an Land naeh § 3 
Nummer 37 Buehstabe a durch die Eintra- 
gung im Register nachgewiesen. 


^ Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und in der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesi- 
chert niedergelegt. 
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(3) Der Nachweis, dass eine Anlage 
eine Pilotwindenergieanlage nach § 3 Num- 
mer 37 Buchstabe b ist, ist vom Anlagenbe- 
treiber durch eine Bescheinigung des Bun- 
desministeriums für Wirtschaft und Ener- 
gie zu führen. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie kann die Beschei- 
nigung auf Antrag des Anlagenbetreibers 
ausstellen, wenn der Antragsteller geeig- 
nete Unterlagen einreicht, die nachweisen, 
dass die Anforderungen nach § 3 Num- 
mer 37 Buchstabe b erfüllt sind. 

§23 

§23 

Allgemeine Bestimmungen zur Höhe der 
Zahlung 

Allgemeine Bestimmungen zur Höhe der 
Zahlung 

(1) Die Höhe des Anspruchs nach § 19 
Absatz 1 bestimmt sich nach den hierfür als 
Berechnungsgrundlage anzulegenden Werten 
für Strom aus emeuerbaren Energien oder aus 
Grubengas. 

(1) unverändert 

(2) ln den anzulegenden Werten ist die 
Umsatzsteuer nicht enthalten. 

(2) unverändert 

(3) Die Höhe des Anspruchs nach § 19 
Absatz 1 verringert sich nach Berücksichti- 
gung der §§ 23a bis 26 in folgender Reihen- 
folge, wobei der Anspruch keinen negativen 
Wert annehmen kann: 

(3) Die Höhe des Anspruchs nach § 19 
Absatz 1 verringert sich nach Berücksichti- 
gung der §§ 23a bis 26 in folgender Reihen- 
folge, wobei der Anspruch keinen negativen 
Wert annehmen kann: 

1 . nach Maßgabe des § 44b Absatz 1 Satz 2 
für den dorf genannten Anteil der in ei- 
nem Kalenderjahr erzeugten Strom- 
menge aus Biogas, 

1. unverändert 

2. nach Maßgabe des § 51 bei negativen 
Preisen, 

2. unverändert 

3. nach Maßgabe der §§52 und 44c Ab- 
satz 3 sowie der Anlage 3 Nummer 1.5 
bei einem Verstoß gegen eine Bestim- 
mung dieses Gesetzes, 

3. unverändert 

4. nach Maßgabe des § 53 bei der Inan- 
spruchnahme einer Einspeisevergütung, 

4. unverändert 

5. nach Maßgabe des § 5Sa bei einem Ver- 
zicht auf den gesetzlich bestimmten An- 
spruch nach § 19 Absatz 1, 

5. nach Maßgabe des § 53 bei einem Ver- 
zicht auf den gesetzlich bestimmten An- 
spruch nach § 19 Absatz 1, 






Drucksache 18/9096 


-40- 


Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

6. nach Maßgabe des § 53b bei der Inan- 
spruchnahme von Regionalnachweisen 
und 

6. unverändert 

7. für Solaranlagen, für die der anzule- 
gende Wert durch Ausschreibung be- 
stimmt wird, 

7. für Solaranlagen, deren anzulegender 
Wert durch Ausschreibungen ermittelt 

wird. 

a) nach Maßgabe des § 54 Absatz 1 
im Fall der verspäteten Inbetrieb- 
nahme einer Solaranlage und 

a) unverändert 

b) nach Maßgabe des § 54 Absatz 2 
im Fall der Übertragung der Zah- 
lungsberechtigung für eine Solaran- 
lage auf einen anderen Standort. 

b) unverändert 

§23a 

§23a 

Besondere Bestimmung zur Höhe der Markt- 
prämie 

unverändert 

Die Höhe des Anspruchs auf die Markt- 
prämie nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 wird 
kalendermonatlich berechnet. Die Berech- 
nung erfolgt rückwirkend anhand der für den 
jeweiligen Kalendermonat berechneten Werte 
nach Anlage 1. 


§23b 

§23b 

Anteilige Zahlung 

unverändert 

Besteht für Strom der Anspruch nach 
§ 19 Absatz 1 in Abhängigkeit von der Be- 
messungsleistung oder der installierten Leis- 
tung, bestimmt sich dieser 


1 . für Solaranlagen oder Windenergieanla- 
gen jeweils anteilig nach der installierten 
Leistung der Anlage im Verhältnis zu 
dem jeweils anzuwendenden Schwellen- 
wert und 


2. in allen anderen Fällen jeweils anteilig 
nach der Bemessungsleistung der An- 
lage. 
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§24 

§24 

Zahlungsansprüche für Strom aus mehreren 
Anlagen 

unverändert 

(1) Mehrere Anlagen sind unabhängig 
von den Eigentumsverhältnissen zum Zweck 
der Ermittlung des Anspruchs nach § 1 9 Ab- 
satz 1 und zur Bestimmung der Größe der An- 
lage nach § 21 oder § 22 für den jeweils zu- 
letzt in Betrieb gesetzten Generator als eine 
Anlage anzusehen, wenn 


1 . sie sich auf demselben Grundstück, dem- 

selben Gebäude, demselben Betriebsge- 
lände oder sonst in unmittelbarer räumli- 
cher Nähe befinden. 


2. sie Strom aus gleichartigen emeuerbaren 
Energien erzeugen. 


3 . für den in ihnen erzeugten Strom der An- 

spruch nach § 19 Absatz 1 in Abhängig- 
keit von der Bemessungsleistung oder 
der installierten Leistung besteht und 


4. sie innerhalb von zwölf aufeinanderfol- 
genden Kalendermonaten in Betrieb ge- 
nommen worden sind. 


Abweichend von Satz 1 sind mehrere Anla- 
gen unabhängig von den Eigentumsverhält- 
nissen und ausschließlich zum Zweck der Er- 
mittlung des Anspruchs nach § 19 Absatz 1 
und zur Bestimmung der Größe der Anlage 
nach § 21 oder § 22 für den jeweils zuletzt in 
Betrieb gesetzten Generator als eine Anlage 
anzusehen, wenn sie Strom aus Biogas mit 
Ausnahme von Biomethan erzeugen und das 
Biogas aus derselben Biogaserzeugungsan- 
lage stammt. Abweichend von Satz 1 werden 
Freiflächenanlagen nicht mit Solaranlagen 
auf, in oder an Gebäuden und Lärmschutz- 
wänden zusammengefasst. 


(2) Unbeschadet von Absatz 1 Satz 1 
stehen mehrere Freiflächenanlagen unabhän- 
gig von den Eigentumsverhältnissen und aus- 
schließlich zum Zweck der Ermittlung der 
Anlagengröße nach § 38a Absatz 1 Num- 
mer 5 und § 48 Absatz 2 für den jeweils zu- 
letzt in Betrieb gesetzten Generator einer An- 
lage gleich, wenn sie 
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1. innerhalb derselben Gemeinde, die für 
den Erlass eines Bebauungsplans zustän- 
dig ist oder gewesen wäre, errichtet wor- 
den sind und 


2. innerhalb von 24 aufeinanderfolgenden 
Kalendermonaten in einem Abstand von 
bis zu 2 Kilometern Luftlinie, gemessen 
vom äußeren Rand der jeweiligen An- 
lage, in Betrieb genommen worden sind. 


(3) Anlagenbetreiber können Strom 
aus mehreren Anlagen, die gleichartige emeu- 
erbare Energien oder Grubengas einsetzen, 
über eine gemeinsame Messeinrichtung ab- 
rechnen. In diesem Fall ist für die Berechnung 
der Einspeisevergütung oder Marktprämie bei 
mehreren Windenergieanlagen an Land die 
Zuordnung der Strommengen zu den Wind- 
energieanlagen im Verhältnis des jeweiligen 
Referenzertrags nach Anlage 2 Nummer 2 
maßgeblich; bei allen anderen Anlagen er- 
folgt die Zuordnung der Strommengen im 
Verhältnis zu der installierten Leistung der 
Anlagen. 


§25 

§25 

Beginn, Dauer und Beendigung des An- 
spruchs 

Beginn, Dauer und Beendigung des An- 
spruchs 

Marktprämien oder Einspeisevergütun- 
gen sind jeweils für die Dauer von 20 Jahren 
zu zahlen. Bei Anlagen, für die der anzule- 
gende Wert gesetzlich bestimmt wird, verlän- 
gert sich dieser Zeitraum bis zum 3 1 . Dezem- 
ber des zwanzigsten Jahres der Zahlung. Be- 
ginn der Frist nach Satz 1 ist, soweit sich aus 
den Bestimmungen dieses Gesetzes nichts an- 
deres ergibt, der Zeitpunkt der Inbetrieb- 
nahme der Anlage. 

Marktprämien oder Einspeisevergütun- 
gen sind jeweils für die Dauer von 20 Jahren 
zu zahlen. Bei Anlagen, deren anzulegender 
Wert gesetzlich bestimmt wird, verlängert 
sich dieser Zeitraum bis zum 3 1 . Dezember 
des zwanzigsten Jahres der Zahlung. Beginn 
der Frist nach Satz 1 ist, soweit sich aus den 
Bestimmungen dieses Gesetzes nichts ande- 
res ergibt, der Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
der Anlage. 

§26 

§26 

Abschläge und Fälligkeit 

unverändert 

(1) Auf die zu erwartenden Zahlungen 
nach § 19 Absatz 1 sind monatlich jeweils 
zum 15. Kalendertag für den Vormonat Ab- 
schläge in angemessenem Umfang zu leisten. 
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(2) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 
wird fällig, sobald und soweit der Anlagenbe- 
treiber seine Pflichten zur Übermittlung von 
Daten nach § 71 erfüllt hat. Satz 1 ist für den 
Anspruch auf monatliche Abschläge nach Ab- 
satz 1 erst ab März des auf die Inbetriebnahme 
der Anlage folgenden Jahres anzuwenden. 


§27 

§27 

Aufrechnung 

unverändert 

(1) Die Aufrechnung von Ansprüchen 
des Anlagenbetreibers nach § 1 9 Absatz 1 mit 
einer Forderung des Netzbefreibers ist nur zu- 
lässig, soweit die Forderung unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist. 


(2) Das Aufrechnungsverbot des § 23 
Absatz 3 der Niederspannungsanschlussver- 
ordnung ist nicht anzuwenden, wenn mit An- 
sprüchen aus diesem Gesetz aufgerechnet 
wird. 


§27a 

§27a 

Zahlungsanspruch und Eigenversorgung 

Zahlungsanspruch und Eigenversorgung 

Die Betreiber von Anlagen, für die der 
anzulegende Wert durch Ausschreibungen 
bestimmt worden ist, müssen in dem gesamten 
Zeitraum, in dem sie Zahlungen nach diesem 
Gesetz in Anspruch nehmen, den in ihrer An- 
lage erzeugten Strom in ein Netz einspeisen. 
Ausgenommen ist der Strom, der verbraucht 
wird 

Die Betreiber von Anlagen, deren anzu- 
legender Wert durch Ausschreibungen er- 
mittelt worden ist, dürfen in dem gesamten 
Zeitraum, in dem sie Zahlungen nach diesem 
Gesetz in Anspruch nehmen, den in ihrer An- 
lage erzeugten Strom nieht zur Eigenversor- 
gung nutzen. Ausgenommen ist der Strom, 
der verbraucht wird 

1 . durch die Anlage, 

1 . durch die Anlage oder andere Anlagen, 
die über denselben Verknüpfungs- 
punkt mit dem Netz verbunden sind, 

2. in den Neben- und Hilfsanlagen der An- 
lage, 

2. in den Neben- und Hilfsanlagen der An- 
lage oder anderer Anlagen, die über 
denselben Verknüpfungspunkt mit 
dem Netz verbunden sind, 

3. zum Ausgleich physikalisch bedingter 
Netzverluste oder 

3. zum Ausgleich physikalisch bedingter 
Netzverluste, 
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4. in den Stunden, in denen der Wert der 
Stundenkontrakte für die Preiszone für 
Deutschland am Spotmarkt der europäi- 
schen Strombörse European Power 
Exchange in Paris in der vortägigen 
Auktion negativ ist. 

4. in den Stunden, in denen der Wert der 
Stundenkontrakte für die Preiszone für 
Deutschland am Spotmarkt der europäi- 
schen Strombörse European Power 
Exchange in Paris in der vortägigen 
Auktion negativ ist, oder 


5. in den Stunden, in denen die Einspei- 
seleistung bei Netzüberlastung naeh 
§ 14 Absatz 1 reduziert wird. 

Abschnitt 3 

Abschnitt 3 

Ausschreibungen 

Ausschreibungen 

Unterabschnitt 1 

Unterabschnitt 1 

Allgemeine Ausschreibungsbedingungen 

Allgemeine Ausschreibungsbestimmungen 

§28 

§28 

Ausschreibungsvolumen 

Ausschreibungsvolumen 

(1) Bei Windenergieanlagen an Land 
ist das Ausschreibungsvolumen 

(1) Bei Windenergieanlagen an Land 
ist das Ausschreibungsvolumen 

1 . im Jahr 20 1 7 

1. unverändert 

a) zu dem Gebotstermin am 1 . Mai 
800 Megawatt zu installierender 
Leistung und 


b) zu den Gebotsterminen am 1 . Au- 
gust und 1. November jeweils 

1 000 Megawatt zu installierender 
Leistung, 


2. in den Jahren 20 1 8 und 20 1 9 zu den Ge- 
botsterminen am 1. Februar, l.Mai, 
1. August und 1. November jeweils 700 
Megawatt zu installierender Leistung 
und 

2. in den Jahren 20 1 8 und 20 1 9 zu den Ge- 
botsterminen am 1. Februar, l.Mai, 
1. August und 1. Oktober jeweils 700 
Megawatt zu installierender Leistung 
und 

3. ab dem Jahr 2020 

3. unverändert 

a) zu dem j ährlichen Gebotstermin am 

1. Februar jeweils 1 000 Megawatt 
zu installierender Leistung und 
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b) zu den jährlichen Gebotsterminen 
am 1. Juni und 1. Oktober jeweils 
950 Megawatt zu installierender 
Leistung. 


Das Ausschreibungsvolumen nach Satz 1 
Nummer 2 und 3 verringert sich jeweils zu 
dem zweiten Gebotstermin eines Kalender- 
jahres um die Summe der installierten Leis- 
tung der Prototypen nach § 22a, die in dem 
jeweils vorangegangenen Kalenderjahr ihren 
Anspruch nach § 19 Absatz 1 erstmals geltend 
machen durften. 

(la) Das Ausschreibungsvolumen nach 
Absatz 1 verringert sich ab dem Jahr 2018 
jeweils um die Summe der installierten Leis- 
tung 


1. der Windenergieanlagen an Land, die 
bei einer Aussehreibung naeh § 5 Ab- 
satz 2 Satz 2 im Bundesgebiet bezu- 
sehlagt worden sind, 


2. der Windenergieanlagen an Land, die 
bei einer Aussehreibung aufgrund ei- 
ner Verordnung naeh § 88e bezu- 
sehlagt worden sind, und 


3. der Pilotwindenergieanlagen an Land 
naeh § 22a, die in dem jeweils voran- 
gegangenen Kalenderjahr ihren An- 
sprueh naeh § 19 Absatz 1 erstmals 
geltend maehen durften. 


Das Aussehreibungsvolumen naeh Ab- 
satz 1 erhöht sieh ab dem Jahr 2018 jeweils 
um das Aussehreibungsvolumen für Wind- 
energieanlagen an Land, für das in dem je- 
weils vorangegangenen Kalenderjahr 
keine Zusehläge erteilt werden konnten. 
Die Bundesnetzagentur stellt bis zum 28. 
Februar 2018 und dann jährlieh die Diffe- 
renz der installierten Leistung naeh den 
Sätzen 1 und 2 für das jeweils vorangegan- 
gene Kalenderjahr fest und verteilt diese 
Menge, um die sieh das Aussehreibungsvo- 
lumen erhöht oder verringert, gleiehmäßig 
auf die näehsten drei noeh nieht bekannt 
gemaehten Aussehreibungen. 
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(2) Bei Solaranlagen ist das Ausschrei- 
bungsvolumen zu den jährlichen Gebotster- 
minen am 1. Februar, 1. Juni und 1. Oktober 
jeweils 200 Megawatt zu installierender Leis- 
tung. Das Ausschreibungsvolumen nach 
Satz 1 verringert sich jeweils zu dem zweiten 
Gebotstermin eines Kalenderjahres um die 
Summe der im jeweils vorangegangenen Ka- 
lenderjahr installierten Leistung von Freiflä- 
chenanlagen, deren anzulegender Wert ge- 
setzlich bestimmt worden ist. 

(2) Bei Solaranlagen ist das Ausschrei- 
bungsvolumen zu den jährlichen Gebotster- 
minen am 1. Februar, 1. Juni und 1. Oktober 
jeweils 200 Megawatt zu installierender Leis- 
tung. 


(2a) Das Ausschreibungsvolumen 

nach Absatz 2 verringert sich zum Gebots- 
termin 1. Juni 2017 um die Summe der in- 
stallierten Leistung der in einer Ausschrei- 
bung nach der Grenzüberschreitende-Er- 
neuerbare-Energien-Verordnung im Jahr 
2016 bezuschlagten Gebote für im Bundes- 
gebiet geplante Freiflächenanlagen. Das 
Ausschreibungsvolumen nach Absatz 2 
verringert sich ab dem Jahr 2018 jeweils 
um die Summe der installierten Leistung 


1. der Solaranlagen, die bei einer Aus- 
schreibung nach § 5 Absatz 2 Satz 2 
im Bundesgebiet bezuschlagt worden 
sind, 


2. der Solaranlagen, die bei einer Aus- 
schreibung aufgrund einer Verord- 
nung nach § 88c bezuschlagt worden 
sind, und 


3. der Freiflächenanlagen, deren anzule- 
gender Wert gesetzlich bestimmt wor- 
den ist und die in dem jeweils voran- 
gegangenen Kalenderjahr an das Re- 
gister als in Betrieb genommen gemel- 
det worden sind. 
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Das Ausschreibungsvolumen nach Ab- 
satz 1 erhöht sich ab dem Jahr 2018 jeweils 
um das Ausschreibungsvolumen für Solar- 
anlagen, für das in dem jeweils vorange- 
gangenen Kalenderjahr keine Zuschläge 
erteilt werden konnten oder für die keine 
Zweitsicherheiten hinterlegt worden sind. 
Die Bundesnetzagentur stellt bis zum 
28. Februar 2018 und dann jährlich die 
Differenz der installierten Leistung nach 
den Sätzen 2 und 3 für das jeweils vorange- 
gangene Kalenderjahr fest und verteilt 
diese Menge, um die sich das Ausschrei- 
bungsvolumen erhöht oder verringert, 
gleichmäßig auf die nächsten drei noch 
nicht bekannt gemachten Ausschreibun- 
gen. 

(3) Bei Biomasseanlagen ist das Aus- 
schreibungsvolumen zu dem jährlichen Ge- 
botstermin am 1 . September 

(3) Bei Biomasseanlagen ist das Aus- 
schreibungsvolumen zu dem jährlichen Ge- 
botstermin am 1 . September 

1. in den Jahren 2017 bis 2019 jeweils die 
Differenz zwischen 1 50 Megawatt zu in- 
stallierender Leistung und der Summe 
der im jeweils vorangegangenen Kalen- 
derjahr installierten Leistung von Bio- 
masseanlagen, deren anzulegender Wert 
gesetzlich bestimmt worden ist, und 

1. in den Jahren 2017 bis 2019 jeweils 150 
Megawatt zu installierender Leistung 
und 

2. in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils die 
Differenz zwischen 200 Megawatt zu in- 
stallierender Leistung und der Summe 
der im jeweils vorangegangenen Kalen- 
derjahr installierten Leistung von Bio- 
masseanlagen, deren anzulegender Wert 
gesetzlich bestimmt worden ist. 

2. in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils 200 
Megawatt zu installierender Leistung. 

Die Bundesregierung legt rechtzeitig einen 
Vorschlag für das jährliche Ausschreibungs- 
volumen für die Jahre ab 2023 vor. 

Die Bundesregierung legt rechtzeitig einen 
Vorschlag für das jährliche Ausschreibungs- 
volumen für die Jahre ab 2023 vor. 
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(3a) Das Ausschreibungsvolumen 

nach Absatz 3 verringert sich ab dem Jahr 

2017 jeweils um die Summe der in dem je- 
weils vorangegangenen Kalenderjahr in- 
stallierten Leistung von Biomasseanlagen, 
deren anzulegender Wert gesetzlich be- 
stimmt worden ist und die in dem jeweils 
vorangegangenen Kalenderjahr an das Re- 
gister als in Betrieb genommen gemeldet 
worden sind. Das Ausschreibungsvolumen 
nach Absatz 3 erhöht sich ab dem Jahr 

2018 jeweils um das gesamte Ausschrei- 
bungsvolumen für Biomasseanlagen, für 
das in dem jeweils vorangegangenen Ka- 
lenderjahr keine Zuschläge erteilt werden 
konnten. 

(4) Bei Windenergieanlagen auf See 
bestimmt die Bundesnetzagentur das Aus- 
schreibungsvolumen nach den Vorgaben des 
Windenergie-auf-See-Gesetzes. 

(4) unverändert 

(5) Das Ausschreibungsvolumen nach 
den Absätzen 1 bis 3 erhöht sich für den je- 
weiligen Energieträger für den jeweils nächs- 
ten Gebotstermin, wenn nicht für das gesamte 
Aussehreibungsvolumen der vorangegange- 
nen Ausschreibung Zuschläge erteilt und bei 
Solaranlagen die entsprechenden Zweitsi- 
cherheiten geleistet worden sind, um die Dif- 
ferenz zwischen dem Ausschreibungsvolumen 
der vorangegangenen Ausschreibung und der 
Summe der Gebotsmengen der bezuschlagten 
Gebote der vorangegangenen Aussehreibung. 

(5) Bei gemeinsamen Ausschreibun- 
gen für Windenergieanlagen an Land und 
Solaranlagen nach § 39i ist das Ausschrei- 
bungsvolumen in den Jahren 2018 bis 2020 
jeweils 400 Megawatt pro Jahr nach Maß- 
gabe der Rechtsverordnung nach § 88c. 
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(6) Wenn Ausschreibungen nach § 5 
Absatz 2 Satz 2 durchgeführt werden, verrin- 
gert sich für den jeweiligen Energieträger in 
dem jeweils folgenden Kalenderjahr das Aus- 
schreibungsvolumen nach den Absätzen 1 bis 
4 um die Summe der installierten Leistung, die 
in Ausschreibungen nach § 5 Absatz 2 Satz 2 
im Bundesgebiet bezuschlagt worden ist. Die 
Bundesnetzagentur verteilt die Menge, um die 
sich das Ausschreibungsvolumen nach Satz 1 
verringert, gleichmäßig auf die Ausschrei- 
bungen, die in dem Kalenderjahr für den 
Energieträger bekannt gemacht werden. Das 
Ausschreibungsvolumen bei Solaranlagen 
nach Absatz 2 verringert sich ferner zum Ge- 
botstermin 1. Juni 201 7 um die Summe der in- 
stallierten Leistung der in einer Ausschrei- 
bung nach der Grenzüberschreitende-Erneu- 
erbare-Energien-Verordnung im Jahr 2016 
bezuschlagten Gebote für im Bundesgebiet 
geplante Freiflächenanlagen. 

(6) Bei den Innovationsausschrei- 
bungen nach § 39j ist das Ausschreibungsvo- 
lumen in den Jahren 2018 bis 2020 jeweils 
50 Megawatt pro Jahr nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung nach § 88d. 

§29 

§29 

Bekanntmachung 

unverändert 

(1) Die Bundesnetzagentur macht die 
Ausschreibungen frühestens acht Wochen 
und spätestens fünf Wochen vor dem jeweili- 
gen Gebotstermin für den jeweiligen Energie- 
träger auf ihrer Intemetseite bekannt. Die Be- 
kanntmachungen müssen mindestens fol- 
gende Angaben enthalten: 


1 . den Gebotstermin, 


2. das Ausschreibungsvolumen, 


3. den Höchstwert, 


4. die Formatvorgaben, die nach § 30a Ab- 
satz 1 von der Bundesnetzagentur für die 
Gebotsabgabe vorgegeben sind, und 


5. die Festlegungen der Bundesnetzagentur 
nach den §§ 85 Absatz 2 und 85a, soweit 
sie die Gebotsabgabe oder das Zu- 
schlagsverfahren betreffen. 


Die Bundesnetzagentur veröffentlicht einmal 
pro Kalenderjahr einen Hinweis auf diese Be- 
kanntmachungen im Amtsblatt der Europäi- 
schen Union. 
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(2) Die Bekanntmachungen nach Ab- 
satz 1 erfolgen ausschließlich im öffentlichen 
Interesse. 


§30 

§30 

Anforderungen an Gebote 

Anforderungen an Gebote 

(1) Die Gebote müssen jeweils die fol- 
genden Angaben enthalten: 

(1) unverändert 

1. Name, Anschrift, Telefonnummer und 
E-Mail-Adresse des Bieters; sofern der 
Bieter eine rechtsfähige Personengesell- 
schaft oder juristische Person ist, sind 
auch anzugeben: 


a) ihr Sitz, 


b) der Name einer natürlichen Person, 
die zur Kommunikation mit der 
Bundesnetzagentur und zur Vertre- 
tung der juristischen Person für alle 
Handlungen nach diesem Gesefz 
bevollmächfigf isf (Bevollmächfig- 
fer), und 


c) wenn mindesfens 25 Prozenf der 
Sfimmrechfe oder des Kapifals bei 
anderen rechfsfahigen Personenge- 
sellschaften oder juristischen Per- 
sonen liegen, deren Name und Sifz, 


2. den Energiefräger, für den das Gebof ab- 
gegeben wird. 


3. den Gebofsfermin der Ausschreibung, 
für die das Gebof abgegeben wird. 


4. die Gebof smenge in Kilowaft ohne 
Nachkommasfellen, 


5. den Gebofswert in Genf pro Kilowaft- 
sfunde mif zwei Nachkommasfellen, wo- 
bei sich das Gebot bei Windenergieanla- 
gen an Land auf den Referenzstandort 
nach Anlage 2 Nummer 4 beziehen 
muss. 
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6. die Standorte der Anlagen, auf die sich 
das Gebot bezieht, mit Bundesland, 
Landkreis, Gemeinde, Gemarkung und 
Flurstücken; im Fall von Solaranlagen 
auf, an oder in Gebäuden muss, sofern 
vorhanden, auch die postalische Adresse 
des Gebäudes angegeben werden, und 


7. den Übertragungsnetzbetreiber. 


(2) Ein Gebot muss eine Gebotsmenge 
von mindestens 750 Kilowatt umfassen. Ab- 
weichend von Satz 1 muss ein Gebot bei Bio- 
masseanlagen eine Gebotsmenge von mindes- 
tens 1 50 Kilowatt umfassen. 

(2) Ein Gebot muss eine Gebotsmenge 
von mindestens 750 Kilowatt umfassen. Abwei- 
chend von Satz 1 muss ein Gebot bei Biomasse- 
anlagen eine Gebotsmenge von mindestens 150 
Kilowatt umfassen; bei Geboten für beste- 
hende Biomasseanlagen nach § 39f besteht 
keine Mindestgröße für die Gebotsmenge. 

(3) Bieter dürfen in einer Ausschrei- 
bung mehrere Gebote für unterschiedliche 
Anlagen abgeben, ln diesem Fall müssen sie 
ihre Gebote nummerieren und eindeutig kenn- 
zeichnen, welche Nachweise zu welchem Ge- 
bot gehören. 

(3) unverändert 

§30a 

§30a 

Ausschreibungsverfahren 

unverändert 

(1) Die Bundesnetzagentur darf für die 
Ausschreibungsverfahren Formatvorgaben 
machen; Gebote müssen diesen Formatvorga- 
ben entsprechen. 


(2) Die Gebote müssen der Bundes- 
netzagentur spätestens am jeweiligen Gebots- 
termin zugegangen sein. 


(3) Die Rücknahme von Geboten ist bis 
zum jeweiligen Gebotstermin zulässig; maß- 
geblich ist der Zugang einer Rücknahmeer- 
klärung bei der Bundesnetzagentur. Die 
Rücknahme muss durch eine unbedingte, un- 
befristete und der Schriftform genügende Er- 
klärung des Biefers erfolgen, die sich dem enf- 
sprechenden Gebot eindeutig zuordnen lässt. 


(4) Bieter sind an ihre Gebote, die bis 
zum Gebotstermin abgegeben und nicht zu- 
rückgenommen worden sind, gebunden, bis 
ihnen von der Bundesnetzagentur mitgeteilt 
worden ist, dass ihr Gebot keinen Zuschlag er- 
halten hat. 
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(5) Die Ausschreibungen können von 
der Bundesnetzagentur ganz oder teilweise 
auf ein elektronisches Verfahren umgestellt 
werden; dabei kann auch von dem Schriftfor- 
merfordemis nach Absatz 3 Satz 2 abgewi- 
chen werden. In diesem Fall kann die Bundes- 
netzagentur insbesondere Vorgaben über die 
Authentifizierung für die gesicherte Daten- 
übertragung machen. Bei einer Umstellung 
auf ein elektronisches Verfahren muss die 
Bundesnetzagentur bei der Bekanntmachung 
nach § 29 auf das elektronische Verfahren 
hinweisen. 


§31 

§31 

Sicherheiten 

unverändert 

(1) Bieter müssen bei der Bundesnetz- 
agentur für ihre Gebote bis zum jeweiligen 
Gebotstermin eine Sicherheit leisten. Durch 
die Sicherheit werden die jeweiligen Forde- 
rungen der Übertragungsnetzbetreiber auf 
Pönalen nach § 55 gesichert. 


(2) Bieter müssen bei der Leistung der 
Sicherheit das Gebot, auf das sich die Sicher- 
heit bezieht, eindeutig bezeichnen. 


(3) Wer eine Sicherheit leisten muss, 
kann dies bewirken durch 


1 . die unwiderrufliche, unbedingte und un- 
befristete Bürgschaft auf erstes Anfor- 
dem, die durch ein Kreditinstitut oder ei- 
nen Kreditversicherer zugunsten des 
Übertragungsnetzbetreibers ausgestellt 
wurde und für die eine Bürgschaftserklä- 
rung an die Bundesnetzagentur überge- 
ben wurde oder 


2. die Zahlung eines Geldbetrags auf ein 
nach Absatz 5 eingerichtetes Verwahr- 
konto der Bundesnetzagentur. 
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(4) Die Bürgschaftserklärung ist 
schriftlich in deutscher Sprache unter Ver- 
zicht auf die Einrede der Vorausklage nach 
§ 771 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und un- 
ter Verzicht auf die Einreden der Aufrechen- 
barkeit und Anfechtbarkeit nach § 770 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs einzureichen. Der 
Bürge muss in der Europäischen Union oder 
in einem Staat der Vertragsparteien des Ab- 
kommens über den Europäischen Wirt- 
schaftsraum als Kreditinstitut oder als Kredit- 
versicherer zugelassen sein. Die Bundesnetz- 
agentur kann im Einzelfall bei begründeten 
Bedenken gegen die Tauglichkeit des Bürgen 
vom Bieter verlangen, die Tauglichkeit des 
Bürgen nachzuweisen. Für den Nachweis der 
Tauglichkeit im Einzelfall ist der Maßstab des 
§ 239 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
heranzuziehen. 


(5) Die Bundesnetzagentur verwahrt 
die Sicherheiten nach Absatz 3 Nummer 2 
treuhänderisch zugunsten der Bieter und der 
Übertragungsnetzbetreiber. Hierzu richtet sie 
ein Verwahrkonto ein. Die Bundesnetzagen- 
tur ist berechtigt, die Sicherheiten einzubehal- 
ten, bis die Voraussetzungen zur Rückgabe 
oder zur Befriedigung der Übertragungsnetz- 
betreiber vorliegen. Die Sicherheitsleistungen 
werden nicht verzinst. 


§32 

§32 

Zuschlagsverfahren 

unverändert 

( 1 ) Die Bundesnetzagentur führt bei j e- 
der Ausschreibung für jeden Energiefräger 
das folgende Zuschlagsverfahren durch. Sie 
öffhef die frisfgerechf eingegangenen Gebofe 
nach dem Gebofsfermin. Sie sorfierf die Ge- 
bofe 


1. bei unferschiedlichen Gebofswerfen 
nach dem jeweiligen Gebofswerf in auf- 
sfeigender Reihenfolge, beginnend mif 
dem Gebot mit dem niedrigsten Gebots- 
wert, 
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2. bei demselben Gebotswert nach der je- 
weiligen Gebotsmenge in aufsteigender 
Reihenfolge, beginnend mit der nied- 
rigsten Gebotsmenge; wenn die Gebots- 
werte und die Gebotsmenge der Gebote 
gleich sind, entscheidet das Los über die 
Reihenfolge, es sei denn, die Reihen- 
folge ist für die Zuschlagserteilung nicht 
maßgeblich. 


Die Bundesnetzagentur prüft die Zulässigkeit 
der Gebote nach den §§ 33 und 34 und erteilt 
bei jeder Ausschreibung für den jeweiligen 
Energieträger in der Reihenfolge nach Satz 3 
allen zulässigen Geboten einen Zuschlag im 
Umfang ihres Gebots, bis das Ausschrei- 
bungsvolumen erstmals durch den Zuschlag 
zu einem Gebot erreicht oder überschritten ist 
(Zuschlagsgrenze). Geboten oberhalb der Zu- 
schlagsgrenze wird kein Zuschlag erteilt. 


(2) Die Bundesnetzagentur erfasst für 
jedes Gebot, für das ein Zuschlag erfeilf wor- 
den isf, die vom Biefer übermittelten Angaben 
und Nachweise sowie den Zuschlagswert. 


§33 

§33 

Ausschluss von Geboten 

Ausschluss von Gebofen 

(1) Die Bundesnetzagentur schließt 
Gebote von dem Zuschlagsverfahren aus, 
wenn 

(1) Die Bundesnefzagentur schließf 
Gebofe von dem Zuschlagsverfahren aus, 
wenn 

1 . die Anforderungen und Formatvorgaben 
für Gebofe nach den §§30 und 30a nichf 
vollsfändig eingehalfen wurden. 

1. unverändert 

2. die für den jeweiligen Energiefräger 
nach den §§ 36 und 36d, den §§ 37 und 
37c oder den §§ 39 bis 39h, auch in Ver- 
bindung mit einer Verordnung nach 
§ 88, § 88a oder § 88b, gesfellfen Anfor- 
derungen nichf erfüllf sind. 

2. die für den jeweiligen Energiefräger 
nach den §§ 36 und 36d, den §§ 37 und 
37c oder den §§ 39 bis 39h oder die in 
den Verordnungen nach den §§ 88 bis 
88d gesfellfen Anforderungen nicht er- 
füllt sind. 

3. bis zum Gebofsfermin bei der Bundes- 
nefzagenfur die Gebühr nach Nummer 1 
oder 3 der Anlage zur Ausschreibungs- 
gebührenverordnung oder die Sicherheif 
nichf vollsfändig geleisfef worden sind. 

3. unverändert 
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4. der Gebotswert des Gebots den für die 
jeweilige Ausschreibung oder die An- 
lage festgelegten Höchstwert überschrei- 
tet, 

4. unverändert 

5. das Gebot Bedingungen, Befristungen 
oder sonstige Nebenabreden enthält oder 

5. unverändert 

6. das Gebot nicht den bekanntgemachten 
Festlegungen der Bundesnetzagentur 
entspricht, soweit diese die Gebotsab- 
gabe betreffen. 

6. unverändert 

Die Bundesnetzagentur kann Gebote vom Zu- 
schlagsverfahren ausschließen, wenn bis zum 
Gebotstermin dem Gebot die Sicherheit oder 
die Gebühr nicht eindeutig zugeordnet wer- 
den können. 

Die Bundesnetzagentur kann Gebote vom Zu- 
schlagsverfahren ausschließen, wenn bis zum 
Gebotstermin dem Gebot die Sicherheit oder 
die Gebühr nicht eindeutig zugeordnet wer- 
den können. 

(2) Die Bundesnetzagentur kann ein 
Gebot ausschließen, wenn der begründete 
Verdacht besteht, dass der Bieter keine An- 
lage auf dem in dem Gebot angegebenen 
Standort plant, und 

(2) Die Bundesnetzagentur kann ein 
Gebot ausschließen, wenn der begründete 
Verdacht besteht, dass der Bieter keine An- 
lage auf dem in dem Gebot angegebenen 
Standort plant, und 

1 . auf den in dem Gebot angegebenen Flur- 
stücken bereits eine Anlage in Betrieb 
genommen worden ist oder 

1. unverändert 

2. die in dem Gebot angegebenen Flurstü- 
cke ganz oder teilweise übereinstimmen 

2. unverändert 

a) mit den in einem anderen Gebot in 
derselben Ausschreibung angege- 
benen Flurstücken oder 


b) mit den in einem anderen bezu- 
schlagten Gebot in einer vorange- 
gangenen Ausschreibung angege- 
benen Flurstücken, sofern der Zu- 
schlag nicht entwertet worden ist. 


Ein Ausschluss von Geboten nach Satz 1 
Nummer 1 oder Nummer 2 Buchstabe b ist 
nicht zulässig, wenn zu einer Anlage weitere 
Anlagen zugebaut werden sollen und hierfür 
Gebofe abgegeben werden. 

Ein Ausschluss von Geboten nach Satz 1 
Nummer 1 oder Nummer 2 Buchstabe b ist 
nicht zulässig, wenn zu einer Anlage weitere 
Anlagen zugebaut werden sollen oder eine 
bestehende Anlage ersetzt werden soll und 
hierfür Gebote abgegeben werden. 
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§34 

§34 

Ausschluss von Bietern 

unverändert 

Die Bundesnetzagentur kann Bieter und 
deren Gebote von dem Zuschlagsverfahren 
ausschließen, wenn 


1 . der Bieter 


a) vorsätzlich oder grob fahrlässig Ge- 
bote unter falschen Angaben oder 
unter Vorlage falscher Nachweise 
in dieser oder einer vorangegange- 
nen Ausschreibung abgegeben hat 
oder 


b) mit anderen Bietern Absprachen 
über die Gebotswerte der in dieser 
oder einer vorangegangenen Aus- 
schreibung abgegebenen Gebote 
getroffen hat, 


2. die Gebotsmengen mehrerer Zuschläge 
eines Bieters aus mindestens zwei voran- 
gegangenen Ausschreibungen vollstän- 
dig entwertet worden sind oder 


3. der Bieter bei mindestens zwei Geboten 
nach der Erteilung des Zuschlags für 
eine Solaranlage die Zweitsicherheit 
nach § 37a Satz 2 Nummer 2 nicht inner- 
halb der Frist bei der Bundesnetzagentur 
geleistet hat. 


§35 

§35 

Bekanntgabe der Zuschläge und anzulegen- 
der Wert 

unverändert 

( 1 ) Die Bundesnetzagentur gibt die Zu- 
schläge mit den folgenden Angaben auf ihrer 
Internets eite bekannt: 


1. dem Gebotstermin der Ausschreibung, 
dem Energieträger, für den die Zu- 
schläge erfeilt werden, und den bezu- 
schlagten Mengen, 


2. den Namen der Biefer, die einen Zu- 
schlag erhaben haben, mit 


a) dem jeweils in dem Gebot angege- 
benen Standort der Anlage, 
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b) der Nummer des Gebots, sofern ein 
Bieter mehrere Gebote abgegeben 
hat, und 


c) einer eindeutigen Zuschlagsnum- 
mer, 


3. dem niedrigsten und höchsten Gebots- 
wert, die einen Zuschlag erhalten haben, 
und 


4. dem mengengewichteten durchschnittli- 
chen Zuschlagswert. 


(2) Der Zuschlag ist eine Woche nach 
der öffentlichen Bekanntgabe nach Absatz 1 
als bekanntgegeben anzusehen. 


(3) Die Bundesnetzagentur unterrichtet 
die Bieter, die einen Zuschlag erhalten haben, 
unverzüglich über die Zuschlagserteilung und 
den Zuschlagswert. 


§35a 

§35a 

Entwertung von Zuschlägen 

unverändert 

(1) Die Bundesnetzagentur entwertet 
einen Zuschlag, 


1. soweit der Zuschlag nach Ablauf der 
Frist zur Realisierung der Anlage er- 
lischt. 


2. wenn der Bieter seinen Zuschlag zurück- 
geben darf und soweit er von diesem 
Recht Gebrauch gemacht hat. 


3. soweit die Bundesnetzagentur den Zu- 
schlag nach dem Verwaltungsverfah- 
rensgesetz zurücknimmt oder widerruft 
oder 


4. wenn der Zuschlag durch Zeitablauf oder 
auf sonstige Weise seine Wirksamkeit 
verliert. 


(2) Wird eine Zahlungsberechtigung 
nachträglich aufgehoben, wird auch der zu- 
grundeliegende Zuschlag entwertet. 





Drucksache 18/9096 


-58- 


Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

Unterabschnitt 2 

Unferabschnitf 2 

Ausschreibungen für Windenergieanlagen an 
Land 

Ausschreibungen für Windenergieanlagen an 
Land 

§36 

§36 

Gebote für Windenergieenergieanlagen an 
Land 

Gebote für Windenergieenergieanlagen an 
Land 

(1) In Ergänzung zu den Anforderun- 
gen nach § 30 müssen Windenergieanlagen 
an Land, für die Gebote abgegeben werden, 
folgende Anforderungen erfüllen: 

(1) unverändert 

1 . die Genehmigung nach dem Bundes-Im- 
missionsschutzgesetz muss für alle An- 
lagen, für die ein Gebot abgegeben wird, 
drei Wochen vor dem Gebotstermin er- 
teilt worden sein, und 


2. die Anlagen müssen mit den erforderli- 
chen Daten drei Wochen vor dem Ge- 
botstermin als genehmigt an das Register 
gemeldet worden sein; die Meldefristen 
des Registers bleiben hiervon unberührt. 


(2) Bieter müssen ihren Geboten in Er- 
gänzung zu den Anforderungen nach § 30 fol- 
gende Angaben beifügen: 

(2) Bieter müssen ihren Geboten in Er- 
gänzung zu den Anforderungen nach § 30 fol- 
gende Angaben beifügen: 

1. die Nummern, unfer denen die von der 
Genehmigung nach dem Bundes-Immis- 
sionsschufzgesefz umfassfen Anlagen im 
Regisfer gemeldef worden sind, oder 
eine Kopie der Meldung an das Regisfer 
und 

1. die Nummern, unter denen die von der 
Genehmigung nach dem Bundes-Immis- 
sionsschutzgesetz umfassten Anlagen an 
das Register gemeldet worden sind, oder 
eine Kopie der Meldung an das Register 
und 

2. das Akfenzeichen der Genehmigung 
nach dem Bundes-Immissionsschufzge- 
sefz, unfer dem die Genehmigung der 
Anlagen erfeilf worden isf, sowie die Ge- 
nehmigungsbehörde und deren An- 
schrift; bezieht sich das Gebot nur auf ei- 
nen Teil der Anlagen, die von der Ge- 
nehmigung umfasst sind, müssen die 
Anlagen, für die ein Gebot abgegeben 
wird, benannt werden. 

2. unverändert 

(3) Bieter müssen ihren Geboten in Er- 
gänzung zu den Anforderungen nach § 30 fol- 
gende Nachweise beifügen: 

(3) unverändert 
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1 . eine Eigenerklärung, dass die Genehmi- 
gung nach dem Bundes-Immissions- 
schutzgesetz auf sie ausgestellt worden 
ist, oder die Erklärung des Inhabers der 
entsprechenden Genehmigung, dass der 
Bieter das Gebot mit Zustimmung des 
Genehmigungsinhabers abgibt, und 


2. eine Eigenerklärung des Inhabers der 
Genehmigung nach dem Bundes-Immis- 
sionsschutzgesetz, dass kein wirksamer 
Zuschlag aus früheren Ausschreibungen 
für Anlagen besteht, für die das Gebot 
abgegeben worden ist. 


§36a 

§36a 

Sicherheiten für Windenergieanlagen an 
Land 

unverändert 

Die Höhe der Sicherheit nach § 3 1 für 
Windenergieanlagen an Land bestimmt sich 
aus der Gebotsmenge multipliziert mit 30 
Euro pro Kilowatt zu installierender Leistung. 


§36b 

§36b 

Höchstwert für Windenergieanlagen an Land 

Höchstwert für Windenergieanlagen an Land 

(1) Der Höchstwert für Strom aus 
Windenergieanlagen an Land beträgt im Jahr 
20 1 7 7,00 Cent pro Kilowattstunde für den 
Referenzstandort nach Anlage 2 Nummer 4. 

(1) unverändert 

(2) Ab dem 1 . Januar 20 1 8 ergibt sich 
der Höchstwert aus dem um 8 Prozent erhöh- 
ten Durchschnittswert für öfas' jeweils höchste 
noch bezuschlagte Gebot der letzten drei Aus- 
schreibungen. Der sich ergebende Wert wird 
auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. 

(2) Ab dem 1 . Januar 20 1 8 ergibt sich 
der Höchstwert aus dem um 8 Prozent erhöh- 
ten Durchschnitt aus den Gebotswerten des 
jeweils höchsten noch bezuschlagten Ge- 
bots der letzten drei Gebotstermine. Der sich 
ergebende Wert wird auf zwei Stellen nach 
dem Komma gerundet. 

§36c 

§36c 

Besondere Zuschlagsvoraussetzung für das 
Netzausbaugebiet 

Besondere Zuschlagsvoraussetzung für das 
Netzausbaugebiet 

(1) Der weitere Zubau von Windener- 
gieanlagen an Land soll in dem Gebiet, in dem 
die Übertragungsnetze besonders stark belas- 
tet sind (Netzausbaugebiet), gesteuert wer- 
den. 

(1) Der weitere Zubau von Windener- 
gieanlagen an Land wird in dem Gebiet, in 
dem die Übertragungsnetze besonders stark 
überlastet sind (Netzausbaugebiet), gesteu- 
ert. 
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(2) Das Netzausbaugebiet wird in einer 
Rechtsverordnung nach § 88b festgelegt. 
Grundlage für die Festlegung des Gebiets sind 
die Daten der letzten abgeschlossenen Sys- 
temanalyse nach § 3 Absatz 2 der Reserve- 
kraftwerksverordnung und den nach § 1 3 Ab- 
satz 10 des Energiewirtschaftsgesetzes über- 
mittelten Daten und Analysen für den Zeit- 
raum in drei bis fünf Jahren. 

(2) Das Netzausbaugebiet wird in einer 
Rechtsverordnung nach § 88b festgelegt. Die 
Verordnung wird erstmals spätestens bis 
zum 1. März 2017 erlassen. Grundlage für 
die Festlegung des Gebiets sind die Daten der 
letzten abgeschlossenen Systemanalyse nach 
§ 3 Absatz 2 der Reservekraftwerksverord- 
nung und den nach § 13 Absatz 10 des Ener- 
giewirtschaftsgesetzes übermittelten Daten 
und Analysen für den Zeitraum in drei bis fünf 
Jahren. 

(3) Bei der Festlegung des Netzausbau- 
gebiets werden folgende Kriterien berück- 
sichtigt: 

(3) Bei der Festlegung des Netzausbau- 
gebiets werden folgende Kriterien berück- 
sichtigt: 

1. das Netzausbaugebiet soll räumlich zu- 
sammenhängende Flächen, höchstens 
aber 20 Prozent der Bundesfläche erfas- 
sen, 

1. unverändert 

2. das Netzausbaugebiet muss netzgebiets- 
scharf oder landkreisscharf festgelegt 
werden. 

2. unverändert 

3. ein weiterer Zubau von Windenergiean- 
lagen an Land in diesem Gebiet muss zu 
einer besonders starken Belastung eines 
Übertragungsnetzes führen oder die be- 
stehende besonders starke Belastung 
weiter verschärfen; dabei kann berück- 
sichtigt werden. 

3. ein weiterer Zubau von Windenergiean- 
lagen an Land in diesem Gebiet muss zu 
einer besonders starken Belastung des 
Übertragungsnetzes führen oder die be- 
stehende besonders starke Belastung 
weiter verschärfen; dabei kann berück- 
sichtigt werden. 

a) wie stark die Belastung der be- 
troffenen Teile des Übertragungs- 
netzes voraussichtlich sein wird. 

a) wie stark die Belastung der be- 
troffenen Teile des Übertragungs- 
netzes voraussichtlich sein wird, 

und 

b) wie viel Strom aus Windenergiean- 
lagen an Land in dem Netzausbau- 
gebiet voraussichtlich abgeregelt 
werden muss und wie hoch die Po- 
tenziale für den Zubau von Wind- 
energieanlagen an Land in diesem 
Gebiet sind und 

b) wie viel Strom aus Windenergiean- 
lagen an Land in dem Netzausbau- 
gebiet voraussichtlich abgeregelt 
werden muss und wie hoch die Po- 
tenziale für den Zubau von Wind- 
energieanlagen an Land in diesem 
Gebiet sind. 

c) inwieweit Maßnahmen aufgrund 
von § 13 Absatz 6a des Energie- 
wirtschaftsgesetzes zu einer Entlas- 
tung der entsprechenden Teile des 
Übertragungsnetzes führen wer- 
den. 

c) entfällt 
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(4) ln einer Rechtsverordnung nach 
§ 88b wird ferner eine zu installierende Leis- 
tung festgelegt, für die in dem Netzausbauge- 
biet höchstens Zuschläge erteilt werden dür- 
fen (Obergrenze). Diese Obergrenze beträgt 
pro Jahr 58 Prozent der installierten Leistung, 
die im Jahresdurchschnitt in den Jahren 20 1 3 
bis 2015 in dieser Region in Betrieb genom- 
men worden ist. Die sich für ein Kalenderjahr 
ergebende Gebofsmenge für das Nefzausbau- 
gebief wird gleichmäßig auf alle Ausschrei- 
bungen verfeilf, die in dem Kalendeijahr be- 
kannf gemacht werden. 

(4) ln einer Rechtsverordnung nach 
§ 88b wird ferner eine zu installierende Leis- 
tung festgelegt, für die in dem Netzausbauge- 
biet höchstens Zuschläge erteilt werden dür- 
fen (Obergrenze). Diese Obergrenze beträgt 
pro Jahr 58 Prozent der installierten Leistung, 
die im Jahresdurchschnitt in den Jahren 2013 
bis 2015 in diesem Gebiet in Betrieb genom- 
men worden ist. Die sich für ein Kalenderjahr 
ergebende Gebofsmenge für das Nefzausbau- 
gebief wird gleichmäßig auf alle Ausschrei- 
bungen verfeilf, die in dem Kalenderjahr be- 
kannf gemachf werden; in diesem Fall weist 
die Bundesnetzagentur hierauf bei der Be- 
kanntmaehung naeh § 28 hin. 

(5) Die Bundesnetzagentur begrenzt 
die Zuschläge, die in jeder Ausschreibung für 
Windenergieanlagen an Land in dem Nefz- 
ausbaugebief erfeilf werden, indem sie Gebote 
für Anlagen, die in diesem Gebief errichtef 
werden sollen, im Umfang ihres Gebofs nur 
berücksichtigf, bis die für das Nefzausbauge- 
biet fesfgelegfe insfallierfe Leisfung ersfmals 
durch den Zuschlag zu einem Gebot erreicht 
oder überschritten wird. Weitere Gebote für 
Windenergieanlagen an Land, die in dem 
Netzausbaugebiet errichtet werden sollen, be- 
rücksichtigt sie nicht. 

(5) unverändert 

(6) Die Bundesnetzagentur evaluiert 
bis zum 31. Juli 2019 und danach alle zwei 
Jahre die Festlegung des Netzausbaugebiets 
und der Obergrenze. Änderungen an der Ver- 
ordnung können erstmals zum 1 . Januar 2020 
und danach alle zwei Jahre zum 1 . Januar in 
Kraft freien. 

(6) unverändert 

§36d 

§36d 

Ausschluss von Geboten für Windenergiean- 
lagen an Land 

unverändert 

Die Bundesnetzagentur schließt Gebote 
für Windenergieanlagen an Land nach § 33 
von dem Zuschlagsverfahren aus, wenn sie 
für eine in dem Gebot angegebene Windener- 
gieanlage an Land bereits einen Zuschlag er- 
teilt hat, der zum Gebotstermin nicht entwer- 
tet worden ist. 
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§36e 

§36e 

Erlöschen von Zuschlägen für Windenergie- 
anlagen an Land 

Erlöschen von Zuschlägen für Windenergie- 
anlagen an Land 

(1) Der Zuschlag erlischt bei Geboten 
für Windenergieanlagen an Land 30 Monate 
nach der öffentlichen Bekanntgabe des Zu- 
schlags, soweit die Anlagen nicht bis zu die- 
sem Zeitpunkt in Betrieb genommen worden 
sind. 

(1) unverändert 

(2) Auf Antrag, den der Bieter vor Ab- 
lauf der Frist nach Absatz 1 gestellt hat, ver- 
längert die Bundesnetzagentur einmalig die 
Frist, nach der der Zuschlag erlischt, wenn 

(2) Auf Antrag, den der Bieter vor Ab- 
lauf der Frist nach Absatz 1 gestellt hat, ver- 
längert die Bundesnetzagentur einmalig die 
Frist, nach der der Zuschlag erlischt, wenn 

1 . gegen die im bezuschlagten Gebot ange- 
gebene Genehmigung nach dem Bundes- 
Immissionsschutzgesetz nach der Ertei- 
lung des Zuschlags ein Rechtsbehelf 
Dritter rechtshängig geworden ist und 

1 . gegen die im bezuschlagten Gebot ange- 
gebene Genehmigung nach dem Bundes- 
Immissionsschutzgesetz nach der Ab- 
gabe des Gebots ein Rechtsbehelf Drit- 
ter rechtshängig geworden ist und 

2. die sofortige Vollziehbarkeit der Geneh- 
migung nach Nummer 1 in diesem Zu- 
sammenhang durch die zuständige Be- 
hörde oder gerichtlich angeordnet wor- 
den ist. 

2. unverändert 

Die Verlängerung soll höchstens für die 
Dauer der Gültigkeit der Genehmigung aus- 
gesprochen werden. 

Die Verlängerung soll höchstens für die 
Dauer der Gültigkeit der Genehmigung aus- 
gesprochen werden. 

§36f 

§36f 

Änderungen nach Erteilung des Zuschlags 
für Windenergieanlagen an Land 

unverändert 

(1) Zuschläge sind den Windenergie- 
anlagen an Land, auf die sich die in dem Ge- 
bot angegebene Genehmigung bezieht, ver- 
bindlich und dauerhaft zugeordnet. Sie dürfen 
nicht auf andere Anlagen oder andere Geneh- 
migungen übertragen werden. 


(2) Wird die Genehmigung nach der 
Erteilung des Zuschlags geändert, bleibt der 
Zuschlag auf die geänderte Genehmigung be- 
zogen. Der Umfang des Zuschlags verändert 
sich dadurch nicht. 
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§36g 

§36g 

Besondere Ausschreibungsbedingungen für 
Bürgerenergiegesellschaften 

Besondere Ausschreibungsbestimmungen 
für Bürgerenergiegesellschaften 

(1) Bürgerenergiegesellschaften kön- 
nen Gebote für bis zu sechs Windenergieanla- 
gen an Land mit einer zu installierenden Leis- 
tung von insgesamt nicht mehr als 1 8 Mega- 
watt abweichend von § 36 Absatz 1 bereits 
vor der Erteilung der Genehmigung nach dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz abgeben, 

wenn 

(1) unverändert 

1 . das Gebot ein Gutachten über den zu er- 
wartenden Stromertrag für die geplanten 
Anlagen enthält, das den allgemein aner- 
kannten Regeln der Technik entspricht. 


2. in dem Gebot in Ergänzung zu den An- 
gaben nach § 30 und § 36 Absatz 2 die 
Anzahl der an dem Standort geplanten 
Anlagen angegeben wird. 


3. in dem Gebot durch Eigenerklärung 
nachgewiesen wird, dass 


a) die Gesellschaft zum Zeitpunkt der 
Gebotsabgabe eine Bürgerenergie- 
gesellschaft ist. 


b) weder die Gesellschaft noch eines 
ihrer stimmberechtigten Mitglieder 
selbst oder als stimmberechtigtes 
Mitglied einer anderen Gesellschaft 
in den zwölf Monaten, die der Ge- 
botsabgabe vorangegangen sind, ei- 
nen Zuschlag für eine Windener- 
gieanlage an Land erhalten hat und 


c) die Gesellschaft Eigentümerin der 
Fläche ist, auf der die Windenergie- 
anlagen an Land errichtet werden 
sollen, oder das Gebot mit Zustim- 
mung des Eigentümers dieser Flä- 
che abgibt. 
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Es wird vermutet, dass die allgemein aner- 
kannten Regeln der Technik nach Satz 1 
Nummer 1 eingehalten worden sind, wenn die 
Technischen Richtlinien für Windenergiean- 
lagen der „FGW e. V. - Fördergesellschaft 
Windenergie und andere Emeuerbare Ener- 
gien“^ eingehalten und das Gutachten von ei- 
ner nach DIN EN ISO lEC 17025^ für die An- 
wendung dieser Richtlinien akkreditierten In- 
stitution erstellt worden sind. 


(2) Bei Geboten nach Absatz 1 unter- 
teilt sich die Sicherheit nach den §§31 und 
36a 

(2) unverändert 

1. in eine Erstsicherheit in Flöhe von 15 
Euro pro Kilowatt zu installierender 
Leistung, die bei Gebotsabgabe zu ent- 
richten ist, und 


2. in eine Zweitsicherheit, die im Fall eines 
Zuschlags innerhalb von zwei Monaten 
nach der Erteilung der Genehmigung 
nach dem Bundes-Immissionsschutzge- 
setz zusätzlich zur Erstsicherheit zu ent- 
richten ist; diese Zweitsicherheit be- 
stimmt sich aus der zu installierenden 
Leistung der genehmigten Anlagen mul- 
tipliziert mit 1 5 Euro pro Kilowatt zu in- 
stallierender Leistung. 



^ Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der FGW e. V. - Fördergesellschaft Windenergie und andere Emeuerbare Energien, Oranienburger 
Straße 45, 10117 Berlin. 

Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und in der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesi- 
chert niedergelegt. 
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(3) Der Zuschlag, der auf ein Gebot 
nach Absatz 1 erteilt wird, ist an den in dem 
Gebot angegebenen Landkreis als Standort 
gebunden, und die Frist nach § 36e Absatz 1 
verlängert sich für diesen Zuschlag um 24 
Monate. Die Bürgerenergiegesellschaft muss 
innerhalb von zwei Monaten nach der Ertei- 
lung der Genehmigung nach dem Bundes-Im- 
missionsschutzgesetz (materielle Ausschluss- 
frist) bei der Bundesnetzagentur die Zuord- 
nung des Zuschlags zu den genehmigten 
Windenergieanlagen an Land beantragen. Der 
Zuschlag erlischt, wenn die Zuordnung nicht 
innerhalb dieser Frist beantragt oder der An- 
trag abgelehnt worden ist. Die Bundesnetza- 
gentur ordnet den Zuschlag auf den Antrag 
nach Satz 2 bis zu sechs Windenergieanlagen 
an Land mit einer zu installierenden Leistung 
von insgesamt nicht mehr als 1 8 Megawatt, 
höchstens jedoch in der Höhe der Gebots- 
menge des bezuschlagten Gebots, verbindlich 
und dauerhaft zu, wenn 

(3) Der Zuschlag, der auf ein Gebot 
nach Absatz 1 erteilt wird, ist an den in dem 
Gebot angegebenen Landkreis als Standort 
gebunden, und die Frist nach § 36e Absatz 1 
verlängert sich für diesen Zuschlag um 24 
Monafe. Die Bürgerenergiegesellschaff muss 
innerhalb von zwei Monaten nach der Ertei- 
lung der Genehmigung nach dem Bundes-Im- 
missionsschutzgesetz (materielle Ausschluss- 
ffist) bei der Bundesnetzagentur die Zuord- 
nung des Zuschlags zu den genehmigten 
Windenergieanlagen an Land beantragen. Der 
Zuschlag erlischt, wenn die Zuordnung nicht 
innerhalb dieser Frist beantragt oder der An- 
trag abgelehnt worden ist. Die Bundesnetza- 
gentur ordnet den Zuschlag auf den Antrag 
nach Satz 2 bis zu sechs Windenergieanlagen 
an Land mit einer zu installierenden Leistung 
von insgesamt nicht mehr als 1 8 Megawatt, 
höchstens jedoch in der Höhe der Gebots- 
menge des bezuschlagten Gebots, verbindlich 
und dauerhaft zu, wenn 

1 . der Antrag nach Satz 2 die Angaben 
nach § 36 Absatz 2 enthält. 

1. unverändert 

2. die Windenergieanlagen in dem Land- 
kreis errichtet werden sollen, der in dem 
Gebot angegeben ist. 

2. unverändert 

3. durch Eigenerklärung nachgewiesen 
wird, dass die Gesellschaft zum Zeit- 
punkt der Antragstellung eine Bürger- 
energiegesellschaft ist, und 

3. durch Eigenerklärung nachgewiesen 
wird, dass 


a) die Gesellschaft zum Zeitpunkt 
der Antragstellung eine Bürger- 
energiegesellschaft ist und 


b) die Gemeinde, in der die geplante 
Windenergieanlage errichtet 

werden soll, oder eine Gesell- 
schaft, an der diese Gemeinde zu 
100 Prozent beteiligt ist, eine fi- 
nanzielle Beteiligung von 10 Pro- 
zent an der Bürgerenergiegesell- 
schaft hält oder der entsprechen- 
den Gemeinde oder einer Gesell- 
schaft, an der diese Gemeinde zu 
100 Prozent beteiligt ist, eine fi- 
nanzielle Beteiligung von 10 Pro- 
zent an der Bürgerenergiegesell- 
schaft angeboten worden ist, und 




Drucksache 18/9096 


- 66 - 


Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

4. die Zweitsicherheit nach Absatz 2 ge- 
leistet worden ist. 

4. unverändert 

Erst mit der Zuordnungsentscheidung liegt 
ein wirksamer Zuschlag im Sinn von § 22 Ab- 
satz 2 Satz 1 vor. Ab dem Tag der Zuord- 
nungsentscheidung ist § 36f anzuwenden. 

Erst mit der Zuordnungsentscheidung liegt 
ein wirksamer Zuschlag im Sinn von § 22 Ab- 
satz 2 Satz 1 vor. Ab dem Tag der Zuord- 
nungsentscheidung ist § 36f anzuwenden. 

(4) Die Bürgerenergiegesellschaft 

muss der Bundesnetzagentur auf Verlangen 
geeignete Nachweise zur Überprüfung der Ei- 
generklärungen nach Absatz 1 Satz 1 Num- 
mer 3 und Absatz 3 Satz 4 Nummer 3 vorge- 
legt werden. 

(4) unverändert 


(5) Der Zuschlagswert ist für alle be- 
zuschlagten Gebote von Bürgerenergiege- 
sellschaften abweichend von § 3 Num- 
mer 51 der Gebotswert des höchsten noch 
bezuschlagten Gebots desselben Gebotster- 
mins. Wenn eine Bürgerenergiegesellschaft 
ihr Gebot nicht nach Absatz 1, sondern 
erst nach der Erteilung der Genehmigung 
nach dem Bundes-Immissonsschutzgesetz 
abgibt, ist Satz 1 für den Zuschlagswert 
dieses Gebots entsprechend anzuwenden, 
wenn die Anforderungen nach § 36 und 
nach Absatz 1 Nummer 3, Absatz 3 Num- 
mer 3 Buchstabe b und Absatz 4 erfüllt 
sind. 


(6) Die Länder können weiterge- 
hende Regelungen zur Bürgerbeteiligung 
und zur Steigerung der Akzeptanz für den 
Bau von neuen Anlagen erlassen, sofern 
§ 80a nicht beeinträchtigt ist. 

§36h 

§36h 

Anzulegender Wert für Windenergieanlagen 
an Land 

Anzulegender Wert für Windenergieanlagen 
an Land 

(1) Der Nefzbetreiber berechne! den 
anzulegenden Wert aufgrund des Zuschlags- 
werfs für den Referenzsfandorf nach Anlage 2 
Nummer 4 für Sfrom aus Windenergieanla- 
gen an Land mit dem Korrekturfaktor des Gü- 
tefaktors, der nach Anlage 3 Nummer 2 und 7 
ermittelt worden ist. Es sind folgende Stütz- 
werte anzuwenden: 

(1) unverändert 
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Gütefaktor 

70 

Prozent 

80 

Prozent 

90 

Prozent 

100 

Prozent 

110 

Prozent 

120 

Prozent 

130 

Prozent 

140 

Prozent 

150 

Prozent 

Korrekturfaktor 

1,29 

1,16 

1,07 

1,00 

0,94 

0,89 

0,85 

0,81 

0,79 


Beschlüsse des 9. Ausschusses 


unverändert 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

Für die Ermittlung der Korrekturfaktoren zwi- 
schen den jeweils benachbarten Stützwerten 
findet eine lineare Interpolation statt. Der 
Korrekturfaktor beträgt unterhalb des Güte- 
faktors von 70 Prozent 1,29 und oberhalb des 
Gütefaktors von 150 Prozent 0,79. Gütefaktor 
ist das Verhältnis des Standortertrags einer 
Anlage nach Anlage 2 Nummer 7 zum Refe- 
renzertrag nach Anlage 2 Nummer 2 in Pro- 
zent. 


(2) Die anzulegenden Werte werden je- 
weils mit Wirkung ab Beginn des sechsten, 
elften und sechzehnten auf die Inbetrieb- 
nahme der Anlage folgenden Jahres anhand 
des Standortertrags der Anlagen nach An- 
lage 2 Nummer 7 in den fünf vorangegange- 
nen Jahren angepassf. ln dem überprüften 
Zeitraum zu viel oder zu wenig geleistete 
Zahlungen nach § 1 9 Absatz 1 müssen erstat- 
tet werden, wenn der Gütefaktor auf Basis des 
Standortertrags der ersten fünf Jahre mehr als 
2 Prozentpunkte von dem zuletzt berechneten 
Gütefaktor abweicht. Dabei werden Ansprü- 
che des Netzbetreibers auf Rückzahlung mit 1 
Prozentpunkt über dem am ersten Tag des 
Überprüftmgszeitraums geltenden Euro Inter- 
bank Offered Rate-Satz für die Beschaffung 
von Zwölfmonafsgeld von ersfen Adressen in 
den Teilnehmersfaafen der Europäischen 
Währungsunion verzinsf. Eine Aufrechnung 
mif Ansprüchen nach § 19 Absafz 1 isf zuläs- 
sig. 

(2) Die anzulegenden Werte werden je- 
weils mit Wirkung ab Beginn des sechsten, 
elften und sechzehnten auf die Inbetrieb- 
nahme der Anlage folgenden Jahres anhand 
des Standortertrags der Anlagen nach An- 
lage 2 Nummer 7 in den fünf vorangegange- 
nen Jahren angepassf. ln dem überprüften 
Zeitraum zu viel oder zu wenig geleistete Zah- 
lungen nach § 19 Absatz 1 müssen erstattet 
werden, wenn der Gütefaktor auf Basis des 
Standortertrags der jeweils zuletzt betraehte- 
ten fünf Jahre mehr als 2 Prozentpunkte von 
dem zuletzt berechneten Gütefaktor abweicht. 
Dabei werden Ansprüche des Netzbetreibers 
auf Rückzahlung mit 1 Prozentpunkt über 
dem am ersten Tag des Überprüfungszeit- 
raums geltenden Euro Interbank Offered 
Rate-Satz für die Beschaffung von Zwölfmo- 
nafsgeld von ersfen Adressen in den Teilneh- 
mersfaafen der Europäischen Währungsunion 
verzinsf. Eine Aufrechnung mif Ansprüchen 
nach § 1 9 Absafz 1 isf zulässig. 

(3) Der Anspruch nach § 19 Absafz 1 
in Verbindung mif Absafz 1 besfeht nur, so- 
weif der Anlagenbetreiber gegenüber dem 
Netzbetreiber den Gütefaktor nachweist 

(3) unverändert 

1 . vor der Inbetriebnahme der Anlage und 
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2. für die Anpassungen nach Absatz 2 je- 
weils spätestens zwei Monate nach Ab- 
lauf der Fristen nach Absatz 2 Satz 1 . 


(4) Der Nachweis nach Absatz 3 ist zu 
fuhren durch Gutachten, die den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik entsprechen 
und die die jeweiligen Zeiträume nach Ab- 
satz 2 Satz 1 erfassen. § 36g Absatz 1 Satz 2 
ist entsprechend anzuwenden. 

(4) unverändert 

§36i 

§36i 

Dauer des Zahlungsanspruchs für Windener- 
gieanlagen an Land 

unverändert 

Abweichend von § 25 Satz 3 beginnt der 
Zeitraum nach § 25 Satz 1 spätestens 30 Mo- 
nate nach der Bekanntgabe des Zuschlags an 
den Bieter oder im Fall des § 36g nach der Be- 
kanntgabe der Zuordnungsentscheidung nach 
§ 36g Absatz 3 Satz 4 auch dann, wenn die In- 
betriebnahme der Windenergieanlage an 
Land aufgrund einer Fristverlängerung nach 
§ 36e Absatz 2 erst zu einem späteren Zeit- 
punkt erfolgt. 


Unterabschnitt 3 

Unterabschnitt 3 

Ausschreibungen für Solaranlagen 

Ausschreibungen für Solaranlagen 

§37 

§37 

Gebote für Solaranlagen 

unverändert 

(1) Gebote für Solaranlagen müssen in 
Ergänzung zu § 30 die Angabe enthalten, ob 
die Anlagen errichtet werden sollen 


1 . auf, an oder in einem Gebäude oder einer 
Lärmschutzwand, 


2. auf einer sonstigen baulichen Anlage, 
die zu einem anderen Zweck als der Er- 
zeugung von Strom aus solarer Strah- 
lungsenergie errichtet worden ist, oder 


3. auf einer Fläche, 
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a) die zum Zeitpunkt des Beschlusses 
über die Aufstellung oder Ände- 
rung des Bebauungsplans bereits 
versiegelt war, 


b) die zum Zeitpunkt des Beschlusses 
über die Aufstellung oder Ände- 
rung des Bebauungsplans eine 
Konversionsfläche aus wirtschaftli- 
cher, verkehrlicher, wohnungsbau- 
licher oder militärischer Nutzung 
war. 


c) die zum Zeitpunkt des Beschlusses 
über die Aufstellung oder Ände- 
rung des Bebauungsplans längs von 
Autobahnen oder Schienenwegen 
lag, wenn die Freiflächenanlage in 
einer Entfernung bis zu 110 Meter, 
gemessen vom äußeren Rand der 
befestigten Fahrbahn, errichtet wer- 
den soll. 


d) die sich im Bereich eines beschlos- 
senen Bebauungsplans nach § 30 
des Baugesetzbuchs befindet, der 
vor dem 1. September 2003 aufge- 
stellt und später nicht mit dem 
Zweck geändert worden ist, eine 
Solaranlage zu errichten. 


e) die in einem beschlossenen Bebau- 
ungsplan vor dem 1. Januar 2010 
als Gewerbe- oder Industriegebiet 
im Sinn des § 8 oder § 9 der 
Baunutzungsverordnung ausgewie- 
sen worden ist, auch wenn die Fest- 
setzung nach dem 1. Januar 2010 
zumindest auch mit dem Zweck ge- 
ändert worden ist, eine Solaranlage 
zu errichten. 


f) für die ein Verfahren nach § 38 
Satz 1 des Baugesetzbuchs durch- 
geftihrt worden ist. 
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g) die im Eigentum des Bundes oder 
der Bundesanstalt für Immobilien- 
aufgaben stand oder steht und nach 
dem 31. Dezember 2013 von der 
Bundesanstalt für Immobilienauf- 
gaben verwaltet und für die Ent- 
wicklung von Solaranlagen auf ih- 
rer Intemetseite veröffentlicht wor- 
den ist, 


h) deren Flurstücke zum Zeitpunkt des 
Beschlusses über die Aufstellung 
oder Änderung des Bebauungs- 
plans als Ackerland genutzt worden 
sind und in einem benachteiligten 
Gebiet lagen und die nicht unter 
eine der in Buchstabe a bis g ge- 
nannten Flächen fallt oder 


i) deren Flurstücke zum Zeitpunkt des 
Beschlusses über die Aufstellung 
oder Änderung des Bebauungs- 
plans als Grünland genutzt worden 
sind und in einem benachteiligten 
Gebiet lagen und die nicht unter 
eine der in Buchstabe a bis g ge- 
nannten Flächen fällt. 


(2) Den Geboten für Freiflächenanla- 
gen muss in Ergänzung zu § 30 eine Erklä- 
rung des Bieters, dass er Eigentümer der Flä- 
che ist, auf der die Solaranlagen errichtet wer- 
den sollen, oder das Gebot mit Zustimmung 
des Eigentümers dieser Fläche abgibt, beige- 
fügt werden. Den Geboten für Freiflächenan- 
lagen müssen und den Geboten für die Solar- 
anlagen nach Absatz 1 Nummer 2 können zu- 
sätzlich die folgenden Nachweise beigefügt 
werden: 


1 . Kopien von folgenden Dokumenten: 


a) dem Beschluss über die Aufstel- 
lung oder Änderung eines Bebau- 
ungsplans nach § 2 des Baugesetz- 
buchs, der in den Fällen des Absat- 
zes 1 Nummer 3 zumindest auch 
mit dem Zweck der Errichtung von 
Solaranlagen beschlossen worden 
ist. 
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b) dem Offenlegungsbeschluss nach 
§ 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs, 
der in den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 3 zumindest auch mit dem 
Zweck der Errichtung von Solaran- 
lagen ergangen ist, 


c) dem beschlossenen Bebauungsplan 
im Sinn des § 30 des Baugesetz- 
buchs, der in den Fällen des Absat- 
zes 1 Nummer 3 zumindest auch 
mit dem Zweck der Errichtung von 
Freiflächenanlagen aufgestellt oder 
geändert worden ist, oder 


d) in dem Fall, dass die Freiflächenan- 
lagen auf einer Fläche errichtet 
werden sollen, für die ein Verfah- 
ren nach § 38 Satz 1 durchgeführt 
worden ist, sofern kein Nachweis 
nach den Buchstaben a bis c er- 
bracht worden ist, einen Planfest- 
stellungsbeschluss, eine Plange- 
nehmigung oder einen Beschluss 
über eine Planänderung, die zumin- 
dest auch mit dem Zweck der Er- 
richtung von Solaranlagen be- 
schlossen worden ist, und 


2. eine Erklärung des Bieters, dass sich der 
eingereichte Nachweis nach Nummer 1 
auf den in dem Gebot angegebenen 
Standort der Solaranlagen bezieht. 


(3) ln Ergänzung zu den Anforderun- 
gen nach § 30 darf die Gebotsmenge bei Ge- 
boten für Freiflächenanlagen pro Gebot eine 
zu installierende Leistung von 10 Megawatt 
nicht überschreiten. 


§37a 

§37a 

Sicherheiten für Solaranlagen 

unverändert 

Die Höhe der Sicherheif nach § 3 1 für 
Solaranlagen besfimmf sich aus der Gebots- 
menge multipliziert mit 50 Euro pro Kilowatt 
zu installierender Leistung. Diese Sicherheit 
unterteilt sich 


1 . in eine Erstsicherheit in Höhe von 5 Euro 
pro Kilowatt zu installierender Leistung, 
die bei Gebotsabgabe zu entrichten ist, 
und 
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2. in eine Zweitsicherheit in Höhe von 45 
Euro pro Kilowatt zu installierender 
Leistung, die im Fall eines Zuschlags 
spätestens am zehnten Werktag nach der 
öffentlichen Bekanntgabe des Zuschlags 
(materielle Ausschlussfrist) zusätzlich 
zur Erstsicherheit zu entrichten ist; diese 
Zweitsicherheit verringert sich auf 20 
Euro pro Kilowatt zu installierender 
Leistung, wenn das Gebot einen Nach- 
weis nach § 37 Absatz 2 Satz 2 Num- 
mer 1 Buchstabe c oder Buchstabe d ent- 
hält. 


§37b 

§37b 

Höchstwert für Solaranlagen 

unverändert 

(1) Der Höchstwert für Strom aus So- 
laranlagen beträgt 8,91 Cent pro Kilowatt- 
stunde. 


(2) Der Höchstwert verringert oder er- 
höht sich ab dem 1. Februar 2017 monatlich 
entsprechend § 49 Absatz 1 bis 4. 


§37c 

§37c 

Besondere Zuschlagsvoraussetzung für be- 
nachteiligte Gebiete; Verordnungsermächti- 
gung für die Länder 

Besondere Zuschlagsvoraussetzung für be- 
nachteiligte Gebiete; Verordnungsermächti- 
gung für die Länder 

(1) Die Bundesnetzagentur darf Ge- 
bote für Freiflächenanlagen auf Flächen nach 
§ 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe i bei dem 
Zuschlagsverfahren für Solaranlagen nicht 
berücksichtigen und muss bei den Zuschlags- 
verfahren für Solaranlagen sicherstellen, 
dass es pro Kalenderjahr nicht mehr als zehn 
bezuschlagte Gebote für Freiflächenanlagen 
auf Flächen nach §37 Absatz 1 Nummer 3 
Buchstabe h gibt. Zu diesem Zweck berück- 
sichtigt sie über diese Anzahl hinausgehende 
Gebote für Freiflächenanlagen auf Flächen 
nach §37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe h 
bei dem Zuschlagsverfahren nach § 32 nicht. 
Die Sätze 1 und 2 sind nicht für Gebote für 
Freiflächenanlagen in einem Land anzuwen- 
den, wenn und soweit die Landesregierung 
eine Verordnung nach Absatz 2 erlassen hat. 

( 1 ) Die Bundesnetzagentur darf Gebote 
für Freiflächenanlagen auf Flächen nach § 37 
Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe h und i bei 
dem Zuschlagsverfahren für Solaranlagen 
nur berücksichtigen, wenn und soweit die 
Landesregierung für Gebote auf den ent- 
spreehenden Fläehen eine Verordnung nach 
Absatz 2 erlassen hat. 
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(2) Die Landesregierungen werden er- 
mächtigt, durch Rechtsverordnung zu regeln, 
dass über Absatz 1 Satz 1 hinaus weitere Ge- 
bote, auch unbegrenzt, für Freiflächenanlagen 
auf Flächen nach § 37 Absafz 1 Nummer 3 
Buchsfabe h oder i in ihrem Landesgebief be- 
zuschlagf werden können. 

(2) Die Landesregierungen werden er- 
mächtigt, durch Rechtsverordnung zu regeln, 
dass Gebote für Freiflächenanlagen auf Flä- 
chen nach § 37 Absafz 1 Nummer 3 Buch- 
sfabe h oder i in ihrem Landesgebief bezu- 
schlagf werden können. 

(3) Gebofe, die nur aufgrund einer 
Rechfsverordnung nach Absafz 2 einen Zu- 
schlag erhaben haben, muss die Bundesnefz- 
agenfur enfsprechend kennzeichnen. 

(3) unveränderf 

§37d 

§37d 

Rückgabe und Erlöschen von Zuschlägen für 
Solaranlagen 

unverändert 

(1) Biefer dürfen Zuschläge für Solar- 
anlagen ganz oder feilweise durch eine unbe- 
dingfe und bis zur Einführung eines elekfroni- 
schen Verfahrens nach § 30a Absafz 5 der 
Schriftform genügende Rückgab eerklärung 
gegenüber der Bundesnefzagenfur zurückge- 
ben. 


(2) Der Zuschlag erlischt bei Geboten 
für Solaranlagen, 


1 . wenn der Biefer die Zweifsicherheif 
nicht innerhalb der Frist nach § 37a 
Satz 2 Nummer 2 vollständig geleistet 
hat oder 


2. soweit die Zahlungsberechtigung nach 
§ 38 nicht spätestens 24 Monate nach der 
öffentlichen Bekanntgabe des Zuschlags 
(materielle Ausschlussfrist) beantragt 
oder der Antrag abgelehnt worden ist. 


(3) Erlischt der Zuschlag, weil die 
Zweitsicherheit nicht hinterlegt wird, erhöht 
die Bundesnetzagentur das Ausschreibungs- 
volumen für den jeweils nächsfen noch nichf 
bekannfgegebenen Gebotsfermin um die ent- 
wertete Gebotsmenge. 
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§38 

§38 

Zahlungsberechtigung für Solaranlagen 

Zahlungsberechtigung für Solaranlagen 

(1) Die Bundesnetzagentur stellt auf 
Antrag eines Bieters, dem mindestens ein Zu- 
schlag erteilt worden ist, eine Zahlungsbe- 
rechtigung für Solaranlagen aus. 

(1) unverändert 

(2) Der Antrag nach Absatz 1 muss die 
folgenden Angaben enthalten: 

(2) Der Antrag nach Absatz 1 muss die 
folgenden Angaben enthalten: 

1 . die Nummer, unter der die Solaranlagen 
im Register gemeldet worden ist, oder 
eine Kopie der Meldung an das Register, 

1 . die Nummer, unter der die Solaranlagen 
an das Register gemeldet worden ist, 
oder eine Kopie der Meldung an das Re- 
gister, 

2. die Art der Fläche, insbesondere ob die 
Anforderungen nach § 38a Absatz 1 
Nummer 3 erfüllt sind. 

2. unverändert 

3 . die Angabe, in welchem Umfang die An- 

lage nicht auf einer baulichen Anlage er- 
richtet worden ist. 

3. unverändert 

4. den Umfang der Gebotsmenge pro bezu- 
schlagtem Gebot, der der Solaranlage 
zugeteilt werden soll, einschließlich der 
jeweils für die Gebote registrierten Zu- 
schlagsnummem und 

4. unverändert 

5. die Angabe des Bieters, dass er Betreiber 
der Solaranlagen ist. 

5. unverändert 

§38a 

§38a 

Ausstellung von Zahlungsberechtigungen für 
Solaranlagen 

Ausstellung von Zahlungsberechtigungen für 
Solaranlagen 

(1) Die Zahlungsberechtigung für So- 
laranlagen darf nur ausgestellt werden. 

(1) Die Zahlungsberechtigung für So- 
laranlagen darf nur ausgestellt werden. 

1. wenn die Solaranlagen vor der Antrag- 
stellung, aber nach der Erteilung des Zu- 
schlags in Betrieb genommen worden 
sind und der Bieter zum Zeitpunkt der 
Antragstellung der Anlagenbetreiber ist. 

1. unverändert 

2. wenn für die Solaranlagen alle erforder- 
lichen Angaben an das Register gemel- 
det worden sind oder diese Angaben im 
Rahmen des Antrags nach § 38 Absatz 1 
gemeldet werden. 

2. unverändert 
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3. soweit für den Bieter eine entsprechende 
Gebotsmenge bezuschlagter Gebote be- 
steht, die nicht bereits einer anderen 
Zahlungsberechtigung zugeordnet wor- 
den ist; hierbei dürfen nur die folgenden 
Gebotsmengen zugeteilt werden: 

3. soweit für den Biefer eine entsprechende 
Gebotsmenge bezuschlagter Gebote be- 
steht, die nicht bereits einer anderen Zah- 
lungsberechtigung zugeordnet worden 
ist; hierbei dürfen nur die folgenden Ge- 
botsmengen zugeteilt werden: 

a) die Gebotsmenge eines bezuschlag- 
ten Gebots, bei dem als Standort für 
die Solaranlagen eine Fläche nach 
§ 37 Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 
Nummer 3 Buchstabe a bis g ange- 
geben worden ist, kann nur Solar- 
anlagen zugeteilt werden, die sich 
auf einem dieser Standorte befin- 
den. 

a) unverändert 

b) für Freiflächenanlagen auf Acker- 
land in einem benachfeiligfen Ge- 
bief nach § 37 Absafz 1 Nummer 3 
Buchsfabe h, können nur Gebofs- 
mengen eines Zuschlags zugefeilf 
werden, die sich auf eine solche 
Fläche bezogen, und 

b) für Freiflächenanlagen auf Acker- 
land in einem benachfeiligfen Ge- 
bief nach § 37 Absafz 1 Nummer 3 
Buchsfabe h können nur Gebofs- 
mengen eines Zuschlags zugeteilf 
werden, die sich auf eine solche 
Fläche bezogen, und 

c) die Gebofsmengen von Gebofen, 
die nur aufgrund einer Verordnung 
nach § 37c Absafz 2 bezuschlagf 
wurden, dürfen nur für Freiflächen- 
anlagen verwendef werden, die auf 
einer der in bezuschlagfen Gebot 
benannten Flächenkategorien im 
Gebiet des Bundeslands das die 
Verordnung erlassen hat, errichtet 
worden sind. 

c) unverändert 

4. soweit die für die Solaranlagen zuzutei- 
lende Gebotsmenge die installierte Leis- 
tung der Solaranlagen nicht überschrei- 
tet. 

4. unverändert 

5. soweit bei Freiflächenanlagen 

5. unverändert 

a) die insfallierfe Leisfung von 1 0 Me- 
gawatf nicht überschritten wird und 
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b) sich die Anlagen nicht auf einer 
Fläche befinden, die zum Zeitpunkt 
des Beschlusses über die Aufstel- 
lung oder Änderung des Bebau- 
ungsplans rechtsverbindlich als Na- 
turschutzgebiet im Sinn des § 23 
des Bundesnaturschutzgesetzes 
oder als Nationalpark im Sinn des 
§ 24 des Bundesnaturschutzgeset- 
zes festgesetzt worden ist, 


6. wenn die Zweitsicherheit bei der Bun- 
desnetzagentur innerhalb der Frist nach 
§ 37a Satz 2 Nummer 2 geleistet worden 
ist und 

6. unverändert 

7. wenn bis zu dem Gebotstermin bei der 
Bundesnetzagentur die Gebühr nach der 
Anlage Nummer 2 zur Ausschreibungs- 
gebührenverordnung geleistet worden 
ist. 

7. unverändert 

(2) Die Bundesnetzagentur teilt dem 
Netzbetreiber, in dessen Netz der in den So- 
laranlagen erzeugte Strom eingespeist werden 
soll, die Ausstellung der Zahlungsberechti- 
gung einschließlich der Nummern, unter de- 
nen die Anlage im Register registriert ist, un- 
verzüglich nach der Ausstellung der Zah- 
lungsberechtigung mit. Der Anspruch auf 
Zahlung nach § 19 besteht rückwirkend bis 
zum Tag der Inbetriebnahme, wenn die Zah- 
lungsberechtigung aufgrund eines Antrags 
ausgestellt wird, der spätestens drei Wochen 
nach der Inbetriebnahme der Anlage gestellt 
wurde. 

(2) Die Bundesnetzagentur teilt dem 
Netzbetreiber, in dessen Netz der in den So- 
laranlagen erzeugte Strom eingespeist werden 
soll, die Ausstellung der Zahlungsberechti- 
gung einschließlich der Nummern, unter de- 
nen die Anlage in dem Register eingetragen 
ist, unverzüglich nach der Ausstellung der 
Zahlungsberechtigung mit. Der Anspruch auf 
Zahlung nach § 19 besteht rückwirkend bis 
zum Tag der Inbetriebnahme, wenn die Zah- 
lungsberechtigung aufgrund eines Antrags 
ausgestellt wird, der spätestens drei Wochen 
nach der Inbetriebnahme der Anlage gestellt 
wurde. 

(3) Der Netzbetreiber muss die Erfül- 
lung der Anforderungen nach Absatz 1 Num- 
mer 1 bis 3 und 5 sowie § 38 Absatz 2 Num- 
mer 3 prüfen. Er kann hierfür die Vorlage ent- 
sprechender Nachweise verlangen. Soweit die 
Bundesnetzagentur eine Festlegung nach § 85 
getroffen hat, muss der Netzbetreiber entspre- 
chende Nachweise verlangen und diese der 
Bundesnetzagentur auf Anforderung vorle- 
gen. Der Netzbetreiber muss der Bundesnetz- 
agentur das Ergebnis der Prüfung und die in- 
stallierte Leistung der Solaranlage innerhalb 
eines Monats nach der Mitteilung nach Ab- 
satz 2 mitteilen. 

(3) unverändert 
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(4) Ausgestellte Zahlungsberechtigun- 
gen sind den Solaranlagen verbindlich und 
dauerhaft zugeordnet. Sie dürfen nicht auf an- 
dere Anlagen übertragen werden. 

(4) unverändert 

§38b 

§38b 

Anzulegender Wert für Solaranlagen 

unverändert 

(1) Die Höhe des anzulegenden Werts 
entspricht dem Zuschlagswert des bezu- 
schlagten Gebots, dessen Gebotsmenge der 
Solaranlage zugeteilt worden ist. 


(2) Solaranlagen, die aufgrund eines 
technischen Defekts, einer Beschädigung 
oder eines Diebstahls Solaranlagen an dem- 
selben Standort ersetzen, sind abweichend 
von § 3 Nummer 30 bis zur Höhe der vor der 
Ersetzung an demselben Standort installierten 
Leistung von Solaranlagen als zu dem Zeit- 
punkt in Betrieb genommen anzusehen, zu 
dem die ersetzten Anlagen in Betrieb genom- 
men worden sind. Die Zahlungsberechtigung 
verliert im Zeitpunkt der Ersetzung ihre Wirk- 
samkeit für die ersetzte Anlage und erfasst 
staftdessen die ersetzende Anlage. 


Unterabschnitt 4 

Unterabschnitt 4 

Ausschreibungen für Biomasseanlagen 

Ausschreibungen für Biomasseanlagen 

§39 

§39 

Gebote für Biomasseanlagen 

Gebote für Biomasseanlagen 

(1) ln Ergänzung zu den Anforderun- 
gen nach § 30 müssen Biomasseanlagen, für 
die Gebote abgegeben werden, folgende An- 
forderungen erfüllen: 

(1) ln Ergänzung zu den Anforderun- 
gen nach § 30 müssen Biomasseanlagen, für 
die Gebote abgegeben werden, folgende An- 
forderungen erfüllen: 

1. die Anlage darf im Zeitpunkt der Zu- 
schlagserteilung noch nicht in Betrieb 
genommen worden sein. 

1. unverändert 
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2. die Baugenehmigung oder die Genehmi- 
gung nach dem Bundes-Immissions- 
schutzgesetz muss für die Anlage, für die 
ein Gebot abgegeben wird, drei Wochen 
vor dem Gebotstermin erteilt worden 
sein. 

2. die Genehmigung nach dem Bundes-Im- 
missionsschutzgesetz oder nach einer 
anderen Bestimmung des Bundes- 
rechts oder die Baugenehmigung muss 
für die Anlage, für die ein Gebot abgege- 
ben wird, drei Wochen vor dem Gebots- 
termin erteilt worden sein. 

3. die Anlage muss mit den erforderlichen 
Daten drei Wochen vor dem Gebotster- 
min als genehmigt an das Register ge- 
meldet worden sein; die Meldefristen 
des Registers bleiben hiervon unberührt. 

3. unverändert 

(2) Bieter müssen ihren Geboten in Er- 
gänzung zu den Anforderungen nach § 30 fol- 
gende Angaben beifügen: 

(2) Bieter müssen ihren Geboten in Er- 
gänzung zu den Anforderungen nach § 30 fol- 
gende Angaben beifügen: 

1 . die Nummer, unter der die von der Ge- 
nehmigung nach Absatz 1 Nummer 2 
umfasste Anlage im Register gemeldet 
worden ist, oder eine Kopie der Meldung 
an das Register und 

1 . die Nummer, unter der die von der Ge- 
nehmigung nach Absatz 1 Nummer 2 
umfasste Anlage an das Register gemel- 
det worden ist, oder eine Kopie der Mel- 
dung an das Register und 

2. das Aktenzeichen der Genehmigung 
nach Absatz 1 Nummer 2, unter dem die 
Genehmigung der Anlage erteilt worden 
ist, sowie die Genehmigungsbehörde 
und deren Anschrift. 

2. unverändert 

(3) Bieter müssen ihren Geboten in Er- 
gänzung zu den Anforderungen nach § 30 fol- 
gende Nachweise beifügen: 

(3) unverändert 

1. die Eigenerklärung, dass die Genehmi- 
gung nach Absatz 1 Nummer 2 auf ihn 
ausgestellt worden ist, oder die Erklä- 
rung des Inhabers der entsprechenden 
Genehmigung, dass der Bieter das Gebot 
mit Zustimmung des Genehmigungsin- 
habers abgibt, und 


2. eine Eigenerklärung des Inhabers der 
Genehmigung nach Absatz 1 Num- 
mer 2, dass kein wirksamer Zuschlag aus 
einer früheren Ausschreibung für die 
Anlage besteht, für die das Gebot abge- 
geben worden ist. 


(4) In Ergänzung zu den Anforderun- 
gen nach § 30 dürfen Anlagen, für die ein Ge- 
bot abgegeben wird, eine zu installierende 
Leistung von 20 Megawatt nicht überschrei- 
ten. § 24 Absatz 1 ist entsprechend anzuwen- 
den. 

(4) unverändert 
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§39a 

§39a 

Sicherheiten für Biomasseanlagen 

unverändert 

Die Höhe der Sicherheit nach § 3 1 für 
Biomasseanlagen bestimmt sich aus der Ge- 
botsmenge multipliziert mit 60 Euro pro Ki- 
lowatt zu installierender Leistung. 


§39b 

§39b 

Höchstwert für Biomasseanlagen 

unverändert 

(1) Der Höchstwert für Strom aus Bio- 
masseanlagen beträgt im Jahr 2017 14,88 
Cent pro Kilowattstunde. 


(2) Dieser Höchstwert verringert sich 
ab 1 . Januar 20 1 8 um 1 Prozent pro Jahr ge- 
genüber dem im jeweils vorangegangenen 
Kalendeijahr geltenden Höchstwert und wird 
auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. 
Für die Berechnung der Höhe des Höchst- 
werts aufgrund einer erneuten Anpassung 
nach Satz 1 ist der nicht gerundete Wert zu- 
grunde zu legen. 


§39c 

§39c 

Ausschluss von Geboten für Biomasseanla- 
gen 

unverändert 

Die Bundesnefzagenfur schließf Gebote 
für Biomasseanlagen von dem Zuschlagsver- 
fahren aus, wenn sie für eine in dem Gebot 
angegebene Biomasseanlage bereits einen 
Zuschlag erteilt hat, der zum Gebotstermin 
nicht entwertet worden ist. 


§39d 

§39d 

Erlöschen von Zuschlägen für Biomasseanla- 
gen 

Erlöschen von Zuschlägen für Biomasseanla- 
gen 

(1) Der Zuschlag erlischt bei Geboten 
für Biomasseanlagen 24 Monafe nach der öf- 
fenflichen Bekannfgabe des Zuschlags, so- 
weit die Anlage nicht bis zu diesem Zeitpunkt 
in Betrieb genommen worden ist. 

(1) unverändert 
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(2) Auf Antrag, den der Bieter vor Ab- 
lauf der Frist nach Absatz 1 gestellt hat, ver- 
längert die Bundesnetzagentur die Frist, nach 
der der Zuschlag erlischt, wenn 

(2) Auf Antrag, den der Bieter vor Ab- 
lauf der Frist nach Absatz 1 gestellt hat, ver- 
längert die Bundesnetzagentur die Frist, nach 
der der Zuschlag erlischt, wenn 

1 . gegen die im bezuschlagten Gebot ange- 
gebene Genehmigung nach § 39 Ab- 
satz 1 Nummer 2 nach der Erteilung des 
Zuschlags ein Rechtsbehelf Dritter 
rechtshängig geworden ist, und 

1 . gegen die im bezuschlagten Gebot ange- 
gebene Genehmigung nach § 39 Ab- 
satz 1 Nummer 2 nach der Abgabe des 
Gebots ein Rechtsbehelf Dritter rechts- 
hängig geworden ist, und 

2. die sofortige Vollziehbarkeit der Geneh- 
migung nach Nummer 1 in diesem Zu- 
sammenhang durch die zuständige Be- 
hörde oder gerichtlich angeordnet wor- 
den ist. 

2. unverändert 

Die Verlängerung soll höchstens für die 
Dauer der Gültigkeit der Genehmigung aus- 
gesprochen werden. 

Die Verlängerung soll höchstens für die 
Dauer der Gültigkeit der Genehmigung aus- 
gesprochen werden. 

§39e 

§39e 

Änderungen nach Erteilung des Zuschlags 
für Biomasseanlagen 

unverändert 

(1) Zuschläge sind den Biomasseanla- 
gen, auf die sich die in dem Gebot angegebene 
Genehmigung bezieht, verbindlich und dauer- 
haft zugeordnet. Sie dürfen nicht auf andere 
Anlagen oder andere Genehmigungen über- 
tragen werden. 


(2) Wird die Genehmigung nach Ertei- 
lung des Zuschlags geändert, bleibt der Zu- 
schlag auf die geänderte Genehmigung bezo- 
gen. Der Umfang des Zuschlags verändert 
sich dadurch nicht. 
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§ 39f 

§ 39f 

Einbeziehung bestehender Biomasseanlagen 

Einbeziehung bestehender Biomasseanlagen 

(1) Abweichend von §22 Absatz 4 
Satz 2 Nummer 2 und von § 39 Absatz 1 
Nummer 1 können für Strom aus Biomasse- 
anlagen, die erstmals vor dem 1. Januar 2017 
ausschließlich mit Biomasse in Betrieb ge- 
nommen worden sind (bestehende Biomasse- 
anlagen), Gebote abgegeben werden, wenn 
der bisherige Zahlungsanspruch für Strom aus 
dieser Anlage nach dem Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetz in der für die Anlage maßgebli- 
chen Fassung zum Zeitpunkf der Ausschrei- 
bung nur noch für höchsfens acht Jahre be- 
steht. 

(1) Abweichend von §22 Absatz 4 
Satz 2 Nummer 2 und von § 39 Absatz 1 
Nummer 1 können für Sfrom aus Biomasse- 
anlagen, die ersfmals vor dem 1. Januar 2017 
ausschließlich mit Biomasse in Betrieb ge- 
nommen worden sind (bestehende Biomasse- 
anlagen), Gebote abgegeben werden, wenn 
der bisherige Zahlungsanspruch für Strom aus 
dieser Anlage nach dem Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetz in der für die Anlage maßgebli- 
chen Fassung zum Zeitpunkt der Ausschrei- 
bung nur noch für höchsfens acht Jahre be- 
steht. Abweichend von § 22 Absatz 4 Satz 2 
Nummer 1 können auch bestehende Bio- 
masseanlagen mit einer installierten Leis- 
tung von 150 Kilowatt oder weniger Gebote 
abgeben. Der Zuschlagswert ist für alle be- 
zuschlagten Gebote von Anlagen nach 
Satz 2 abweichend von § 3 Nummer 51 der 
Gebotswert des höchsten noch bezuschlag- 
ten Gebots desselben Gebotstermins. 

(2) Erteilt die Bundesnetzagentur nach 
Absatz 1 einer bestehenden Biomasseanlage 
einen Zuschlag, tritt der Anspruch nach § 1 9 
Absatz 1 ab dem ersten Tag eines durch den 
Anlagenbetreiber zu bestimmenden Kalen- 
dermonats für die Zukunft an die Sfelle aller 
bisherigen Ansprüche nach dem Emeuerbare- 
Energien-Gesefz in der für die Anlage maß- 
geblichen Fassung. Der Anlagenbetreiber 
muss dem Netzbetreiber einen Kalendermo- 
nat mitteilen, der nicht vor dem dreizehnten 
und nicht nach dem siebenunddreißigsten Ka- 
lendermonat liegt, der auf die öffentliche Be- 
kanntgabe des Zuschlags folgt. Die Mittei- 
lung hat vor Beginn des Kalendermonats zu 
erfolgen, der dem nach Satz 2 mitzuteilenden 
Kalendermonat vorangeht. Wenn der Anla- 
genbetreiber keine Mitteilung nach Satz 2 
macht, tritt der neue Anspruch am ersten Tag 
des siebenunddreißigsten Kalendermonats, 
der auf die öffentliche Bekanntgabe des Zu- 
schlags folgt, an die Stelle der bisherigen An- 
sprüche. 

(2) Erteilt die Bundesnetzagentur nach 
Absatz 1 einer bestehenden Biomasseanlage 
einen Zuschlag, tritt der Anspruch nach § 1 9 
Absatz 1 ab dem ersten Tag eines durch den 
Anlagenbetreiber zu bestimmenden Kalen- 
dermonats für die Zukunft an die Stelle aller 
bisherigen Ansprüche nach dem Emeuerbare- 
Energien-Gesetz in der für die Anlage maß- 
geblichen Fassung. Der Anlagenbetreiber 
muss dem Netzbetreiber einen Kalendermo- 
nat mitteilen, der nicht vor dem dreizehnten 
und nicht nach dem sechsunddreißigsten Ka- 
lendermonat liegt, der auf die öffentliche Be- 
kanntgabe des Zuschlags folgt. Die Mitteilung 
hat vor Beginn des Kalendermonats zu erfol- 
gen, der dem nach Satz 2 mitzuteilenden Ka- 
lendermonat vorangeht. Wenn der Anlagen- 
betreiber keine Mitteilung nach Satz 2 macht, 
tritt der neue Anspruch am ersten Tag des sie- 
benunddreißigsten Kalendermonats, der auf 
die öffentliche Bekanntgabe des Zuschlags 
folgt, an die Stelle der bisherigen Ansprüche. 
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(3) Die Anlage gilt als an dem Tag 
nach Absatz 2 neu in Betrieb genommen. Ab 
diesem Tag sind für diese Anlagen alle Rechte 
und Pflichten verbindlich, die für Anlagen 
gelten, die nach dem 31. Dezember 2016 in 
Betrieb genommen worden sind. 

(3) unverändert 

(4) Der neue Anspruch nach § 19 Ab- 
satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 besteht 
nur, wenn ein Umweltgutachter mit einer Zu- 
lassung für den Bereich Elektrizitätserzeu- 
gung aus emeuerbaren Energien bescheinigt 
hat, dass die Anlage für einen bedarfsorien- 
tierten Betrieb technisch geeignet ist und der 
Anlagenbetreiber diese Bescheinigung dem 
Netzbetreiber vorgelegt hat. Maßgeblich für 
einen bedarfsorientierten Betrieb sind 

(4) Der neue Anspruch nach § 19 Ab- 
satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 besteht 
nur, wenn ein Umweltgutachter mit einer Zu- 
lassung für den Bereich Elektrizitätserzeu- 
gung aus emeuerbaren Energien bescheinigt 
hat, dass die Anlage für einen bedarfsorien- 
tierten Betrieb technisch geeignet ist und der 
Anlagenbetreiber diese Bescheinigung dem 
Netzbetreiber vorgelegt hat. Maßgeblich für 
einen bedarfsorientierten Betrieb sind 

1. für Anlagen, die Biogas einsetzen, die 
Anforderungen nach § 39h Absatz 2 
Satz 1 in Verbindung mit § 44b Absatz 1 
und 

1. für Anlagen, die Biogas einsetzen, die 
Anforderangen nach § 39h Absatz 3 
Satz 2 Nummer 1 und 

2. für Anlagen, die feste Biomasse einset- 
zen, die Anforderungen nach § 39h Ab- 
satz 2 Satz 2. 

2. für Anlagen, die feste Biomasse einset- 
zen, die Anforderungen nach § 39h Ab- 
satz 3 Satz 2 Nummer 2. 

(5) Die §§ 39 bis 39e sind mit den 
Maßgaben anzuwenden, dass 

(5) unverändert 

1. die Genehmigung nach § 39 Absatz 1 
Nummer 2 für einen Zeitraum bis min- 
destens zum letzten Tag des elften Ka- 
lenderjahres, das auf den Gebotstermin 
folgt, erteilt worden sein muss. 


2. der Bieter in Ergänzung zu § 39 Absatz 3 
Eigenerklärungen beifügen muss, nach 
denen 


a) er Betreiber der Biomasseanlage ist 
und 


b) die Genehmigung nach § 39 Ab- 
satz 1 Nummer 2 die Anforderung 
nach Nummer 1 erfüllt, und 


3. der Höchstwert nach § 39b Absatz 1 im 
Jahr 2017 16,9 Cent pro Kilowattstunde 
beträgt; dieser Höchstwert verringert 
sich ab 1 . Januar 20 1 8 um 1 Prozent pro 
Jahr, wobei § 39b Absatz 2 entsprechend 
anzuwenden ist, und 
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4. der Zuschlag in Ergänzung zu § 39d Ab- 
satz 1 sechs Monate nach dem Tag nach 
Absatz 2 erlischt, wenn der Anlagenbe- 
treiber nicht bis zu diesem Zeitpunkt 
dem Netzbetreiber die Bescheinigung 
des Umweltgutachters nach Absatz 4 
vorgelegt hat. 


(6) Wenn eine bestehende Biomasse- 
anlage einen Zuschlag erhält, ist ihr anzule- 
gender Wert unabhängig von ihrem Zu- 
schlagswert der Höhe nach begrenzt auf die 
durchschnittliche Höhe des anzulegenden 
Werts für den in der jeweiligen Anlage er- 
zeugten Strom in Cent pro Kilowattstunde 
nach dem Emeuerbare-Energien-Gesetz in 
der für die Anlage bisher maßgeblichen Fas- 
sung, wobei der Durchschnitt der drei dem 
Gebotstermin vorangegangenen Kalender- 
jahre maßgeblich ist. Für die Ermittlung des 
Durchschnitts sind für jedes der drei Jahre der 
Quotient aus allen für die Anlage geleisteten 
Zahlungen und der im jeweiligen Jahr insge- 
samt vergüteten Strommenge zugrunde zu le- 
gen, sodann ist die Summe der nach dem vor- 
stehenden Halbsatz ermittelten anzulegenden 
Werte durch drei zu teilen. 

(6) unverändert 

§39g 

§39g 

Dauer des Zahlungsanspruchs für Biomasse- 
anlagen 

Dauer des Zahlungsanspruchs für Biomasse- 
anlagen 

(1) Abweichend von § 25 Satz 3 be- 
ginnt der Zeitraum nach § 25 Satz 1 für beste- 
hende Biomasseanlagen nach § 39f Absatz 1 
mit dem Tag nach § 39f Absatz 2 und für 
sonstige Biomasseanlagen spätestens 24 Mo- 
nate nach der öffentlichen Bekanntgabe des 
Zuschlags. 

(1) unverändert 

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, 
wenn 

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, 
wenn 

1 . die Inbetriebnahme der Biomasseanlage 
aufgrund einer Fristverlängerung nach 
§ 39e Absatz 2 erst zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgt. 

1 . die Inbetriebnahme der Biomasseanlage 
aufgrund einer Fristverlängerung nach 
§ 39d Absatz 2 erst zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgt. 

2. für bestehende Biomasseanlagen die Be- 
scheinigung nach § 39f Absatz 4 erst 
nach dem Tag nach § 39f Absatz 2 vor- 
gelegt wird. 

2. unverändert 
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(3) Abweichend von § 25 Satz 1 be- 
trägt der Zahlungszeitraum für bestehende Bi- 
omasseanlagen 10 Jahre. Dieser Zeitraum 
kann nicht erneut nach § 39f verlängert wer- 
den. 

(3) unverändert 

§39h 

§39h 

Besondere Zahlungsvoraussetzungen für Bi- 
omasseanlagen 

Besondere Zahlungsbestimmungen für Bio- 
masseanlagen 

(1) Ein durch einen Zuschlag erworbe- 
ner Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Sfrom 
aus Biogas besieht nur, wenn der zur Erzeu- 
gung des Biogases eingesetzte Anteil von Ge- 
treidekom oder Mais 

(1) unveränderf 

1 . bei Anlagen, die im Jahr 2017 oder 2018 
einen Zuschlag erhalten haben, in jedem 
Kalenderjahr insgesamt höchstens 50 
Masseprozent beträgt. 


2. bei Anlagen, die im Jahr 20 1 9 oder 2020 
einen Zuschlag erhalten haben, in jedem 
Kalenderjahr insgesamt höchstens 47 
Masseprozent beträgt, und 


3 . bei Anlagen, die im Jahr 202 1 oder 2022 

einen Zuschlag erhalten haben, in jedem 
Kalenderjahr insgesamt höchstens 44 
Masseprozent beträgt. 


Als Mais im Sinn von Satz 1 sind Ganzpflan- 
zen, Maiskom-Spindel-Gemisch, Körnermais 
und Lieschkolbenschrot anzusehen. 


(2) Im Übrigen sind die §§ 44b und 44c 
entsprechend anzuwenden, wobei die Erfül- 
lung der Anforderungen nach Absatz 1 in ent- 
sprechender Anwendung des § 44c Absatz 1 
Nummer 1 und Absatz 2 jährlich durch Vor- 
lage einer Kopie eines Einsatzstoff-Tage- 
buchs nachzuweisen ist. Für Anlagen, die 
feste Biomasse einsetzen, ist § 44b Absatz 1 
entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, 
dass c/er Anspruch nach § 19 Absatz 1 nur für 
den Anteil der in einem Kalenderjahr erzeug- 
ten Strommenge besteht, der einer Bemes- 
sungsleistung der Anlage von 80 Prozent des 
Wertes der installierten Leistung entspricht. 

(2) Für Strom aus Biomasseanlagen 
verringert sieh der Anspruch nach § 1 9 Ab- 
satz 1 für jede Kilowattstunde, um die in ei- 
nem Kalendeijahr die Höehstbemessungs- 
leistung der Anlage übersehritten wird, in 
der Veräußerungsform der Marktprämie 
auf null und in den Veräußerungsformen 
einer Einspeisevergütung auf den Monats- 
marktwert. Höehstbemessungsleistung im 
Sinn von Satz 1 ist 


1. für Anlagen, die Biogas einsetzen, der 
der um 50 Prozent verringerte Wert 
der bezusehlagten Gebotsmenge und 
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2. für Anlagen, die feste Biomasse einset- 
zen, der nm 20 Prozent verringerte 
Wert der bezusehlagten Gebotsmen- 
ge- 


Wird der Znsehlag naeh § 35a teilweise 
entwertet, ist bei der Bestimmnng der 
Höehstbemessungsleistung naeh Satz 2 die 
bezusehlagte Gebotsmenge entspreehend 
zu verringern. 


(3) Soweit in Biomasseanlagen Bio- 
gas eingesetzt wird, das in dem jeweiligen 
Kalenderjahr überwiegend dureh anae- 
robe Vergärung von Biomasse im Sinn der 
Biomasseverordnung mit einem Anteil von 
getrennt erfassten Bioabfallen im Sinn der 
Abfallsehlüssel Nummer 20 02 01, 20 03 01 
und 20 03 02 der Nummer 1 des Anhangs 1 
der Bioabfallverordnung gewonnen wor- 
den ist, ist ihr anzulegender Wert unab- 
hängig von ihrem Zusehlagswert der Höhe 
naeh begrenzt 


1. bis einsehließlieh einer Bemessungs- 
leistung von 500 Kilowatt auf 14,88 
Cent pro Kilowattstunde und 


2. bis einsehließlieh einer Bemessungs- 
leistung von 20 Megawatt auf 13,05 
Cent pro Kilowattstunde. 


(4) Im Übrigen sind die §§ 44b und 
44e entspreehend anzuwenden, wobei die 
Erfüllung der Anforderungen naeh Ab- 
satz 1 in entspreehender Anwendung des 
§ 44e Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 
jährlieh dureh Vorlage einer Kopie eines 
Einsatzstoff-Tagebuehs naehzuweisen ist. 


§391 


Gemeinsame Aussehreibungen für Wind- 
energieanlagen an Land und Solaranlagen 


(1) Die Bundesnetzagentur führt in 
den Jahren 2018 bis 2020 gemeinsame Aus- 
sehreibungen für Windenergieanlagen an 
Land und Solaranlagen dureh. 
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(2) Die Einzelheiten der gemeinsa- 
men Aussehreibungen werden in einer 
Reehtsverordnung naeh § 88e näher be- 
stimmt. Dabei soll siehergestellt werden, 
dass 


1. ein hinreiehend diversifizierter Zubau 
erfolgt, 


2. die Ausbauziele naeh § 1 Absatz 2 
nieht gefährdet werden. 


3. die Kosteneffizienz gewährleistet wird 
und 


4. Anreize für eine optimale Netz- und 
Systemintegration gesetzt werden. 


Die Verordnung wird erstmals spätestens 
bis zum 1. Mai 2018 erlassen 


(3) Auf Grundlage der Erfahrungen 
mit den gemeinsamen Ausschreibungen legt 
die Bundesregierung rechtzeitig einen Vor- 
schlag vor, ob und inwieweit gemeinsame 
Ausschreibungen auch für die Jahre ab 2021 
durchgeführt werden. 


§39j 


Innovationsausschreibungen 


(1) Die Bundesnetzagentur führt in 
den Jahren 2018 bis 2020 Innovationsaus- 
schreibungen für erneuerbare Energien 
durch. Die Teilnahme an diesen Ausschrei- 
bungen ist nicht auf einzelne erneuerbare 
Energien beschränkt. Auch können Gebote 
für Kombinationen oder Zusammen- 
schlüsse verschiedener erneuerbarer Ener- 
gien abgegeben werden. 


(2) Die Einzelheiten der Innovations- 
ausschreibungen werden in einer Rechts- 
verordnung nach § 88d näher bestimmt. 
Dabei soll sichergestellt werden, dass be- 
sonders netz- oder systemdienliche techni- 
sche Lösungen gefördert werden, die sich 
im technologieneutralen wettbewerblichen 
Verfahren als effizient erweisen. Die Ver- 
ordnung wird erstmals spätestens bis zum 
1. Mai 2018 erlassen. 
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(3) Auf Grundlage der Erfahrungen 
mit den Innovationsaussehreibungen legt 
die Bundesregierung reehtzeitig einen Vor- 
sehlag vor, ob und inwieweit Innovations- 
aussehreibungen aueh für die Jahre ab 
2021 durehgeführt werden. 

Abschnitt 4 

Abschnitt 4 

Gesetzliche Bestimmung der Zahlung 

Gesetzliche Bestimmung der Zahlung 

Unterabschnitt 1 

Unterabschnitt 1 

Anzulegende Werte 

Anzulegende Werte 

§40 

§40 

Wasserkraft 

unverändert 

(1) Für Strom aus Wasserkraft beträgt 
der anzulegende Wert 


1 . bis einschließlich einer Bemessungsleis- 
tung von 500 Kilowatt 12,40 Cent pro 
Kilowattstunde, 


2. bis einschließlich einer Bemessungsleis- 
tung von 2 Megawatt 8,17 Cent pro Ki- 
lowattstunde, 


3. bis einschließlich einer Bemessungsleis- 
tung von 5 Megawatt 6,25 Cent pro Ki- 
lowattstunde, 


4. bis einschließlich einer Bemessungsleis- 
tung von 10 Megawatt 5,48 Cent pro Ki- 
lowattstunde, 


5. bis einschließlich einer Bemessungsleis- 
tung von 20 Megawatt 5,29 Cent pro Ki- 
lowattstunde, 


6. bis einschließlich einer Bemessungsleis- 
tung von 50 Megawatt 4,24 Cent pro Ki- 
lowattstunde und 


7. ab einer Bemessungsleistung von mehr 
als 50 Megawatt 3,47 Cent pro Kilowatt- 
stunde. 
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(2) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 
besteht auch für Strom aus Anlagen, die vor 
dem 1 . Januar 2009 in Betrieb genommen 
worden sind, wenn nach dem 3 1 . Dezember 
2016 durch eine wasserrechtlich zugelassene 
Ertüchtigungsmaßnahme das Leistungsver- 
mögender Anlage erhöht wurde. Satz 1 ist auf 
nicht zulassungspflichtige Ertüchtigungsmaß- 
nahmen anzuwenden, wenn das Leistungsver- 
mögen um mindestens 10 Prozent erhöht 
wurde. Anlagen nach den Sätzen 1 oder 2 gel- 
ten mit dem Abschluss der Ertüchtigungs- 
maßnahme als neu in Betrieb genommen. 


(3) Für Strom aus Wasserkraft, der in 
Anlagen nach Absatz 2 mit einer installierten 
Leistung von mehr als 5 Megawatt erzeugt 
wird, besteht ein Anspruch nach § 19 Ab- 
satz 1 nur für den Strom, der der Leistungser- 
höhung nach Absatz 2 Satz 1 oder Satz 2 zu- 
zurechnen ist. Wenn die Anlage vor dem 

1 . Januar 20 1 7 eine installierte Leistung bis 
einschließlich 5 Megawatt aufwies, besteht 
für den Sfrom, der diesem Leisfungsanfeil ent- 
spricht, der Anspruch nach der bislang für die 
Anlage maßgeblichen Bestimmung. 


(4) Der Anspruch nach § 19 Absafz 1 
in Verbindung mif Absafz 1 besfeht nur, wenn 
die Anlage errichfef worden isf 


1 . im räumlichen Zusammenhang mif einer 
ganz oder feilweise bereifs besfehenden 
oder einer vorrangig zu anderen Zwe- 
cken als der Erzeugung von Sfrom aus 
Wasserkraft neu zu errichf enden Sfauan- 
lage oder 


2. ohne durchgehende Querverbauung. 


(5) Die anzulegenden Werte nach Ab- 
satz 1 verringern sich ab dem 1 . Januar 20 1 8 
jährlich jeweils für die nach diesem Zeitpunkt 
in Betrieb genommenen oder ertüchtigten An- 
lagen um 0,5 Prozent gegenüber den im je- 
weils vorangegangenen Kalendeijahr gelten- 
den anzulegenden Werten und werden auf 
zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Für 
die Berechnung der Höhe der anzulegenden 
Werte aufgrund einer erneuten Anpassung 
nach Satz 1 sind die ungerundeten Werte zu- 
grunde zu legen. 
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§41 

§41 

Deponie-, Klär- und Grubengas 

unverändert 

(1) Für Strom aus Deponiegas beträgt 
der anzulegende Wert 


1 . bis einschließlich einer Bemessungsleis- 
tung von 500 Kilowatt 8,17 Cent pro Ki- 
lowattstunde und 


2. bis einschließlich einer Bemessungsleis- 
tung von 5 Megawatt 5,66 Cent pro Ki- 
lowattstunde. 


(2) Für Strom aus Klärgas beträgt der 
anzulegende Wert 


1 . bis einschließlich einer Bemessungsleis- 
tung von 500 Kilowatt 6,49 Cent pro Ki- 
lowattstunde und 


2. bis einschließlich einer Bemessungsleis- 
tung von 5 Megawatt 5,66 Cent pro Ki- 
lowattstunde. 


(3) Für Strom aus Grubengas beträgt 
der anzulegende Wert 


1 . bis einschließlich einer Bemessungsleis- 
tung von 1 Megawatt 6,54 Cent pro Ki- 
lowattstunde, 


2. bis einschließlich einer Bemessungsleis- 
tung von 5 Megawatt 4,17 Cent pro Ki- 
lowattstunde und 


3. ab einer Bemessungsleistung von mehr 
als 5 Megawatt 3,69 Cent pro Kilowatt- 
stunde. 


Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbin- 
dung mit Satz 1 besteht nur, wenn das Gru- 
bengas aus Bergwerken des aktiven oder still- 
gelegten Bergbaus stammt. 
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(4) Die anzulegenden Werte nach den 
Absätzen 1 bis 3 verringern sich ab dem 1 . Ja- 
nuar 20 1 8 jährlich jeweils für die nach diesem 
Zeitpunkt in Betrieb genommenen Anlagen 
um 1,5 Prozent gegenüber den im jeweils vo- 
rangegangenen Kalenderjahr geltenden anzu- 
legenden Werten und werden auf zwei Stellen 
nach dem Komma gerundet. Für die Berech- 
nung der Höhe der anzulegenden Werte auf- 
grund einer erneuten Anpassung nach Satz 1 
sind die ungerundeten Werte zugrunde zu le- 
gen. 


§42 

§42 

Biomasse 

Biomasse 

Für Strom aus Biomasse im Sinn der Bi- 
omasseverordnung, für den der anzulegende 
Wert nach § 22 Absafz 6 gesefzlich besfimmf 
wird, befrägf dieser 

Für Strom aus Biomasse im Sinn der Bi- 
omasseverordnung, für den der anzulegende 
Wert nach § 22 Absatz 6 gesetzlich bestimmt 
wird, beträgt dieser 

1 . bis einschließlich einer Bemessungsleis- 
fung von 150 Kilowatf 13,32 Cent pro 
Kilowattstunde, 

1. unverändert 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleis- 
tung von 500 Kilowatt 11,49 Cent pro 
Kilowattstunde und 

2. unverändert 

3. bis einschließlich einer Bemessungsleis- 
tung von 7 Megawatt 1 0,29 Cent pro Ki- 
lowattstunde. 

3. bis einschließlich einer Bemessungsleis- 
tung von 5 Megawatt 10,29 Cent pro Ki- 
lowattstunde und 


4. bis einschließlich einer Bemessungs- 
leistung von 20 Megawatt 5,71 Cent 
pro Kilowattstunde. 








Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


-91- 


Drucksache 18/9096 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

§43 

§43 

Vergärung von Bioabfallen 

Vergärung von Bioabfällen 

(1) Für Strom aus Anlagen, in denen 
Biogas eingesetzt wird, das durch anaerobe 
Vergärung von Biomasse im Sinn der Bio- 
masseverordnung mit einem Anteil von ge- 
trennt erfassten Bioabfällen im Sinn der Ab- 
fallschlüssel Nummer 20 02 01, 20 03 01 und 
20 03 02 der Nummer 1 des Anhangs 1 der 
Bioabfallverordnung in dem jeweiligen Ka- 
lenderjahr von durchschnittlich mindestens 
90 Masseprozent gewonnen worden ist, be- 
trägt der anzulegende Wert 

(1) Für Sfrom aus Anlagen, in denen 
Biogas eingesefzf wird, das durch anaerobe 
Vergärung von Biomasse im Sinn der Bio- 
masseverordnung mif einem Anfeil von ge- 
frennf erfassfen Bioabfällen im Sinn der Ab- 
fallschlüssel Nummer 20 02 01, 20 03 01 und 
20 03 02 der Nummer 1 des Anhangs 1 der 
Bioabfallverordnung in dem jeweiligen Ka- 
lenderjahr von durchschnittlich mindesfens 90 
Masseprozenf gewonnen worden isf, befrägf 
der anzulegende Wert, wenn er naeh § 22 
Absatz 6 gesetzlieh bestimmt wird, 

1 . bis einschließlich einer Bemessungsleis- 
tung von 500 Kilowatt 14,88 Cent pro 
Kilowattstunde und 

1. unverändert 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleis- 
tung von 1 Megawatt 13,05 Cent pro Ki- 
lowattstunde. 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleis- 
tung von 20 Megawatt 13,05 Cent pro 
Kilowattstunde. 

(2) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 
in Verbindung mit Absatz 1 besteht nur, wenn 
die Einrichtungen zur anaeroben Vergärung 
der Bioabfälle unmittelbar mif einer Einrich- 
fung zur Nachrotte der fesfen Gärrücksfände 
verbunden sind und die nachgerottefen Gär- 
rücksfände stofflich verwerte! werden. 

(2) unverändert 

§44 

§44 

Vergärung von Gülle 

unverändert 

Für Sfrom aus Anlagen, in denen Biogas 
eingesefzf wird, das durch anaerobe Vergä- 
rung von Biomasse im Sinn der Biomassever- 
ordnung gewonnen worden isf, befrägf der an- 
zulegende Wert 23,14 Genf pro Kilowatt- 
sfunde, wenn 


1 . der Sfrom am Sfandort der Biogaserzeu- 
gungsanlage erzeug! wird. 


2. die insfallierte Leisfung am Sfandort der 
Biogaserzeugungsanlage insgesamf bis 
zu 75 Kilowatt befrägf und 
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3. zur Erzeugung des Biogases in dem je- 
weiligen Kalenderjahr durchschnittlich 
ein Anteil von Gülle mit Ausnahme von 
Geflügelmist und Geflügeltrockenkot 
von mindestens 80 Masseprozent einge- 
setzt wird. 


§44a 

§44a 

Absenkung der anzulegenden Werte für 
Strom aus Biomasse 

unverändert 

Die anzulegenden Werte nach den §§42 
bis 44 verringern sich beginnend mit dem 1 . 
April 2017 jeweils zum 1. April und 1. Okto- 
ber eines Jahres für die nach diesem Zeitpunkt 
in Betrieb genommenen Anlagen um 0,5 Pro- 
zent gegenüber den in den jeweils vorange- 
gangenen sechs Kalendermonaten geltenden 
anzulegenden Werten und werden auf zwei 
Stellen nach dem Komma gerundet. Für die 
Berechnung der Flöhe der anzulegenden 
Werte aufgrund einer erneuten Anpassung 
nach Satz 1 sind die ungerundeten Werte zu- 
grunde zu legen. 


§44b 

§44b 

Gemeinsame Bestimmungen für Strom aus 
Gasen 

unverändert 

(1) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 
für Strom aus Biogas besteht für Strom, der in 
Anlagen mit einer installierten Leistung von 
mehr als 100 Kilowatt erzeugt wird, nur für 
den Anteil der in einem Kalenderjahr erzeug- 
ten Strommenge, der einer Bemessungsleis- 
tung der Anlage von 50 Prozent des Wertes 
der installierten Leistung entspricht. Für den 
darüber hinausgehenden Anteil der in dem 
Kalenderjahr erzeugten Strommenge verrin- 
gert sich der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in 
der Veräußerungsform der Marktprämie auf 
null und in den Veräußerungsformen einer 
Einspeisevergütung auf den Monatsmarkt- 
wert. 
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(2) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 
für Strom aus Biomasse nach § 42 oder § 43 
besteht ferner nur, soweit bei Anlagen, in de- 
nen Biomethan eingesetzt wird, der Strom aus 
Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt wird. Für 
diesen Anspruch ist ab dem ersten Kalender- 
jahr, das auf seine erstmalige Inanspruch- 
nahme folgt, jährlich bis zum 28. Februar ei- 
nes Jahres jeweils für das vorangegangene 
Kalenderjahr die Erfüllung der Vorausset- 
zung nach Satz 1 nach den allgemein aner- 
kannten Regeln der Technik nachzuweisen. 
Bei der erstmaligen Geltendmachung des An- 
spruchs ist ferner die Eignung der Anlage zur 
Erfüllung der Voraussetzungen im Sinn von 
Satz 2 durch ein Gutachten eines Umweltgut- 
achters mit einer Zulassung für den Bereich 
Elektrizitätserzeugung aus emeuerbaren 
Energien oder für den Bereich Wärmeversor- 
gung nachzuweisen. 


(3) Die Einhaltung der anerkannten 
Regeln der Technik nach Absatz 2 Satz 2 
wird vermutet, wenn die Anforderungen des 
Arbeitsblafts FW 308 „Zertifizierung von 
KWK-Anlagen - Ermittlung des KWK-Stro- 
mes“ des Energieeffizienzverbandes für 
Wärme, Kälte und KWK e. V. AGFW (Bun- 
desanzeiger vom 1 9. Oktober 2015, nichtamt- 
licher Teil, Institutioneile Veröffentlichun- 
gen) nachgewiesen werden. Der Nachweis 
muss durch Vorlage eines Gutachtens eines 
Umweltgutachters mit einer Zulassung für 
den Bereich Elektrizitätserzeugung aus emeu- 
erbaren Energien oder für den Bereich Wär- 
meversorgung erfolgen. Anstelle des Nach- 
weises nach Satz 1 können für serienmäßig 
hergestellte KWK-Anlagen mit einer instal- 
lierten Leistung von bis zu 2 Megawatt geeig- 
nete Unterlagen des Herstellers vorgelegt 
werden, aus denen die thermische und elektri- 
sche Leistung sowie die Stromkennzahl her- 
vorgehen. 


(4) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 
für Strom aus Biomasse nach § 43 oder § 44 
kann nicht mit dem Anspruch nach § 1 9 Ab- 
satz 1 in Verbindung mit § 39 oder § 42 kom- 
biniert werden. 
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(5) Aus einem Erdgasnetz entnomme- 
nes Gas ist jeweils als Deponiegas, Klärgas, 
Grubengas, Biomethan oder Speichergas an- 
zusehen. 


1 . soweit die Menge des entnommenen Ga- 
ses im Wärmeäquivalent am Ende eines 
Kalenderjahres der Menge von Deponie- 
gas, Klärgas, Grubengas, Biomethan 
oder Speichergas entspricht, die an ande- 
rer Stelle im Bundesgebiet in das Erd- 
gasnetz eingespeist worden ist, und 


2. wenn für den gesamten Transport und 
Vertrieb des Gases von seiner Herstel- 
lung oder Gewinnung, seiner Einspei- 
sung in das Erdgasnetz und seinem 
Transport im Erdgasnetz bis zu seiner 
Entnahme aus dem Erdgasnetz Massen- 
bilanzsysteme verwendet worden sind. 


(6) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 
für Sfrom aus Biomefhan nach § 42 oder § 43 
besfehf auch, wenn das Biomefhan vor seiner 
Enfnahme aus dem Erdgasnefz anhand der 
Energieerfräge der zur Biomefhanerzeugung 
eingesefzfen Einsafzsfoffe bilanziell in ein- 
safzsfoffbezogene Teilmengen gefeilf wird. 
Die bilanzielle Teilung in einsafzsfoffbezo- 
gene Teilmengen einschließlich der Zuord- 
nung der eingesefzfen Einsafzsfoffe zu der je- 
weiligen Teilmenge isf im Rahmen der Mas- 
senbilanzierung nach Absafz 5 Nummer 2 zu 
dokumentieren. 


§44c 

§44c 

Sonstige gemeinsame Bestimmungen für 
Sfrom aus Biomasse 

unveränderf 

(1) Der Anspruch nach § 19 Absafz 1 
für Strom aus Biomasse besteht unbeschadet 
des § 44b nur. 


1. wenn der Anlagenbetreiber durch eine 
Kopie eines Einsatzstoff-Tagebuchs mit 
Angaben und Belegen über Art, Menge 
und Einheit sowie Herkunft der einge- 
sefzfen Stoffe nachweisf, welche Bio- 
masse und in welchem Umfang Spei- 
chergas oder Grubengas eingesefzf wer- 
den. 
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2. wenn in Anlagen flüssige Biomasse ein- 
gesetzt wird, für den Stromanteil aus 
flüssiger Biomasse, die zur Anfahr-, 
Zünd- und Stützfeuerung notwendig ist; 
flüssige Biomasse ist Biomasse, die zum 
Zeitpunkt des Eintritts in den Brenn- 
oder Feuerraum flüssig ist; Pflanzenöl- 
methylester ist in dem Umfang als Bio- 
masse anzusehen, der zur Anfahr-, 
Zünd- und Stützfeuerung notwendig ist. 


(2) Für den Anspruch nach § 19 Ab- 
satz 1 für Sfrom aus Biomasse nach § 42, § 43 
oder § 44 isf ab dem ersfen Kalenderjahr, das 
auf seine ersfmalige Inanspruchnahme folgf, 
der Sfromanfeil aus flüssiger Biomasse nach 
Absafz 1 Nummer 2 durch Vorlage einer Ko- 
pie eines Einsafzsfoff-Tagebuchs jährlich bis 
zum 28. Februar eines Jahres jeweils für das 
vorangegangene Kalenderjahr nachzuweisen. 


(3) Der Anspruch nach § 19 Absafz 1 
für Sfrom aus Biomasse verringert sich in dem 
jeweiligen Kalenderjahr insgesamf auf den 
Werf „MWEPEX“ der Anlage 1 Nummer 2.1, 
wenn die Nachweisführung nicht in der nach 
Absatz 2 oder § 44b Absatz 2 Satz 2 oder 3 
vorgeschriebenen Weise erfolgt ist. 


(4) Soweit nach den Absätzen 1 oder 2 
der Nachweis durch eine Kopie eines Einsatz- 
stoff-Tagebuchs zu führen isf, sind die für den 
Nachweis nicht erforderlichen personenbezo- 
genen Angaben im Einsatzstoff-Tagebuch 
von dem Anlagenbetreiber zu schwärzen. 


§45 

§45 

Geothermie 

Geothermie 

(1) Für Strom aus Geothermie beträgt 
der anzulegende Wert 25,20 Cent pro Kilo- 
wattstunde. 

(1) unverändert 
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(2) Die anzulegenden Werte nach Ab- 
satz 1 verringern sich ab dem 1. Januar 2020 
jährlich jeweils für die nach diesem Zeitpunkt 
in Betrieb genommenen Anlagen um 5 Pro- 
zent gegenüber den im jeweils vorangegange- 
nen Kalenderjahr geltenden anzulegenden 
Werten und werden auf zwei Stellen nach 
dem Komma gerundet. Für die Berechnung 
der Flöhe der anzulegenden Werte aufgrund 
einer erneuten Anpassung nach Satz 1 sind 
die ungerundeten Werte zugrunde zu legen. 

(2) Die anzulegenden Werte nach Ab- 
satz 1 verringern sich ab dem 1 . Januar 2021 
jährlich jeweils für die nach diesem Zeitpunkt 
in Betrieb genommenen Anlagen um 5 Pro- 
zent gegenüber den im jeweils vorangegange- 
nen Kalenderjahr geltenden anzulegenden 
Werten und werden auf zwei Stellen nach dem 
Komma gerundet. Für die Berechnung der 
Flöhe der anzulegenden Werte aufgrund einer 
erneuten Anpassung nach Satz 1 sind die un- 
gerundeten Werte zugrunde zu legen. 

§46 

§46 

Windenergie an Land bis 2018 

Windenergie an Land bis 2018 

( 1 ) Für Strom aus Windenergieanlagen 
an Land, die vor dem 1 . Januar 2019 in Be- 
trieb genommen worden sind und deren anzu- 
legender Wert nach § 22 Absatz 6 gesetzlich 
bestimmt wird, beträgt der anzulegende Wert 
4,66 Cent pro Kilowattstunde. 

(1) unverändert 

(2) Abweichend von Absatz 1 beträgt 
der anzulegende Wert in den ersten fünf Jah- 
ren ab der Inbetriebnahme der Anlage 8,38 
Cent pro Kilowattstunde. Diese Frist verlän- 
gert sich um einen Monat pro 0,36 Prozent 
des Referenzertrags, um den der Ertrag der 
Anlage 130 Prozent des Referenzertrags un- 
terschreitet. Zusätzlich verlängert sich die 
Frist um einen Monat pro 0,48 Prozent des 
Referenzertrags, um den der Ertrag der An- 
lage 100 Prozent des Referenzertrags unter- 
schreitet. Referenzertrag ist der errechnete Er- 
trag der Referenzanlage nach Maßgabe der 
Anlage 2 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes 
in der am 31. Dezember 2016 geltenden Fas- 
sung. 

(2) unverändert 

(3) Zehn Jahre nach Inbetriebnahme ei- 
ner Anlage nach Absatz 1, spätestens aber ein 
Jahr vor dem Ende der nach Absatz 2 Satz 2 
verlängerten Frist wird der Referenzertrag 
überprüft und die Frist nach Absatz 2 Satz 2 
entsprechend angepasst. § 36h Absatz 2 
Satz 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden. 

(3) Zehn Jahre nach Inbetriebnahme ei- 
ner Anlage nach Absatz 1, spätestens aber ein 
Jahr vor dem Ende der nach Absatz 2 Satz 2 
verlängerten Frist wird der Standortertrag 
überprüft und die Frist nach Absatz 2 Satz 2 
entsprechend angepasst. § 36h Absatz 2 
Satz 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden. 

(4) Für Anlagen mit einer installierten 
Leistung bis einschließlich 50 Kilowatt wird 
für die Berechnung des anzulegenden Werts 
angenommen, dass ihr Ertrag 70 Prozent des 
Referenzertrags beträgt. 

(4) unverändert 
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§46a 

§46a 

Absenkung der anzulegenden Werte für 
Strom aus Windenergieanlagen an Land bis 
2018 

Absenkung der anzulegenden Werte für 
Strom aus Windenergieanlagen an Land bis 
2018 

(1) Die anzulegenden Werte nach § 46 
Absatz 1 und 2 verringern sich für die jeweils 
nach diesem Zeitpunkt in Betrieb genomme- 
nen Anlagen 

(1) Die anzulegenden Werte nach § 46 
Absatz 1 und 2 verringern sich zum 1. März, 
1. April, 1. Mai, 1. Juni, 1. Juli und 1. Au- 
gust 2017 für die nach diesem Zeitpunkt in 
Betrieb genommenen Anlagen um 1,05 Pro- 
zent gegenüber den in dem jeweils voran- 
gegangenen Kalendermonat geltenden an- 
zulegenden Werten. 

7. zum 1. April 2017 um 1,2 Prozent und 

1. entfallt 

2. zum 1. Juni 201 7 um 5 Prozent. 

2. entfallt 

Danach verringern sie sich zum 1 . Oktober 
2017, 1. Januar 2018, 1. April 2018, 1. Juli 
20 1 8 und 1 . Oktober 20 1 8 für die nach diesem 
Zeitpunkt in Betrieb genommenen Anlagen 
um 0,4 Prozent gegenüber den in den jeweils 
vorangegangenen drei Kalendermonaten gel- 
tenden anzulegenden Werten. 

Danach verringern sie sich zum 1 . Oktober 
2017, 1. Januar 2018, 1. April 2018, 1. Juli 
2018 und 1 . Oktober 20 1 8 für die nach diesem 
Zeitpunkt in Betrieb genommenen Anlagen 
um 0,4 Prozent gegenüber den in den jeweils 
vorangegangenen drei Kalendermonaten gel- 
tenden anzulegenden Werten. 

(2) Die Absenkung der anzulegenden 
Werte nach Absatz 1 Satz 2 erhöht sich je- 
weils, wenn der Brutto-Zubau im Bezugszeit- 
raum den Wert von 2 500 Megawatt 

(2) unverändert 

1. um bis zu 200 Megawatt überschreitet, 
auf 0,5 Prozent, 


2. um mehr als 200 Megawatt überschrei- 
tet, auf 0,6 Prozent, 


3. um mehr als 400 Megawatt überschrei- 
tet, auf 0,8 Prozent, 


4. um mehr als 600 Megawatt überschrei- 
tet, auf 1,0 Prozent, 


5. um mehr als 800 Megawatt überschrei- 
tet, auf 1,2 Prozent oder 


6. um mehr als 1 000 Megawatt überschrei- 
tet, auf 2,4 Prozent. 


(3) Die Absenkung der anzulegenden 
Werte nach Absatz 1 Satz 2 verringert sich je- 
weils, wenn der Brutto-Zubau im Bezugszeit- 
raum den Wert von 2 400 Megawatt 

(3) unverändert 
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1 . um bis zu 200 Megawatt unterschreitet, 
auf 0,3 Prozent, 


2. um mehr als 200 Megawatt unterschrei- 
tet, auf 0,2 Prozent oder 


3. um mehr als 400 Megawatt unterschrei- 
tet, auf null. 


(4) Die nach Absatz 1 Satz 2 erfol- 
gende Absenkung der anzulegenden Werte 
verringert sich auf null und es erhöhen sich 
die anzulegenden Werte nach § 46 gegenüber 
den im jeweils vorangegangenen Quartal gel- 
tenden anzulegenden Werten, wenn der 
Brutto-Zubau im Bezugszeitraum den Wert 
von 2 400 Megawatt 

(4) unveränderf 

1 . um mehr als 600 Megawatt unterschrei- 
tet, um 0,2 Prozent 


2. um mehr als 800 Megawatt unterschrei- 
tet, um 0,4 Prozent. 


(5) Bezugszeitraum ist der Zeitraum 
nach dem letzten Kalendertag des 18. Monats 
und vor dem ersten Kalendertag des fünften 
Monats, der einem Zeitpunkt nach Absatz 2 
vorangeht. 

(5) unverändert 

(6) Die anzulegenden Werte nach den 
Absätzen 1 bis 4 werden auf zwei Stellen nach 
dem Komma gerundet. Für die Berechnung 
der Höhe der anzulegenden Werte aufgrund 
einer erneuten Anpassung nach den Absät- 
zen 1 bis 4 sind die ungerundeten Werte zu- 
grunde zu legen. 

(6) unverändert 

§46b 

§46b 

Windenergie an Land ab 20 1 9 

Windenergie an Land ab 2019 

( 1 ) Für Strom aus Windenergieanlagen 
an Land, die nach dem 3 1 . Dezember 20 1 8 in 
Betrieb genommen worden sind, und deren 
anzulegender Wert nach § 22 Absatz 6 ge- 
setzlich bestimmt wird, berechnet der Netzbe- 
treiber den anzulegenden Wert nach § 36h 
Absatz 1, wobei der Zuschlagswert durch den 
Durchschnitt aus den Gebotswerten für das 
jeweils höchste noch bezuschlagte Gebot al- 
ler Ausschreibungen für Windenergieanlagen 
an Land im Vorvorjahr zu ersefzen isf. § 36h 
Absafz 2 bis 4 isf enfsprechend anzuwenden. 

(1) Für Strom aus Windenergieanlagen 
an Land, die nach dem 3 1 . Dezember 20 1 8 in 
Betrieb genommen worden sind, und deren 
anzulegender Wert nach § 22 Absatz 6 ge- 
setzlich bestimmt wird, berechnet der Netzbe- 
treiber den anzulegenden Wert nach § 36h 
Absatz 1, wobei der Zuschlagswert durch den 
Durchschnitt aus den Gebotswerten des je- 
weils höchsten noch bezuschlagten Gebots 
der Gebotstermine für Windenergieanlagen 
an Land im Vorvorjahr zu ersefzen isf. § 36h 
Absafz 2 bis 4 isf enfsprechend anzuwenden. 
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(2) Die Bundesnetzagentur veröffent- 
licht den Durchschnitt aus den Gebotswerten 
für das j eweils höchste noch bezuschlagte Ge- 
bot aller Ausschreibungsrunden eines Jahres 
jeweils bis zum 3 1 . Januar des darauf folgen- 
den Kalenderjahres. 

(2) unverändert 

(3) § 46 Absatz 4 ist entsprechend an- 
zuwenden. 

(3) unverändert 

§47 

§47 

Windenergie auf See 

unverändert 

(1) Für Strom aus Windenergieanlagen 
auf See beträgt der anzulegende Wert 3,90 
Cent pro Kilowattstunde. Der Anspruch nach 
§ 19 Absatz 1 in Verbindung mit Satz 1 be- 
steht nur für Windenergieanlagen auf See, die 


1 . vor dem 1 . Januar 20 1 7 eine unbedingte 
Netzanbindungszusage nach § 1 1 8 Ab- 
satz 12 des Energiewirtschaftsgesetzes 
oder Anschlusskapazitäten nach § 17d 
Absatz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes 
in der am 3 1 . Dezember 20 1 6 geltenden 
Fassung erhalten haben und 


2. vor dem 1. Januar 2021 in Betrieb ge- 
nommen worden sind. 


(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 beträgt 
der anzulegende Wert in den ersten zwölf Jahren 
ab der Inbetriebnahme der Windenergieanlage auf 
See 15,40 Cent pro Kilowattstunde (Anfangswert). 
Der Zeitraum nach Satz 1 verlängert sich für jede 
über zwölf Seemeilen hinausgehende volle See- 
meile, die die Anlage von der Küstenlinie entfernt 
ist, um 0,5 Monate und für jeden über eine Wasser- 
tiefe von 20 Metern hinausgehenden vollen Meter 
Wassertiefe um 1,7 Monate. Als Küstenlinie gilt 
die in der Karte Nummer 2920 „Deutsche Nord- 
seeküste und angrenzende Gewässer“, Ausgabe 
1994, XIL, sowie in der Karte Nummer 2921 
„Deutsche Ostseeküste und angrenzende Gewäs- 
ser“, Ausgabe 1994, XIL, des Bundesamtes für 
Seeschifffahrt und Hydrographie im Maßstab 
1:375 000^ dargestellte Küstenlinie. Die Wasser- 
tiefe ist ausgehend von dem Seekartennull zu be- 
stimmen. 



^ Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Bemhard-Nocht-Straße 78, 20359 Hamburg und 
in der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt. 
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(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 
beträgt der anzulegende Wert für Strom aus 
Windenergieanlagen auf See, die vor dem 1. 
Januar 2020 in Betrieb genommen worden 
sind, in den ersten acht Jahren ab der Inbe- 
triebnahme der Anlage 19,40 Cent pro Kilo- 
wattstunde, wenn dies der Anlagenbetreiber 
vor der Inbetriebnahme der Anlage von dem 
Netzbetreiber verlangt, ln diesem Fall entfallt 
der Anspruch nach Absatz 2 Satz 1, während 
der Anspruch auf die Zahlung nach Absatz 2 
Satz 2 mit der Maßgabe entsprechend anzu- 
wenden ist, dass der Anfangswert im Zeit- 
raum der Verlängerung 15,40 Cent pro Kilo- 
wattstunde beträgt. 


(4) Ist die Einspeisung aus einer Wind- 
energieanlage auf See länger als sieben aufei- 
nanderfolgende Tage nicht möglich, weil die 
Leitung nach § 17d Absatz 1 Satz 1 des Ener- 
giewirtschaftsgesetzes nicht rechtzeitig fer- 
tiggestellt oder gestört ist und der Netzbetrei- 
ber dies nicht zu vertreten hat, verlängert sich 
der Zeitraum, für den der Anspruch auf Zah- 
lung einer Marktprämie oder Einspeisevergü- 
tung nach den Absätzen 2 und 3 besteht, be- 
ginnend mit dem achten Tag der Störung um 
den Zeitraum der Störung. Satz 1 ist nicht an- 
zuwenden, soweit der Betreiber der Wind- 
energieanlage auf See die Entschädigung 
nach § 17e Absatz 1 oder Absatz 2 des Ener- 
giewirtschaftsgesetzes in Anspruch nimmt; in 
diesem Fall verkürzt sich der Anspruch auf 
Zahlung einer Marktprämie oder Einspeise- 
vergütung nach den Absätzen 2 und 3 um den 
Zeitraum der Verzögerung. 


(5) Die anzulegenden Werte nach Ab- 
satz 2 und Absatz 3 Satz 2 verringern sich ge- 
genüber den jeweils vorher geltenden anzule- 
genden Werten 


1 . um 0,5 Cent pro Kilowattstunde für An- 
lagen, die in den Jahren 2018 und 2019 
in Befrieb genommen werden, und 


2. um 1,0 Cenf pro Kilowatfsfunde für An- 
lagen, die im Jahr 2020 in Befrieb ge- 
nommen werden. 
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(6) Die anzulegenden Werte nach Ab- 
satz 3 Satz 1 verringern sich für Anlagen, die 
in den Jahren 2018 und 2019 in Betrieb ge- 
nommen werden, um 1,0 Cent pro Kilowatt- 
stunde. 


(7) Für die Anwendung der Absätze 1, 
3, 5 und 6 ist statt des Zeitpunkts der Inbe- 
triebnahme der Zeitpunkt der Betriebsbereit- 
schaft der Windenergieanlage auf See nach 
§ 17e Absatz 2 Satz 1 und 4 des Energiewirt- 
schaftsgesetzes maßgeblich, wenn die Netz- 
anbindung nicht zu dem verbindlichen Fertig- 
stellungstermin nach § 17d Absatz 2 Satz 9 
des Energiewirtschaftsgesetzes fertiggestellt 
ist. 


§48 

§48 

Solare Strahlungsenergie 

unverändert 

(1) Für Strom aus Solaranlagen, deren 
anzulegender Wert nach § 22 Absatz 6 ge- 
setzlich bestimmt wird, beträgt dieser vorbe- 
haltlich der Absätze 2 und 3 8,91 Cent pro Ki- 
lowattstunde, wenn die Anlage 


1 . auf, an oder in einem Gebäude oder einer 
sonstigen baulichen Anlage angebracht 
ist und das Gebäude oder die sonstige 
bauliche Anlage vorrangig zu anderen 
Zwecken als der Erzeugung von Strom 
aus solarer Strahlungsenergie errichtet 
worden ist. 


2. auf einer Fläche errichtet worden ist, für 
die ein Verfahren nach § 38 Satz 1 des 
Baugesetzbuchs durchgeführt worden 
ist, oder 


3. im Bereich eines beschlossenen Bebau- 
ungsplans im Sinn des § 30 des Bauge- 
setzbuchs errichtet worden ist und 


a) der Bebauungsplan vor dem 1 . Sep- 
tember 2003 aufgestellt und später 
nicht mit dem Zweck geändert wor- 
den ist, eine Solaranlage zu errich- 
ten. 
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b) der Bebauungsplan vor dem 1 . Ja- 
nuar 2010 für die Fläche, auf der 
die Anlage errichtet worden ist, ein 
Gewerbe- oder Industriegebiet im 
Sinn der §§ 8 und 9 der Baunut- 
zungsverordnung ausgewiesen hat, 
auch wenn die Festsetzung nach 
dem 1 . Januar 20 1 0 zumindest auch 
mit dem Zweck geändert worden 
ist, eine Solaranlage zu errichten, 
oder 


c) der Bebauungsplan nach dem 1. 
September 2003 zumindest auch 
mit dem Zweck der Errichtung ei- 
ner Solaranlage aufgestellt oder ge- 
ändert worden ist und sich die An- 
lage 


aa) auf Flächen befindet, die längs 
von Autobahnen oder Schie- 
nenwegen liegen, und die An- 
lage in einer Entfernung bis zu 

1 1 0 Metern, gemessen vom 
äußeren Rand der befestigten 
Fahrbahn, errichtet worden ist. 


bb) auf Flächen befindet, die zum 
Zeitpunkt des Beschlusses 
über die Aufstellung oder Än- 
derung des Bebauungsplans 
bereits versiegelt waren, oder 


cc) auf Konversionsflächen aus 
wirtschaftlicher, verkehrli- 

cher, wohnungsbaulicher oder 
militärischer Nutzung befin- 
det und diese Flächen zum 
Zeitpunkt des Beschlusses 
über die Aufstellung oder Än- 
derung des Bebauungsplans 
nicht rechtsverbindlich als Na- 
turschutzgebiet im Sinn des 
§ 23 des Bundesnaturschutz- 
gesetzes oder als Nationalpark 
im Sinn des § 24 des Bun- 
desnaturschutzgesetzes fest- 
gesetzt worden sind. 


(2) Für Strom aus Solaranlagen, die 
ausschließlich auf, an oder in einem Gebäude 
oder einer Lärmschutzwand angebracht sind, 
beträgt der anzulegende Wert 
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1. bis einschließlich einer installierten 
Leistung von 10 Kilowatt 12,70 Cent pro 
Kilowattstunde, 


2. bis einschließlich einer installierten 
Leistung von 40 Kilowatt 12,36 Cent pro 
Kilowattstunde und 


3. bis einschließlich einer installierten 
Leistung von 750 Kilowatt 11,09 Cent 
pro Kilowattstunde. 


(3) Für Solaranlagen, die ausschließ- 
lich auf, an oder in einem Gebäude ange- 
bracht sind, das kein Wohngebäude ist und 
das im Außenbereich nach § 35 des Bauge- 
setzbuchs errichtet worden ist, ist Absatz 2 
nur anzuwenden, wenn 


1 . nachweislich vor dem 1 . April 2012 


a) für das Gebäude der Bauantrag oder 
der Antrag auf Zustimmung gestellt 
oder die Bauanzeige erstattet wor- 
den ist. 


b) im Fall einer nicht genehmigungs- 
bedürftigen Errichtung, die nach 
Maßgabe des Bauordnungsrechts 
der zuständigen Behörde zur 
Kenntnis zu bringen ist, für das Ge- 
bäude die erforderliche Kenntnis- 
gabe an die Behörde erfolgt ist oder 


c) im Fall einer sonstigen nicht geneh- 
migungsbedürftigen, insbesondere 
genehmigungs-, anzeige- und ver- 
fahrensfreien Errichtung mit der 
Bauausführung des Gebäudes be- 
gonnen worden ist. 


2. das Gebäude im räumlich-funktionalen 
Zusammenhang mit einer nach dem 3 1 . 
März 2012 errichteten Hofstelle eines 
land- oder forstwirtschaftlichen Betrie- 
bes steht oder 


3. das Gebäude der dauerhaften Stallhal- 
tung von Tieren dient und von der zu- 
ständigen Baubehörde genehmigt wor- 
den ist. 


Im Übrigen ist Absatz 1 Nummer 1 anzuwen- 
den. 
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(4) § 38b Absatz 2 Satz 1 ist entspre- 
chend anzuwenden. Der Anspruch nach § 1 9 
Absatz 1 entfallt für die ersetzten Anlagen 
endgültig. 


§49 

§49 

Absenkung der anzulegenden Werte für 
Strom aus solarer Strahlungsenergie 

Absenkung der anzulegenden Werte für 
Strom aus solarer Strahlungsenergie 

(1) Die anzulegenden Werte nach § 48 
verringern sich ab dem 1. Februar 2017 mo- 
natlich zum ersten Kalendertag eines Monats 
um 0,5 Prozent gegenüber den in dem jeweils 
vorangegangenen Kalendermonat geltenden 
anzulegenden Werten. Die monatliche Ab- 
senkung nach Satz 1 wird jeweils zum 1. Ja- 
nuar, 1 . April, 1 . Juli und 1 . Oktober eines 
Jahres nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 
aufgrund des Brutto-Zubaus angepasst, wobei 
der im sechsmonatigen Bezugszeitraum nach 
Absatz 4 registrierte Brutto-Zubau auf ein 
Jahr hochzurechnen ist (annualisierter Brutto- 
Zubau). 

(1) unverändert 

(2) Die monatliche Absenkung der an- 
zulegenden Werte nach Absatz 1 Satz 2 er- 
höht sich, wenn der annualisierte Brutto-Zu- 
bau von Solaranlagen den Wert von 2 500 
Megawatt 

(2) unverändert 

1 . um bis zu 1 000 Megawatt überschreitet, 
auf 1,00 Prozent, 


2. um mehr als 1 000 Megawatt überschrei- 
tet, auf 1,40 Prozent, 


3 . um mehr als 2 000 Megawatt überschrei- 

tet, auf 1,80 Prozent, 


4. um mehr als 3 000 Megawatt überschrei- 
tet, auf 2,20 Prozent, 


5. um mehr als 4 000 Megawatt überschrei- 
tet, auf 2,50 Prozent oder 


6. um mehr als 5 000 Megawatt überschrei- 
tet, auf 2,80 Prozent. 


(3) Die monatliche Absenkung der an- 
zulegenden Werte nach Absatz 1 Satz 2 ver- 
ringert sich, wenn der annualisierte Brutto- 
Zubau von Solaranlagen den Wert von 2 500 
Megawatt 

(3) unverändert 
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1 . um mehr als 200 Megawatt unterschrei- 
tet, auf 0,25 Prozent, 


2. um mehr als 400 Megawatt unterschrei- 
tet, auf null. 


3. um mehr als 800 Megawatt unterschrei- 
tet, auf null; die anzulegenden Werte 
nach § 48 erhöhen sich zum ersten Ka- 
lendertag des jeweiligen Quartals einma- 
lig um 1,50 Prozent, oder 


4. um mehr als 1 200 Megawatt unter- 
schreitet, auf null; die anzulegenden 
Werte nach § 48 erhöhen sich zum ersten 
Kalendertag des jeweiligen Quartals ein- 
malig um 3,00 Prozent. 


(4) Bezugszeitraum ist der Zeitraum 
nach dem letzten Kalendertag des achten Mo- 
nats und vor dem ersten Kalendertag des letz- 
ten Monats, der einem Zeitpunkt nach Ab- 
satz 1 vorangeht. 

(4) unverändert 

(5) Wenn die Summe der installierten 
Leistung der Solaranlagen, die im Register 
mit der Angabe registriert sind, dass für den 
Strom aus diesen Anlagen eine Zahlung nach 
§ 1 9 in Anspruch genommen werden soll, und 
von Solaranlagen, die nach der Schätzung 
nach § 3 1 Absatz 6 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes in der am 3 1 . Dezember 20 1 6 
geltenden Fassung als gefördert anzusehen 
sind, 52 000 Megawatt überschreitet, verrin- 
gern sich die anzulegenden Werte nach § 48 
zum ersten Kalendertag des zweiten auf die 
Überschreitung folgenden Kalendermonats 
auf null. 

(5) Wenn die Summe der installierten 
Leistung der Solaranlagen, die in dem Regis- 
ter mit der Angabe eingetragen sind, dass für 
den Strom aus diesen Anlagen eine Zahlung 
nach § 19 in Anspruch genommen werden 
soll, und von Solaranlagen, die nach der 
Schätzung nach § 3 1 Absatz 6 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes in der am 3 1 . Dezem- 
ber 2016 geltenden Fassung als gefördert an- 
zusehen sind, 52 000 Megawatt überschreitet, 
verringern sich die anzulegenden Werte nach 
§ 48 zum ersten Kalendertag des zweiten auf 
die Überschreitung folgenden Kalendermo- 
nats auf null. 

(6) Die Bundesnetzagentur veröffent- 
lieht für jeden Kalendermonat bis zum Ablauf 
des Folgemonats auf ihrer Internetseite 

(6) Die Bundesregierung legt reeht- 
zeitig vor Erreiehung des in Absatz 5 be- 
stimmten Ziels einen Vorsehlag für eine 
Neugestaltung der bisherigen Regelung 
vor. 

1. den Brutto-Zubau in diesem Kalender- 
monat, 

1. entfallt 

2. den annualisierten Brutto-Zubau und 

2. entfallt 

3. den jeweils anzulegenden Wert. 

3. entfallt 
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Unterabschnitt 2 

Unterabschnitf 2 

Zahlungen für Flexibilität 

Zahlungen für Flexibilifäf 

§50 

§50 

Zahlungsanspruch für Flexibilifäf 

unverändert 

(1) Anlagenbetreiber haben gegen den 
Netzbetreiber einen Zahlungsanspruch nach 
Maßgabe des § 50a oder § 50b für die Bereif- 
sfellung insfallierfer Leisfung, wenn für den in 
der Anlage erzeugfen Sfrom dem Grunde 
nach auch ein Anspruch auf Zahlung nach der 
für die Anlage maßgeblichen Fassung des Er- 
neuerbare-Energien-Gesefzes besieht; dieser 
Anspruch bleibt unberührt. 


(2) § 24 Absatz 1, § 26 und § 27 sind 
entsprechend anzuwenden. 


§50a 

§50a 

Flexibilitätszuschlag für neue Anlagen 

Flexibilitätszuschlag für neue Anlagen 

( 1 ) Der Anspruch nach § 50 beträgf für 
die Bereifsfellung flexibler insfallierfer Leis- 
fung in Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
Biogas mit einer installierten Leistung von 
mehr als 100 Kilowatt 40 Euro pro Kilowatf 
insfallierfer Leisfung und Jahr (Flexibilifäfs- 
zuschlag/ 

(1) Der Anspruch nach § 50 beträgf für 
die Bereitstellung flexibler insfallierfer Leis- 
tung 40 Euro pro Kilowatt installierter Leis- 
tung und Jahr (Flexibilitätszuschlag) in 


1. Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus Biogas mit einer installierten Leis- 
tung von mehr als 100 Kilowatt, deren 
anzulegender Wert gesetzlieh be- 
stimmt wird, und 


2. Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus Biogas, deren anzulegender Wert 
dureh Aussehreibungen ermittelt wor- 
den ist. 
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(2) Der Anspruch auf den Flexibilitäts- 
zuschlag besteht nur, wenn der Anlagenbe- 
treiber für den in § 44b Absatz 1 bestimmten 
Anteil der in einem Kalenderjahr erzeugten 
Strommenge einen Anspruch nach § 19 Ab- 
satz 1 in Verbindung mit § 39, § 42 oder § 43 
in Anspruch nimmt und dieser Anspruch nicht 
nach § 52 verringert ist. 

(2) unverändert 

(3) Der Flexibilitätszuschlag kann für 
die gesamte Dauer des Anspruchs nach § 19 
Absatz 1 verlangt werden. 

(3) unverändert 

§50b 

§50b 

Flexibilitätsprämie für bestehende Anlagen 

unverändert 

Betreiber von Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus Biogas, die nach dem am 
31. Juli 2014 geltenden Inbetriebnahmebe- 
griff vor dem 1. August 2014 in Betrieb ge- 
nommen worden sind, können ergänzend zu 
einer Veräußerung des Stroms in den Veräu- 
ßerungsformen einer Direktvermarktung von 
dem Netzbetreiber eine Prämie für die Bereit- 
stellung zusätzlich installierter Leistung für 
eine bedarfsorientierte Stromerzeugung (Fle- 
xibilitätsprämie) verlangen. Der Anspruch 
nach Satz 1 beträgt 130 Euro pro Kilowatt fle- 
xibel bereitgestellter zusätzlich installierter 
Leistung und Jahr, wenn die Voraussetzungen 
nach Anlage 3 Nummer 1 erfüllt sind. Die 
Höhe der Flexibilitätsprämie bestimmt sich 
nach Anlage 3 Nummer 11. Für Strom aus An- 
lagen nach § 1 00 Absatz 4 sind die Sätze 1 bis 
3 rückwirkend zum 1. August 2014 entspre- 
chend anzuwenden. Wenn aufgrund von 
Satz 4 Korrekturen von Abrechnungen für die 
Jahre 2014 oder 2015 erforderlich werden, ist 
ergänzend zu § 62 ausreichend, wenn der An- 
lagenbetreiber eine Kopie der Genehmigung 
oder Zulassung nach § 1 00 Absatz 4 sowie ei- 
nen Nachweis über die Inbetriebnahme der 
Anlage vorlegt. 
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Abschnitt 5 

Abschnitt 5 

Rechtsfolgen und Strafen 

Rechtsfolgen und Strafen 

§51 

§51 

Verringerung des Zahlungsanspruchs bei ne- 
gativen Preisen 

Verringerung des Zahlungsanspruchs bei ne- 
gativen Preisen 

(1) Wenn der Wert der Stundenkon- 
trakte für die Preiszone für Deufschland am 
Spotmarkf der europäischen Sfrombörse Eu- 
ropean Power Exchange in Paris in der vorfä- 
gigen Aukfion an mindesfens sechs aufeinan- 
derfolgenden Sfunden negativ isf, verringert 
sich der anzulegende Werf für den gesamfen 
Zeifraum, in denen die Sfundenkonfrakfe 
ohne Unterbrechung negativ sind, auf null. 

(1) unverändert 

(2) Wenn der Strom in einem Kalen- 
dermonat, in dem die Voraussetzungen nach 
Absatz 1 mindestens einmal erfüllt sind, in 
der Ausfallvergütung veräußert wird, muss 
der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber bei 
der Datenübermittlung nach § 71 Nummer 1 
die Strommenge mitteilen, die er in dem Zeit- 
raum eingespeist hat, in dem die Stundenkon- 
trakte ohne Unterbrechung negativ gewesen 
sind; andernfalls verringert sich der Anspruch 
in diesem Kalendermonat um 5 Prozent pro 
Kalendertag, in dem dieser Zeitraum ganz 
oder teilweise liegt. 

(2) unverändert 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht an- 
zuwenden auf 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht an- 
zuwenden auf 

1 . Windenergieanlagen mit einer installier- 
ten Leistung von weniger als 3 Mega- 
watt, 

1. unverändert 

2. sonstige Anlagen mit einer installierten 
Leistung von weniger als 500 Kilowatt, 
wobei § 24 Absatz 1 entsprechend anzu- 
wenden ist. 

2. unverändert 

3. Prototypen von Windenergieanlagen an 
Land und 

3. Pilotwindenergieanlagen an Land und 

4. Prototypen von Windenergieanlagen auf 
See nach § 3 Nummer 6 des Windener- 
gie-auf-See-Gesetzes. 

4. Pilotwindenergieanlagen auf See nach 
§ 3 Nummer 6 des Windenergie-auf- 
See-Gesetzes. 
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§52 

§52 

Verringerung des Zahlungsanspruchs bei 
Pflichtverstößen 

Verringerung des Zahlungsanspruchs bei 
Pflichtverstößen 

(1) Der anzulegende Wert verringert 
sich auf null, 

(1) Der anzulegende Wert verringert 
sich auf null. 

1 . solange Anlagenbetreiber die zur Regist- 
rierung der Anlage erforderlichen Anga- 
ben nicht an das Register übermittelt ha- 
ben und die Meldung nach § 71 noch 
nicht erfolgt ist, 

1. unverändert 

2. solange und soweit Betreiber von im Re- 
gister registrierten Anlagen die zur Mel- 
dung einer Erhöhung der installierten 
Leistung der Anlage erforderlichen An- 
gaben nicht an das Register übermittelt 
haben und die Meldung nach § 71 noch 
nicht erfolgt ist. 

2. unverändert 

3 . wenn Anlagenbetreiber gegen § 2 1 b Ab- 

satz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz oder Ab- 
satz 3 verstoßen. 

3. unverändert 

4. wenn Betreiber von Anlagen, /«> die der 
anzulegende Wert durch Ausschreibun- 
gen ermittelt wird, gegen § 27a versto- 
ßen oder 

4. wenn Betreiber von Anlagen, deren an- 
zulegender Wert durch Ausschreibun- 
gen ermittelt wird, gegen § 27a versto- 
ßen oder 

5. solange bei Anlagen nach § 100 Ab- 
satz 3 Satz 2 der Nachweis nach § 1 00 
Absatz 3 Satz 3 nicht erbracht ist. 

5. unverändert 

Satz 1 Nummer 3 ist bis zum Ablauf des drit- 
ten Kalendermonats anzuwenden, der auf die 
Beendigung des Verstoßes gegen § 21b Ab- 
satz 2 oder Absatz 3 folgt. Satz 1 Nummer 4 
ist für das gesamfe Kalendeijahr des Versto- 
ßes anzuwenden. 

Satz 1 Nummer 3 ist bis zum Ablauf des drit- 
ten Kalendermonats anzuwenden, der auf die 
Beendigung des Verstoßes gegen § 21b Ab- 
satz 2 oder Absatz 3 folgt. Satz 1 Nummer 4 
ist für das gesamfe Kalenderjahr des Versto- 
ßes anzuwenden. 

(2) Der anzulegende Wert verringert 
sich auf den Monatsmarktwert, 

(2) unveränderf 

1 . solange Anlagenbetreiber gegen § 9 Ab- 
satz 1, 2, 5 oder Absatz 6 verstoßen. 


2. wenn Anlagenbetreiber dem Netzbetrei- 
ber die Zuordnung zu oder den Wechsel 
zwischen den verschiedenen Veräuße- 
rungsformen nach § 21b Absatz 1 nicht 
nach Maßgabe des § 21c übermittelt ha- 
ben. 
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3. solange Anlagenbetreiber, die die Aus- 
fallvergütung in Anspruch nehmen, eine 
der Höchstdauern nach § 21 Absatz 1 
Nummer 2 erster Halbsatz überschrei- 
ten. 


4. solange Anlagenbetreiber, die eine Ein- 
speisevergütung in Anspruch nehmen, 
gegen § 2 1 Absatz 2 verstoßen, mindes- 
tens jedoch für die Dauer des gesamten 
Kalendermonats, in dem ein solcher Ver- 
stoß erfolgt ist, oder 


5. wenn Anlagenbetreiber gegen eine 
Pflicht nach § 80 verstoßen. 


Die Verringerung ist im Fall des 
Satzes 1 Nummer 2 bis zum Ablauf des Ka- 
lendermonats, der auf die Beendigung des 
Verstoßes folgt, im Fall des Satzes 1 Num- 
mer 3 für die Dauer des gesamten Kalender- 
monats, in dem ein solcher Verstoß erfolgt ist, 
und im Fall des Satzes 1 Nummer 5 für die 
Dauer des Verstoßes zuzüglich der darauf fol- 
genden sechs Kalendermonate anzuwenden. 


(3) Der anzulegende Wert verringert 
sich um jeweils 20 Prozent, wobei das Ergeb- 
nis auf zwei Stellen nach dem Komma gerun- 
det wird. 

(3) unverändert 

1 . solange Anlagenbetreiber die zur Regist- 
rierung der Anlage erforderlichen Anga- 
ben nicht an das Register übermittelt ha- 
ben, aber die Meldung nach § 7 1 erfolgt 
ist, oder 


2. solange und soweit Anlagenbetreiber ei- 
ner im Register registrierten Anlage eine 
Erhöhung der installierten Leistung der 
Anlage nicht nach Maßgabe der Rechts- 
verordnung nach § 93 übermittelt haben, 
aber die Meldung nach § 7 1 erfolgt ist. 
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(4) Anlagenbetreiber, die keinen An- 
spruch nach § 19 Absatz 1 geltend machen, 
verlieren, solange sie gegen § 9 Absatz 1, 2, 5 
oder Absatz 6 oder gegen § 21b Absatz 3 ver- 
stoßen, den Anspruch auf ein Entgelt für de- 
zentrale Einspeisung nach § 18 der Strom- 
netzentgeltverordnung und den Anspruch auf 
vorrangige Abnahme, Übertragung und Ver- 
teilung nach § 1 1; Betreiber von KWK- Anla- 
gen verlieren in diesem Fall den Anspruch auf 
ein Entgelt für dezentrale Einspeisung nach 
§ 1 8 der Stromnetzentgeltverordnung und ih- 
ren Anspruch auf Zuschlagszahlung nach den 
§§ 6 bis 13 des Kraft- Wärme-Kopplungsge- 
setzes, soweit ein solcher besteht, oder an- 
dernfalls ihren Anspruch auf vorrangigen 
Netzzugang. 

(4) unverändert 

§53 

§53 

Verringerung der Einspeisevergütung 

unverändert 

Die Höhe des Anspruchs auf die Einspei- 
severgütung berechnet sich aus den anzule- 
genden Werten, wobei von den anzulegenden 
Werten 


1. 0,2 Cent pro Kilowattstunde für Strom 

aus Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus Wasserkraft, Biomasse, Geothermie, 
Deponie-, Klär- oder Grubengas abzu- 
ziehen sind oder 


2. 0,4 Cent pro Kilowattstunde für Strom 

aus Solaranlagen oder aus Windenergie- 
anlagen an Land oder auf See abzuzie- 
hen sind. 


Abweichend von Satz 1 verringert sich der 
anzulegende Wert um 20 Prozent, wobei das 
Ergebnis auf zwei Stellen nach dem Komma 
gerundet wird, solange die Ausfallvergütung 
in Anspruch genommen wird. 
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§53a 

§53a 

Verringerung des Zahlungsanspruchs bei 
Windenergieanlagen an Land 

Verringerung des Zahlungsanspruchs bei 
Windenergieanlagen an Land 

(1) Der gesetzlich bestimmte anzule- 
gende Wert verringert sich bei Windenergie- 
anlagen an Land auf null, wenn der Einspei- 
sewillige nach § 22 Absatz 2 Satz 2 Num- 
mer 2 Buchstabe c auf den gesetzlich be- 
stimmten Anspruch nach § 19 Absatz 1 ver- 
zichtet hat. Der Anspruch auf eine durch Aus- 
schreibung ermittelte Zahlung nach § 19 Ab- 
satz 1 bleibt unberührt. 

(1) Der gesetzlich bestimmte anzule- 
gende Wert verringert sich bei Windenergie- 
anlagen an Land auf null, wenn der Einspei- 
sewillige nach § 22 Absatz 2 Satz 2 Num- 
mer 2 Buchstabe c auf den gesetzlich be- 
stimmten Anspruch nach § 19 Absatz 1 ver- 
zichtet hat. Der Anspruch auf eine durch Aus- 
schreibungen ermittelte Zahlung nach § 19 
Absatz 1 bleibt unberührt. 

(2) Die Bundesnetzagentur unterrichtet 
den Netzbetreiber, an dessen Netz die Anlage 
angeschlossen werden soll, über den Verzicht 
nach § 22 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Buch- 
stabe c. 

(2) unverändert 

§53b 

§53b 

Verringerung des Zahlungsanspruchs bei Re- 
gionalnachweisen 

unverändert 

Der anzulegende Wert für Strom, für den 
dem Anlagenbetreiber ein Regionalnachweis 
ausgestellt worden ist, verringert sich bei An- 
lagen, deren anzulegender Wert gesetzlich be- 
stimmt ist, um 0, 1 Cent pro Kilowattstunde. 
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§54 

§54 

Verringerung des Zahlungsanspruchs bei 
Ausschreibungen für Solaranlagen 

unverändert 

(1) Der durch Ausschreibungen ermit- 
telte anzulegende Wert verringert sich bei So- 
laranlagen um 0,3 Cent pro Kilowattstunde, 
soweit die Ausstellung der Zahlungsberechti- 
gung für die Gebofsmenge, die der Solaran- 
lage zugefeilf worden isf, ersf nach Ablauf des 
18. Kalendermonafs beanfragf worden isf, der 
auf die öffenfliche Bekannfgabe des Zu- 
schlags folg!. Werden einer Solaranlage Ge- 
bofsmengen von mehreren bezuschlagfen Ge- 
bofen zugeordnef, isf Safz 1 nur für den Zu- 
schlagswert der bezuschlagten Gebote anzu- 
wenden, deren Zuteilung zur Solaranlage erst 
nach Ablauf des 18. Kalendermonats bean- 
tragt worden ist. 


(2) Wenn der Standort der Solaranlage 
nicht zumindest teilweise mit den im Gebot 
angegebenen Flurstücken übereinstimmt, ver- 
ringert sich der anzulegende Wert nach § 38b 
ebenfalls um 0,3 Cent pro Kilowattstunde. 
Werden einer Solaranlage Gebotsmengen von 
mehreren bezuschlagten Geboten zugeordnet, 
verringert sich jeweils der Zuschlagswert der 
bezuschlagten Gebote, bei denen keine Über- 
einstimmung nach Satz 1 besteht, um 0,3 Cent 
pro Kilowattstunde. 


§55 

§55 

Pönalen 

unverändert 

(1) Bei Geboten für Windenergieanla- 
gen an Land nach § 36 müssen Biefer an den 
regelveranfworflichen Übertragungsnefzbe- 
freiber eine Pönale leisfen. 


1. soweif mehr als 5 Prozent der Gebots- 
menge eines bezuschlagten Gebots für 
eine Windenergieanlage an Land nach 
§ 35a entwerfef werden oder 


2. wenn die Windenergieanlage an Land 
mehr als 24 Monafe nach der öffentli- 
chen Bekanntgabe des Zuschlags in Be- 
trieb genommen worden ist. 
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Die Höhe der Pönale nach Satz 1 Nummer 1 
und 2 berechnet sich aus der Gebotsmenge 
des bezuschlagten Gebots 


1 . abzüglich der vor Ablauf des 24. auf die 
öffentliche Bekanntgabe des Zuschlags 
folgenden Monats in Betrieb genomme- 
nen Anlagenleistung multipliziert mit 1 0 
Euro pro Kilowatt, 


2. abzüglich der vor Ablauf des 26. auf die 
öffentliche Bekanntgabe des Zuschlags 
folgenden Monats in Betrieb genomme- 
nen Anlagenleistung multipliziert mit 20 
Euro pro Kilowatt oder 


3. abzüglich der vor Ablauf des 28. auf die 
öffentliche Bekanntgabe des Zuschlags 
folgenden Monats in Betrieb genomme- 
nen Anlagenleistung multipliziert mit 30 
Euro pro Kilowatt. 


(2) Bei Geboten für Windenergieanla- 
gen an Land nach § 36g Absatz 1 müssen Bie- 
ter abweichend von Absatz 1 an den verant- 
wortlichen Übertragungsnetzbetreiber eine 
Pönale leisten, 


1. soweit mehr als 5 Prozent der Gebots- 
menge eines bezuschlagten Gebots für 
eine Windenergieanlage an Land nach 
§ 35a entwertet werden oder 


2. wenn die Windenergieanlage an Land 
mehr als 48 Monate nach der öffentli- 
chen Bekanntgabe des Zuschlags in Be- 
trieb genommen worden ist. 


Wenn und soweit ein Zuschlag, der auf ein 
Gebot nach § 36g Absatz 1 erteilt worden ist, 
nach § 35a entwertet wird, weil die Bürger- 
energiegesellschaft die Zuordnung des Zu- 
schlags nicht innerhalb der Frist nach § 36g 
Absatz 3 Satz 2 bei der Bundesnetzagentur 
beantragt hat, berechnet sich die Höhe der 
Pönale nach Satz 1 Nummer 1 aus der entwer- 
teten Gebotsmenge multipliziert mit 15 Euro 
pro Kilowatt. Im Übrigen berechnet sich die 
Höhe der Pönale nach Satz 1 aus der Gebots- 
menge des bezuschlagten Gebots 
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1 . abzüglich der vor dem 48. auf die öffent- 
liche Bekanntgabe des Zuschlags folgen- 
den Monats in Betrieb genommenen An- 
lagenleistung multipliziert mit 10 Euro 
pro Kilowatt, 


2. abzüglich der vor dem 50. auf die öffent- 
liche Bekanntgabe des Zuschlags folgen- 
den Monats in Betrieb genommenen An- 
lagenleistung multipliziert mit 20 Euro 
pro Kilowatt, 


3 . abzüglich der vor dem 52. auf die öffent- 

liche Bekanntgabe des Zuschlags folgen- 
den Monats in Betrieb genommenen An- 
lagenleistung multipliziert mit 30 Euro 
pro Kilowatt. 


(3) Bei Geboten für Solaranlagen müs- 
sen Bieter an den regelverantwortlichen Über- 
tragungsnetzbetreiber eine Pönale leisten. 


1 . wenn ein Zuschlag für eine Solaranlage 
nach § 37d Absafz 2 Nummer 1 erlischt, 
weil die Zweitsicherheit nicht rechtzeitig 
und vollständig geleistet worden ist, oder 


2. soweit mehr als 5 Prozent der Gebots- 
menge eines bezuschlagten Gebots für 
eine Solaranlage nach § 35a enfwerfef 
werden. 


Die Höhe der Pönale nach Safz 1 Nummer 1 
enfspricht der nach § 37a Safz 2 Nummer 1 
für das Gebot zu leistenden Erstsicherheit. 
Die Höhe der Pönale nach Satz 1 Nummer 2 
berechnet sich aus der entwerteten Gebots- 
menge multipliziert mit 50 Euro pro Kilowatt. 
Die Pönale verringert sich für Biefer, deren 
Zweifsicherheif nach § 37a Safz 2 Nummer 2 
zweifer Halbsafz verringerf isf, auf 25 Euro 
pro Kilowaff. 


(4) Bei Geboten für Biomasseanlagen, 
die keine bestehenden Biomasseanlagen nach 
§ 39f sind, müssen Bieter an den verantwort- 
lichen Übertragungsnetzbetreiber eine Pönale 
leisten. 


1. soweit mehr als 5 Prozent der Gebots- 
menge eines bezuschlagten Gebots für 
eine Biomasseanlage nach § 35a enfwer- 
fef werden oder 
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2. wenn eine Biomasseanlage mehr als 18 
Monate nach der öffentlichen Bekannt- 
gabe des Zuschlags in Betrieb genom- 
men worden ist. 


Die Höhe der Pönale berechnet sich aus der 
Gebotsmenge des bezuschlagten Gebots 


1 . abzüglich der vor Ablauf des 18. auf die 
öffentliche Bekanntgabe des Zuschlags 
folgenden Monats in Betrieb genomme- 
nen Anlagenleistung multipliziert mit 20 
Euro pro Kilowatt, 


2. abzüglich der vor Ablauf des 20. auf die 
öffentliche Bekanntgabe des Zuschlags 
folgenden Monats in Betrieb genomme- 
nen Anlagenleistung multipliziert mit 40 
Euro pro Kilowatt, oder 


3. abzüglich der vor Ablauf des 22. auf die 
öffentliche Bekanntgabe des Zuschlags 
folgenden Monats in Betrieb genomme- 
nen Anlagenleistung multipliziert mit 60 
Euro pro Kilowatt. 


(5) Bei Geboten für bestehende Bio- 
masseanlagen nach § 39f müssen Bieter an 
den verantwortlichen Übertragungsnetzbe- 
treiber eine Pönale leisten. 


1. soweit mehr als 5 Prozent der Gebots- 
menge eines bezuschlagten Gebots für 
eine Biomasseanlage nach § 35a entwer- 
tet werden oder 


2. wenn der Anlagenbetreiber dem Netzbe- 
treiber die Bescheinigung des Umwelt- 
gutachters nach § 39f Absatz 4 nicht bis 
zum Tag nach § 39f Absatz 2 vorgelegt 
hat. 


Die Höhe der Pönale berechnet sich aus der 
Gebotsmenge des bezuschlagten Gebots 


1. multipliziert mit 20 Euro pro Kilowatt, 
wenn der Anlagenbetreiber dem Netzbe- 
treiber die Bescheinigung des Umwelt- 
gutachters nach § 39f Absatz 4 nicht bis 
zum Tag nach § 39f Absatz 2 vorgelegt 
hat. 
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2. multipliziert mit 40 Euro pro Kilowatt, 
wenn der Anlagenbetreiber dem Netzbe- 
treiber die Bescheinigung des Umwelt- 
gutachters nach § 39f Absatz 4 nicht 
spätestens zwei Monate nach dem Tag 
nach § 39f Absatz 2 vorgelegt hat, und 


3. multipliziert mit 60 Euro pro Kilowatt, 
wenn der Anlagenbetreiber dem Netzbe- 
treiber die Bescheinigung des Umwelt- 
gutachters nach § 39f Absatz 4 mehr als 
vier Monate nach dem Tag nach § 39f 
Absatz 2 vorgelegt hat. 


(6) Die Forderung nach den Absätzen 1 
bis 5 muss durch Überweisung eines entspre- 
chenden Geldbetrags auf ein Geldkonto des 
Übertragungsnetzbetreibers erfüllt werden. 
Dabei ist die Zuschlagsnummer des Gebots zu 
übermitteln, für das die Pönale geleistet wird. 


(7) Der regelverantwortliche Übertra- 
gungsnetzbetreiber darf sich hinsichtlich der 
Forderungen nach den Absätzen 1 bis 5 aus 
der jeweils für das Gebot hinterlegten Sicher- 
heit befriedigen, wenn der Bieter die Forde- 
rung nicht vor Ablauf des zweiten Kalender- 
monats erfüllt hat, der auf die Entwertung der 
Gebotsmenge folgt. 


(8) Die Bundesnetzagentur teilt dem 
Übertragungsnetzbefreiber unverzüglich fol- 
gende für die Inanspruchnahme der Pönalen 
erforderliche Angaben mit: 


1 . die nach § 32 Absatz 2 registrierten An- 
gaben des Gebots, 


2. den Zeitpunkt der Bekanntgabe der Zu- 
schläge und Zuschlagswerte für das Ge- 
bot, 


3. die Höhe der vom Bieter für das Gebot 
geleisteten Sicherheit, 


4. die Rückgabe von Zuschlägen für das 
Gebot, 


5. das Erlöschen des Zuschlags, 


6. die Rücknahme und den Widerruf des 
Zuschlags und 
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7. die Rücknahme und den Widerruf einer 
Zahlungsberechtigung, sofern der Solar- 
anlage Gebotsmengen zugeteilt worden 
sind und der im Gebot angegebene 
Standort der Solaranlage in der jeweili- 
gen Regelzone des Übertragungsnetzbe- 
treibers liegt. 


§55a 

§55a 

Erstattung von Sicherheiten 

unverändert 

(1) Die Bundesnetzagentur gibt unver- 
züglich die hinterlegten Sicherheiten für ein 
bestimmtes Gebot zurück, wenn der Bieter 


1. dieses Gebot nach § 30a Absatz 3 zu- 
rückgenommen hat. 


2. für dieses Gebot keinen Zuschlag nach 
§ 32 erhalten hat oder 


3. für dieses Gebot eine Pönale nach § 55 
geleistet hat. 


(2) Die Bundesnetzagentur erstattet die 
hinterlegten Sicherheiten für ein bestimmtes 
Gebot auch, soweit der Netzbetreiber 


1. für eine Solaranlage eine Bestätigung 
nach § 38a Absatz 3 an die Bundesnetz- 
agentur übermittelt hat oder 


2. für eine Windenergieanlage an Land 
oder eine Biomasseanlage eine Bestäti- 
gung nach § 7 Absatz 3 der Anlagenre- 
gisterverordnung oder eine entspre- 
chende Bestätigung nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung nach § 1 1 1 f des Ener- 
giewirtschaftsgesetzes übermittelt hat. 


Sind nicht mehr als 5 Prozent der Gebots- 
menge des bezuschlagten Gebots entwertet 
worden, erstattet die Bundesnetzagentur die 
Sicherheit in voller Höhe.“. 


7. § 56 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

7. unverändert 

„2. für den gesamten Strom, für den sie Zah- 
lungen an die Anlagenbetreiber leisten, 
das Recht, diesen Strom als „Strom aus 
emeuerbaren Energien, finanziert aus 
der EEG-Umlage“ zu kennzeichnen.“. 


8. § 57 wird wie folgt geändert: 

8. § 57 wird wie folgt geändert: 
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a) ln Absatz 1 wird die Angabe „§ 52“ 
durch die Angabe „§ 50“ und werden die 
Wörter „finanziellen Förderungen“ 
durch die Wörter „Zahlungen abzüglich 
der Rückzahlungen nach § 36h Absatz 2, 

§ 46 Absatz 3 und § 46b Absatz 1“ er- 
setzt. 

a) unverändert 

b) ln Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter 
„Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
solarer Strahlungsenergie“ durch das 
Wort „Solaranlagen“ ersetzt. 

b) unverändert 

c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Zahlt ein Übertragungsnetzbe- 
treiber dem Netzbetreiber mehr als in 
Teil 3 vorgeschrieben, muss er den 
Mehrbetrag zurückfordem. Die Pflicht 
zur Rückforderung besteht nicht, soweit 
die Zahlung in Übereinstimmung mit 
dem Ergebnis eines Verfahrens der Clea- 
ringstelle nach § 8 1 Absatz 4 Nummer 1 
erfolgt ist; dies gilt auch dann, wenn der 
Übertragungsnetzbetreiber selbst nicht 
Partei eines solchen Verfahrens war. 
Der Rückforderungsanspruch verjährt 
mit Ablauf des zweiten auf die Einspei- 
sung folgenden Kalenderjahres; die 
Pflicht nach Satz 1 erlischt insoweit. Die 
Sätze 1 bis 3 sind im Verhältnis von auf- 
nehmendem Netzbetreiber und Anlagen- 
betreiber entsprechend anzuwenden. 

§ 27 Absatz 1 ist auf Ansprüche nach 
Satz 4 nicht anzuwenden. Beruht die 
Rückforderung des Netzbetreibers ge- 
genüber dem Anlagenbetreiber auf der 
Anwendung einer in anderer Sache er- 
gangenen höchstrichterlichen Entschei- 
dung, so kann der Netzbetreiber bis zum 
Tag dieser Entscheidung auf den Rück- 
zahlungsanspruch verzichten, soweit die 
Zahlung in Übereinstimmung mit dem 
Ergebnis eines Verfahrens der Clearing- 
stelle nach § 81 Absatz 5 erfolgt ist. Hat 
der Netzbetreiber nach Satz 6 gegenüber 
dem Anlagenbetreiber auf den Rücker- 
stattungsanspruch verzichtet, ist ein An- 
spruch des Übertragungsnetzbetreibers 
gegen den Netzbetreiber auf Rückzah- 
lung ausgeschlossen."" 

„(5) Zahlt ein Übertragungsnetzbe- 
treiber dem Netzbetreiber mehr als in 
Teil 3 vorgeschrieben, muss er den 
Mehrbetrag zurückfordem. Ist die Zah- 
lung in Übereinstimmung mit dem Er- 
gebnis eines Verfahrens der Clearing- 
stelle nach § 8 1 Absatz 4 oder 5 erfolgt 
und beruht die Rüekforderung auf der 
Anwendung einer naeh der Zahlung in 
anderer Saehe ergangenen höehstrieh- 
terliehen Entseheidung, ist der Netz- 
betreiber bereehtigt, insoweit die Ein- 
rede der Übereinstimmung der Be- 
reehnung der Zahlung mit einer Ent- 
seheidung der Clearingstelle zu erhe- 
ben, bis das Reehtsverhältnis hinsieht- 
lieh dieser Anlage endet. Der Rückfor- 
demngsanspmch verjährt mit Ablauf des 
zweiten auf die Einspeisung folgenden 
Kalenderjahres; die Pflicht nach Satz 1 
erlischt insoweit. Die Sätze 1 bis 3 sind 
im Verhältnis von aufhehmendem Netz- 
betreiber und Anlagenbetreiber entspre- 
chend anzuwenden. § 27 Absatz 1 ist auf 
Ansprüche nach Satz 4 nicht anzuwen- 
den.“ 

9. § 58 wird wie folgt geändert: 

9. unverändert 
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a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) ln Nummer 1 werden die Wörter 
„nach § 19 finanziell geforderten 
Strommengen“ durch die Wörter 
„Strommengen, für die sie Zahlun- 
gen nach § 19 Absatz 1 leisten, 
oder Rückzahlungen nach den 
§§ 36h Absatz 2, 46 Absatz 3 und 
46b Absatz 1 erhalten“ ersetzt. 


bb) ln Nummer 2 werden die Wörter 
„von finanziellen Förderungen 
nach § 1 9 oder § 52“ durch die 
Wörter „nach § 19 oder § 50“ er- 
setzt. 


b) ln Absatz 2 werden die Wörter „nach 
§ 19 oder § 57 finanziell gefördert“ 
durch die Wörter „für die sie nach § 19 
Absatz 1 oder § 57 gezahlt“ ersetzt. 


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) ln Satz 1 wird die Angabe „und 52“ 
durch die Angabe „und 50“ ersetzt. 


bb) ln Satz 2 werden jeweils die Wörter 
„finanziellen Förderung“ durch das 
Wort „Zahlung“ ersetzt. 



10. In § 59 wird das Wort „Ausgleichsmecha- 
nismusverordnung“ durch die Wörter „Er- 
neuerbare-Energien-V erordnung“ ersetzt. 

10. § 60 wird wie folgt geändert: 

11. § 60 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 
„Ausgleichsmechanismusverord- 
nung“ durch die Wörter „Erneuer- 
bare-Energien-Verordnung“ ersetzt. 


b) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. 

ä) Dem Absatz 1 werden die folgenden 
Sätze angefiügt: 

c) unverändert 
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„Es wird widerleglich vermutet, dass 
Strommengen, die aus einem beim Über- 
tragungsnetzbetreiber geführten Bilanz- 
kreis an physikalische Entnahmestellen 
abgegeben werden, von einem Elektrizi- 
tätsversorgungsuntemehmen an Letzt- 
verbraucher geliefert werden. Der Inha- 
ber des betreffenden Bilanzkreises haftet 
für die EEG-Umlage mit dem Elektrizi- 
tätsversorgungsuntemehmen gesamt- 
schuldnerisch.“ 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

d) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) ln den Sätzen 1 und 2 werden je- 
weils die Wörter „nach Absatz 1“ 
durch die Wörter „der EEG-Um- 
lage“ ersetzt. 

aa) unverändert 

bb) ln Satz 3 werden die Wörter „dem 
Elektrizitätsversorgungsuntemeh- 
men“ durch die Wörter „dem Bi- 
lanzkreisverantwortlichen, in des- 
sen Bilanzkreis die betroffenen 
Strommengen geführt werden,“ er- 
setzt. 

bb) ln Satz 3 werden die Wörter „ge- 
genüber dem Elektrizitätsversor- 
gungsuntemehmen“ gestrichen 

nnd naeh den Wörter „Mahnnng 
und Androhung der Kündigung“ 
die Wörter „gegenüber dem Bi- 
lanzkreisverantwortlichen, in des- 
sen Bilanzkreis die betroffenen 
Strommengen geführt werden,“ 
eingefügt. 

c) Absatz 3 wird aufgehoben. 

e) unverändert 

d) Absatz 4 wird Absatz 3. 

f) unverändert 

11. Nach § 60 wird folgender § 60a eingefügt: 

12. unverändert 
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„§ 60a 


EEG-Umlage für stromkostenintensive Un- 
ternehmen und Schienenbahnen 


Die Übertragungsnetzbetreiber können 
für Strom, der von einem Elektrizitätsversor- 
gungsuntemehmen an einen Letztverbraucher 
geliefert wird, die EEG-Umlage abweichend 
von § 60 Absatz 1 Satz 1 von dem Letztver- 
braucher verlangen, wenn und soweit der 
Letztverbraucher den Strom an einer Abnah- 
mestelle verbraucht, an der die EEG-Umlage 
nach § 63 oder § 103 begrenzt ist; die EEG- 
Umlage kann nur nach Maßgabe der Begren- 
zungsentscheidung verlangt werden. Im Übri- 
gen sind die Bestimmungen dieses Gesetzes 
zur EEG-Umlage für Elektrizitätsversor- 
gungsuntemehmen auf Letztverbraucher, die 
nach Satz 1 zur Zahlung verpflichtet sind, ent- 
sprechend anzuwenden.“ 


12 . § 61 wird wie folgt geändert: 

13. unverändert 

a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 werden 
die Wörter „nach § 5 Nummer 1“ gestri- 
chen. 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 3 werden die Wörter 
„keine finanzielle Förderung nach 
Teil 3 in Anspruch nimmt“ durch 
die Wörter „keine Zahlung nach 
§ 19 Absatz 1 oder § 50 in An- 
spruch nimmt“ ersetzt. 


bb) In Nummer 4 wird die Angabe 
„§ 32“ durch die Angabe „§ 24“ er- 
setzt. 


13 . Nach § 61 wird folgender § 61a eingefügt: 

14. unverändert 
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„§61a 


Ausnahmen von der Pflicht zur Zahlung der 
EEG-Umlage 


( 1 ) Für Strom, der zum Zweck der Zwi- 
schenspeicherung an einen elektrischen, che- 
mischen, mechanischen oder physikalischen 
Stromspeicher geliefert oder geleitet wird, 
entfallt die Pflicht zur Zahlung der EEG-Um- 
lage, wenn 


1. dem Stromspeicher Energie ausschließ- 
lich zur Einspeisung von Strom in das 
Netz entnommen wird oder 


2. für den gesamfen Sfrom, der dem Spei- 
cher enfnommen wird, die EEG-Umlage 
nach § 60 Absafz 1 oder § 61 Absafz 1 
gezahlf wird. 


(2) Der Anspruch auf Zahlung der 
EEG-Umlage enffallf auch für Sfrom, der zur 
Erzeugung von Speichergas eingesefzf wird, 
das in das Erdgasnefz eingespeisf wird, wenn 
das Speichergas unfer Berücksichtigung der 
Anforderungen nach § 44b Absatz 5 Num- 
mer 1 und 2 zur Stromerzeugung eingesetzt 
und auf den Strom die EEG-Umlage nach 
§ 60 Absatz 1 oder § 61 Absatz 1 gezahlt 
wird. 


(3) Der Anspruch auf Zahlung der 
EEG-Umlage entfallt ferner für Sfrom, der an 
Nefzbetreiber zum Ausgleich physikalisch 
bedingfer Nefzverlusfe als Verlusfenergie 
nach § 10 der Sfromnefzenfgelfverordnung 
geliefert wird.“ 


14 . § 62 Absafz 1 wird wie folgf geänderf: 

15. unverändert 

a) ln dem Safzfeil vor Nummer 1 werden 
die Wörter „finanziellen Förderungen“ 
durch das Wort „Zahlungsansprüche“ er- 
setzt. 


b) ln Nummer 3 wird das Wort „den“ durch 
das Wort „dem“ ersetzt. 


c) ln Nummer 5 wird das Wort „oder“ 
durch ein Komma ersetzt. 


d) ln Nummer 6 wird der Punkt am Ende 
durch das Wort „oder“ ersetzt. 
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e) Folgende Nummer 7 wird angefugt: 


„7. aus einer nach § 26 Absatz 2 zu ei- 
nem späteren Zeitpunkt fällig ge- 
wordenen Zahlung.“ 


15 . § 64 wird wie folgt geändert: 

16. § 64 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a wird 
wie folgt gefasst: 


„a) bei einem Unternehmen, das ei- 
ner Branche nach Liste 1 der An- 
lage 4 zuzuordnen ist, mindestens 
14 Prozent betragen hat, und“. 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 


„2. Die EEG-Umlage wird für 
den Stromanteil über 1 Gi- 
gawattstunde begrenzt auf 


a) 15 Prozent der nach 
§ 60 Absatz 1 ermittel- 
ten EEG-Umlage bei 
Unternehmen, die 


aa) einer Branche 

nach Liste 1 der 
Anlage 4 zuzuord- 
nen sind, sofern die 
Stromkosteninten- 
sität mindestens 17 
Prozent betragen 
hat, oder 


bb) einer Branche 

nach Liste 2 der 
Anlage 4 zuzuord- 
nen sind, sofern die 
Stromkosteninten- 
sität mindestens 20 
Prozent betragen 
hat, oder 
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b) 20 Prozent der naeh 
§ 60 Absatz 1 ermittel- 
ten EEG-Umlage bei 
Unternehmen, die einer 
Branehe naeh Liste 1 
der Anlage 4 zuzuord- 
nen sind, sofern die 
Stromkostenintensität 
mindestens 14 Prozent 
und weniger als 17 Pro- 
zent betragen hat.“ 


bb) In Nummer 3 wird in dem Satz- 
teil vor Buehstabe a die Angabe 
„Nummer 2“ dureh die Wörter 
„Nummer 2 Buehstabe a“ ersetzt. 

d) ln Absatz 4 werden die Sätze 5 bis 7 auf- 
gehoben. 

e) unverändert 

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

d) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) ln dem Satzteil vor Nummer 1 wird 
das Wort „ist“ durch die Wörter „ist 
oder sind“ ersetzt. 

aa) unverändert 

bb) ln Nummer 2 wird die Fußnote 
Nummer 4 zu Fußnote Nummer 9 
und das Wort „und“ am Ende wird 
gestrichen. 

bb) ln Nummer 2 wird das Wort „und“ 
am Ende gestrichen. 

ec) Nach Nummer 2 wird folgende 
Nummer 2a eingefugt: 

ec) unverändert 

„2a. „neu gegründete Unterneh- 
men“ Unternehmen, die mit 
nahezu vollständig neuen Be- 
triebsmitteln ihre Tätigkeit 
erstmals aufhehmen; sie dür- 
fen nicht durch Umwandlung 
entstanden sein; neue Be- 
triebsmittel liegen vor, wenn 
ein Unternehmen ohne Sach- 
anlagevermögen neues Sach- 
anlagevermögen erwirbt oder 
schafft; es wird unwiderleg- 
lich vermutet, dass der Zeit- 
punkt der Neugründung der 
Zeitpunkt ist, an dem erstmals 
Strom zu Produktionszwecken 
verbraucht wird, und“. 


16. ln §67 Absatz 2 werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ 
eingefügt. 

17. unverändert 
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17 . § 69 wird durch die folgenden §§69 und 69a 
ersetzt: 

18. unverändert 

„§ 69 


Mitwirkungs- und Auskunftspflicht 


( 1 ) Unternehmen und Schienenbahnen, 
die eine Entscheidung nach § 63 beantragen 
oder erhalten haben, müssen bei der Evaluie- 
rung und Fortschreibung der §§ 63 bis 68 
durch das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie, das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle oder deren Beauftragte 
mitwirken. Sie müssen auf Verlangen ertei- 
len: 


1. Auskunft über sämtliche von ihnen 
selbst verbrauchten Strommengen, auch 
solche, die nicht von der Begrenzungs- 
entscheidung erfasst sind, um eine 
Grundlage für die Enfwicklung von Effi- 
zienzanforderungen zu schaffen. 


2. Auskunft über mögliche und umgesefzfe 
effizienzsfeigemde Maßnahmen, insbe- 
sondere Maßnahmen, die durch den Be- 
frieb des Energie- oder Umwelfmanage- 
menfsysfems oder eines alternativen 
Systems zur Verbesserung der Energie- 
effizienz aufgezeigt wurden. 


3. Auskunft über sämtliche Bestandteile 
der Stromkosten des Unternehmens, so- 
weit dies für die Ermittlung durch- 
schnittlicher Strompreise für Unfemeh- 
men mit ähnlichen Stromverbräuchen er- 
forderlich ist, und 


4. weitere Auskünfte, die zur Evaluierung 
und Fortschreibung der §§ 63 bis 68 er- 
forderlich sind. 


Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr- 
kontrolle kann die Art der Auskunftserteilung 
nach Satz 2 näher ausgestalten. 
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(2) Das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle ist berechtigt, die für die 
Antragsbearbeitung erhobenen Daten und die 
nach Absatz 1 Satz 2 erhobenen Daten dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Ener- 
gie zu Zwecken der Rechfs- und Fachaufsichf 
sowie zu Zwecken der Evaluierung und Fort- 
schreibung der §§ 63 bis 68 zu übermitfeln. 
Das Bundesminisferium für Wirfschaft und 
Energie darf die nach Safz 1 erlangten Daten 
an beauftragte Dritte zu Zwecken der Evalu- 
ierung nach § 97 übermitteln. Daten, die Be- 
triebs- und Geschäftsgeheimnisse darstellen, 
dürfen an beauftragte Dritte nur übermittelt 
werden, wenn ein Bezug zu dem Unterneh- 
men nicht mehr hergestellt werden kann. Das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon- 
trolle ist berechtigt, den Namen, die Bran- 
chenzuordnung, die Postleitzahl und den Ort 
des begünstigten Unternehmens und der be- 
günstigten Abnahmestelle zu veröffentlichen. 


§ 69a 


Mitteilungspflicht der Behörden der Zollver- 
waltung 


Die Behörden der Zollverwaltung sind 
verpflichtet, dem Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle auf Ersuchen die für die 
Berechnung der Bruttowertschöpfung erfor- 
derlichen Informationen einschließlich perso- 
nenbezogener Daten mitzuteilen.“ 


18 . § 71 Nummer 1 und 2 wird durch die folgen- 
den Nummern 1 bis 3 ersetzt: 

19. unverändert 

„1. bis zum 28. Februar eines Jahres alle für 
die Endabrechnung des jeweils vorange- 
gangenen Kalendeijahres erforderlichen 
Daten anlagenscharf zur Verfügung stel- 
len. 


2. mitteilen, ob und inwieweit für den in 
der Anlage erzeugten Strom 


a) eine Steuerbegünstigung nach § 9 
Absatz 1 Nummer 1 oder Num- 
mer 3 des Stromsteuergesetzes in 
Anspruch genommen wird und ihn 
über entsprechende Änderungen in- 
formieren. 
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b) Regionalnachweise ausgestellt 

worden sind, wenn der anzulegende 
Wert der Anlage gesetzlich be- 
stimmt ist, und 


3 . bei Biomasseanlagen die Art und Menge 

der Einsatzstoffe sowie Angaben zu 
Wärmenutzungen und eingesetzten 
Technologien nach §§ 39h, 43 Absatz 2 
oder 44b Absatz 2 Satz 1 oder zu dem 
Anteil eingesetzter Gülle nach § 44 
Nummer 3 in der für die Nachweisfüh- 
rung nach den §§ 39h Absatz 2, 44b und 
44c vorgeschriebenen Weise übermit- 
teln.“ 


19 . § 72 wird wie folgt geändert: 

20. § 72 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Netzbetreiber, die nicht Über- 
tragungsnetzbetreiber sind, müssen ih- 
rem vorgelagerten Übertragungsnetzbe- 
treiber 

„(1) Netzbetreiber, die nicht Über- 
tragungsnetzbetreiber sind, müssen ih- 
rem vorgelagerten Übertragungsnetzbe- 
treiber 

1. die folgenden Angaben unverzüg- 
lich, nachdem sie verfügbar sind, 
zusammengefasst übermitteln: 

1. die folgenden Angaben unverzüg- 
lich, nachdem sie verfügbar sind, 
zusammengefasst übermitteln: 

a) die tatsächlich geleisteten 
Zahlungen für Strom aus er- 
neuerbaren Energien und Gru- 
bengas nach § 19 Absatz 1 
und die Bereitstellung von in- 
stallierter Leistung nach § 50 
in der für die jeweilige Anlage 
geltenden Fassung des Emeu- 
erbare-Energien-Gesetzes, 

a) unverändert 

b) die von den Anlagenbetrei- 
bern erhaltenen Meldungen 
nach § 21c Absatz 1, jeweils 
gesondert für die verschiede- 
nen Veräußerungsformen 

nach § 21b Absatz 1, 

b) unverändert 
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c) bei Wechseln in die Ausfall- 
vergütung zusätzlich zu den 
Angaben nach Buchstabe b 
den Energieträger, aus dem 
der Strom in der jeweiligen 
Anlage erzeugt wird, die in- 
stallierte Leistung der Anlage 
sowie die Dauer, seit der die 
betreffende Anlage diese Ver- 
äußerungsform nutzt. 

c) unverändert 

d) die Kosten für die Nachrüs- 
tung nach § 57 Absatz 2 in 
Verbindung mit der Sys- 
temstabilitätsverordnung, die 
Anzahl der nachgerüsteten 
Anlagen und die von ihnen er- 
haltenen Angaben nach § 71 
sowie die sonstigen für den 
bundesweiten Ausgleich er- 
forderlichen Angaben, 

d) unverändert 


e) die sonstigen für den bun- 
desweiten Ausgleieh erfor- 
derliehen Angaben, 

2. bis zum 3 1 . Mai eines Jahres mittels 
Formularvorlagen, die der Übertra- 
gungsnetzbetreiber auf seiner Inter- 
netseite zur Verfügung sfellf, in 
elekfronischer Form die Endab- 
rechnung für das jeweils vorange- 
gangene Kalenderjahr sowohl für 
jede einzelne Anlage als auch zu- 
sammengefassf vorlegen; § 24 Ab- 
safz 3 isf enfsprechend anzuwen- 
den; bis zum 31. Mai eines Jahres 
isf dem vorgelagerten Überfra- 
gungsnefzbetreiber ein Nachweis 
über die nach § 57 Absafz 2 Safz 1 
zu ersefzenden Kosfen vorzulegen; 
späfere Änderungen der Ansäfze 
sind dem Übertragungsnefzbetrei- 
ber unverzüglich mifzufeilen und 
bei der nächsfen Abrechnung zu be- 
rücksichtigen.“ 

2. unverändert 

b) ln Absatz 2 werden in dem Satzteil vor 
Nummer 1 die Wörter „finanzieller För- 
derungen“ gesfrichen. 

b) unverändert 
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20. ln § 74 Satz 4 werden nach den Wörtern 
„nach Satz 2 zur Verfügung stellen“ die Wör- 
ter die den Vorgaben des Bundesdaten- 

schutzgesetzes genügen“ gestrichen. 

21. unverändert 

21. ln §76 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe 
„§§ 97 bis 99“ durch die Angabe „§§ 97 und 
98“ ersetzt. 

22. unverändert 

22. § 77 wird wie folgt geändert: 

23. § 77 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

aa) ln Satz 1 werden die Wörter „Netz- 
betreiber und Elektrizitätsversor- 
gungsuntemehmen“ durch das 
Wort „Übertragungsnetzbetreiber“ 
ersetzt. 


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 


„Der Standort von Anlagen mit ei- 
ner installierten Leistung von 
höchstens 30 Kilowatt ist nur mit 
der Postleitzahl und dem Gemein- 
deschlüssel anzugeben.“ 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Übertragungsnetzbetrei- 
ber müssen die Zahlungen nach § 57 Ab- 
satz 1 und die vermarkteten Strommen- 
gen nach § 59 sowie die Angaben nach 
§ 72 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c 
nach Maßgabe der Ausgleichsmechanis- 
musverordnung auf einer gemeinsamen 
Intemetseite in nicht personenbezogener 
Form veröffentlichen.“ 

„(2) Die Übertragungsnetzbetrei- 
ber müssen die Zahlungen nach § 57 Ab- 
satz 1 und die vermarkteten Strommen- 
gen nach § 59 sowie die Angaben nach 
§ 72 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c 
nach Maßgabe der Erneuerbare-Ener- 
gien-Verordnung auf einer gemeinsa- 
men Intemetseite in nicht personenbezo- 
gener Form veröffentlichen.“ 

c) ln Absatz 3 werden die Wörter „finanzi- 
ellen Förderungen“ durch das Wort 
„Zahlungen“ ersetzt und das Wort „ge- 
förderten“ durch die Wörter „kaufmän- 
nisch abgenommenen“ ersetzt. 

c) unverändert 

d) ln Absatz 4 werden die Wörter „auf 
Grund der Rechtsverordnung nach § 93“ 
durch die Wörter „in dem Register“ er- 
setzt. 

d) unverändert 

23. § 78 wird wie folgt geändert: 

24. unverändert 
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a) ln Absatz 1 Satz 1 werden nach den 
Wörtern „Emeuerbare Energien,“ die 
Wörter „gefördert nach dem Emeuer- 
bare-Energien-Gesetz“ durch die Wörter 
„finanziert aus der EEG-Umlage“ er- 
setzt. 


b) ln Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter 
„finanzielle Förderung nach § 19 Ab- 
satz 1 in Anspruch genommen wurde“ 
durch die Wörter „Zahlung nach § 19 
Absatz 1 erfolgte“ ersetzt. 


c) ln Absatz 4 werden nach den Wörtern 
„emeuerbaren Energien,“ die Wörter 
„gefördert nach dem Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetz“ durch die Wörter „finan- 
ziert aus der EEG-Umlage“ ersetzt. 


d) ln Absatz 5 Satz 3 werden nach den 
Wörtern „Emeuerbare Energien,“ die 
Wörter „gefördert nach dem Emeuer- 
bare-Energien-Gesetz“ durch die Wörter 
„finanziert aus der EEG-Umlage“ er- 
setzt. 


e) ln Absatz 6 werden nach den Wörtern 
„emeuerbaren Energien,“ die Wörter 
„gefördert nach dem Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetz“ durch die Wörter „finan- 
ziert aus der EEG-Umlage“ ersetzt. 


24. § 79 wird durch die folgenden §§ 79 und 79a 
ersetzt: 

25. § 79 wird durch die folgenden §§ 79 und 79a 
ersefzf: 

„§ 79 

„§ 79 

Herkunftsnachweise 

Herkunftsnachweise 

(1) Das Umweltbundesamt 

(1) unverändert 

1 . stellt Anlagenbetreibem auf Antrag Her- 
kunftsnachweise für Sfrom aus emeuer- 
baren Energien aus, für den keine Zah- 
lung nach § 19 oder § 50 in Anspmch 
genommen wird. 


2. überträgf auf Anfrag Herkunftsnach- 
weise, und 


3. enfwertef Herkunftsnachweise. 
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(2) Ausstellung, Übertragung und Ent- 
wertung erfolgen elektronisch und nach Maß- 
gabe der Herkunfts- und Regionalnachweis- 
verordnung. Das Umweltbundesamt ergreift 
geeignete Maßnahmen, um die Herkunfts- 
nachweise vor Missbrauch zu schützen. 

(2) unverändert 

(3) Für Strom aus emeuerbaren Ener- 
gien, der außerhalb des Bundesgebiets er- 
zeugt worden ist, erkennt das Umweltbundes- 
amt auf Antrag nach Maßgabe der Herkunfts- 
und Regionalnachweisverordnung ausländi- 
sche Herkunftsnachweise an. Ausländische 
Herkunftsnachweise können nur anerkannt 
werden, wenn sie mindestens die Vorgaben 
des Artikels 15 Absatz 6 und 9 der Richtlinie 
2009/28/EG erfüllen. In diesem Umfang ob- 
liegt dem Umweltbundesamt auch der Ver- 
kehr mit den zuständigen Ministerien und Be- 
hörden anderer Mitgliedstaaten der Europäi- 
schen Union und von Drittstaaten sowie mit 
Organen der Europäischen Union. Strom, für 
den ein Herkunftsnachweis nach Satz 1 aner- 
kannt worden ist, gilt als Strom, der nach 
§ 21a auf sonstige Weise direkt vermarktet 
wird. 

(3) unverändert 

(4) Das Umweltbundesamt betreibt 
eine elektronische Datenbank, in der die Aus- 
stellung, Anerkennung, Übertragung und Ent- 
wertung von Herkunftsnachweisen registriert 
werden (Herkunftsnachweisregister) . 

(4) unverändert 

(5) Herkunftsnachweise werden je- 
weils für eine erzeugte und an Letztverbrau- 
cher gelieferte Strommenge von einer Mega- 
waftstunde ausgestellt. Für jede erzeugte und 
an Letztverbraucher gelieferte Megawatt- 
stunde Strom wird nicht mehr als ein Her- 
kunftsnachweis ausgestellt. 

(5) unverändert 

(6) Das Umweltbundesamt kann von 
Personen, die das Herkunftsnachweisregister 
nutzen, die Übermittlung insbesondere fol- 
gender Angaben an das Herkunftsnachweisre- 
gister verlangen: 

(6) Das Umweltbundesamt kann von 
Personen, die das Herkunftsnachweisregister 
nutzen, die Übermittlung insbesondere fol- 
gender Angaben an das Herkunftsnachweisre- 
gister verlangen: 

1 . Angaben zur Person und Kontaktdaten, 

1. unverändert 

2. die Umsatzsteuer-Identifikationsnum- 
mer, sofern vorhanden. 

2. unverändert 




Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


- 133- 


Drucksache 18/9096 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

3. den Standort, den Typ, die installierte 
Leistung, den Zeitpunkt der Inbetrieb- 
nahme und, sofern vorhanden, den EEG- 
Anlagenschlüssel der Anlage, 

3. unverändert 

4. den Energieträger, aus dem der Strom er- 
zeugt wird. 

4. unverändert 

5. die Angabe, ob, in welcher Art und in 
welchem Umfang 

5. die Angabe, ob, und in welcher Art und 
in welchem Umfang 

a) für die Anlage, in der der Strom er- 
zeugt wurde, Investitionsbeihilfen 
geleistet wurden. 

a) unverändert 

b) der Anlagenbetreiber für die Strom- 
menge eine Zahlung nach § 1 9 oder 
§ 50 beansprucht hat, und 

b) unverändert 

6. die Nummer der Messeinrichtung oder 
der Messstelle am Netzverknüpfüngs- 
punkt sowie die Bezeichnung und den 
Ort der Zählpunkte, über die der in der 
Anlage erzeugte Strom bei der Einspei- 
sung in das Netz zähltechnisch erfasst 
wird. 

6. unverändert 

(7) Herkunftsnachweise sind keine Fi- 
nanzinstrumente im Sinn des § 1 Absatz 1 1 
des Kreditwesengesetzes oder des § 2 Ab- 
satz 2b des Wertpapierhandelsgesetzes. 

(7) unverändert 

§79a 

§79a 

Regionalnachweise 

unverändert 

(1) Das Umweltbundesamt 


1 . stellt Anlagenbetreibem auf Antrag Re- 
gionalnachweise für direkf vermarkfefen 
Sfrom aus emeuerbaren Energien aus. 


2. überfrägf auf Anfrag Regionalnachweise 
und 


3 . enfwerf ef Regionalnachweise . 


(2) Aussfellung, Übertragung und Enf- 
wertung erfolgen elektronisch und nach Maß- 
gabe der Herkunfts- und Regionalnachweis- 
verordnung. Das Umweltbundesamt ergreift 
geeignete Maßnahmen, um die Regionalnach- 
weise vor Missbrauch zu schützen. 
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(3) Für Strom aus Anlagen außerhalb 
des Bundesgebiets, die einen Zuschlag in ei- 
ner Ausschreibung nach § 5 Absatz 2 Satz 2 
erhalten haben, kann das Umweltbundesamt 
Regionalnachweise nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 ausstellen, sofern der Strom an ei- 
nen Letztverbraucher im Bundesgebiet gelie- 
fert wird. 


(4) Das Umweltbundesamt richtet eine 
elektronische Datenbank ein, in der die Aus- 
stellung, Übertragung und Entwertung von 
Regionalnachweisen registriert werden (Re- 
gionalnachweisregister). Das Umweltbundes- 
amt darf das Regionalnachweisregister ge- 
meinsam mit dem Herkunftsnachweisregister 
in einer elektronischen Datenbank betreiben. 


(5) Regionalnachweise werden jeweils 
für eine erzeugte und an Letztverbraucher ge- 
lieferte Strommenge von einer Kilowatt- 
stunde ausgestellt. Für jede erzeugte und an 
Letztverbraucher gelieferte Kilowattstunde 
Strom wird nicht mehr als ein Regionalnach- 
weis ausgestellt. Regionalnachweise dürfen 
nur entlang der vertraglichen Lieferkette des 
Stroms, für den sie ausgestellt worden sind, 
übertragen werden. 


(6) Das Umweltbundesamt entwertet 
auf Antrag einen Regionalnachweis, wenn er 
für Strom aus einer Anlage ausgestellt worden 
ist, die sich in der Region des belieferten 
Letztverbrauchers befindet. Die Region des 
belieferten Letztverbrauchers umfasst alle 
Postleitzahlengebiete, die sich ganz oder teil- 
weise im Umkreis von 50 Kilometern um das 
Postleitzahlengebiet befinden, in dem der 
Letztverbraucher den Strom verbraucht. Das 
Umweltbundesamt bestimmt und veröffent- 
licht für jedes Postleitzahlengebiet, in dem 
Strom verbraucht wird, welche weiteren Post- 
leitzahlengebiete zu der Region gehören. Da- 
bei soll das Umweltbundesamt abweichend 
von Satz 2 auch auf die gesamte Gemeinde, in 
der der Letztverbraucher den Strom ver- 
braucht, abstellen, wenn die Gemeinde meh- 
rere Postleitzahlengebiete umfasst. 





Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


-135- 


Drucksache 18/9096 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

(7) Ein Elektrizitätsversorgungsunter- 
nehmen meldet für jede Region, für die es Re- 
gionalnachweise nufzen will, bis zum 28. 
Februar eines Jahres für das jeweils vorange- 
gangene Kalenderjahr an das Umweltbundes- 
amf: 


1. die Sfrommenge, die das Elekfrizifäfs- 
versorgungsunfemehmen an seine Lefzf- 
verbraucher in dieser Region geliefert 
haf und nach § 78 in der Sfromkenn- 
zeichnung als „Emeuerbare Energien, fi- 
nanziert aus der EEG-Umlage“ auswei- 
sen muss, und 


2. die Regionalnachweise, die es für diese 
Region enf werten lassen will. 


(8) ln dem Umfang, in dem ein Elekfri- 
zifäfsversorgungsunfemehmen Regional- 

nachweise nach Absafz 7 Nummer 2 entwer- 
fen lässf, darf es in der Stromkennzeichnung 
nach § 42 des Energiewirtschaftsgesetzes ge- 
genüber Letztverbrauchem ausweisen, zu 
welchen Anteilen der Strom, den das Unter- 
nehmen nach § 78 Absatz 1 als „Emeuerbare 
Energien, finanziert aus der EEG-Umlage“ 
kennzeichnen muss, in regionalem Zusam- 
menhang zum Stromverbrauch erzeugt wor- 
den ist. Wenn ein Elektrizitätsversorgungsun- 
temehmen mehr Regionalnachweise entwer- 
ten lässt, als es der Strommenge aus „Emeu- 
erbaren Energien, finanziert aus der EEG- 
Umlage“ entspricht, die es an Letztverbrau- 
cher in der betreffenden Region geliefert hat, 
kann es die darüber hinaus gehenden Regio- 
nalnachweise nicht zur Stromkennzeichnung 
nutzen. 


(9) § 79 Absatz 6 ist entsprechend an- 
zuwenden. ln Ergänzung zu Satz 1 kann 


1. das Umweltbundesamt von Personen, 
die das Regionalnachweisregister nut- 
zen, Auskunft verlangen über die ver- 
fragliche Lieferketfe für Sfrom, für den 
Regionalnachweise ausgesfellf werden 
sollen, insbesondere über die an der Lie- 
ferketfe befeiligfen Personen und die be- 
freffende Sfrommenge, 
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2. der Netzbetreiber vom Umweltbundes- 
amt Auskunft verlangen, ob und in wel- 
chem Umfang einem Anlagenbetreiber 
Regionalnachweise ausgestellt worden 
sind. 


(10) § 79 Absatz 7 ist entsprechend an- 
zuwenden.“ 


25. § 80 wird wie folgt geändert: 

26. unverändert 

a) ln Absatz 1 Satz 2 und 3 wird jeweils die 
Angabe „§ 20“ durch die Angabe 
„§ 21b“ ersetzt. 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) ln Satz 1 werden die Wörter „finan- 
zielle Förderung“ durch das Wort 
„Zahlung“ und die Wörter „in An- 
spruch nehmen“ durch das Wort 
„erhalten“ ersetzt und wird nach der 
Angabe „§ 19“ die Angabe „oder 
§ 50“ eingefügt. 


bb) lnSatz2 werden die Wörter „finan- 
zielle Förderung“ durch das Wort 
„Zahlung“ ersetzt und wird nach 
der Angabe „§ 19“ die Angabe „o- 
der § 50“ eingefiigt. 


cc) Folgender Satz wird angefiigt: „Die 
Sätze 1 und 2 sind nicht auf Regio- 
nalnachweise nach S 79a anzuwen- 
den.“ 


26. Nach § 80 wird folgender § 80a eingefügt: 

27. unverändert 

„§ 80a 


Kumulierungsverbot 


Investitionszuschüsse durch den Bund, 
das Land oder ein Kreditinstitut, an dem der 
Bund oder das Land beteiligt sind, dürfen ne- 
ben einer Zahlung nach diesem Gesetz nur ge- 
währt werden, soweit die kumulierten Zah- 
lungen zuzüglich der Erlöse aus der Veräuße- 
rung der in der Anlage erzeugten Energie die 
Erzeugungskosten dieser Energie nicht über- 
schreiten.“ 


27. § 81 wird wie folgt geändert: 

28. unverändert 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
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aa) ln Nummer 1 wird die Angabe 
„§§ 5, 7 bis 55“ durch die Angabe 
„§§ 3, 7 bis 55a“ ersetzt. 


bb) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 


„4. zur Messung des für den Be- 
trieb einer Anlage gelieferten 
oder verbrauchten oder von ei- 
ner Anlage erzeugten Stroms, 
auch für Fragen und Streitig- 
keiten nach dem Messstellen- 
betriebsgesetz, soweit nicht 
die Zuständigkeit des Bundes- 
amts für Sicherheit in der In- 
formationstechnik oder der 
Bundesnetzagentur gegeben 
ist.“ 


b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 


„Soweit eine Streitigkeit auch an- 
dere als die in Absatz 2 genannten 
Regelungen betrifft, kann die Clea- 
ringstelle auf Antrag der Verfah- 
rensparteien die Streitigkeit umfas- 
send vermeiden oder beilegen, 
wenn vorrangig eine Streitigkeit 
nach Absatz 2 zu vermeiden oder 
beizulegen ist; insbesondere kann 
die Clearingstelle Streitigkeiten 
über Zahlungsansprüche zwischen 
den Verfahrensparteien umfassend 
beilegen.“ 


bb) Der neue Satz 4 wird wie folgt ge- 
fasst: 


„Ihr Recht, die ordentlichen Ge- 
richte anzurufen, bleibt vorbehalt- 
lich der Regelungen des Zehnten 
Buches der Zivilprozessordnung 
unberührt.“ 


c) ln Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Netz- 
betreiber“ durch die Wörter „Netzbetrei- 
ber, ein Messstellenbetreiber“ ersetzt. 


28. ln § 82 wird die Angabe „bis 55“ durch die 
Angabe „bis 55a“ ersetzt. 

29. unverändert 
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29. ln § 83 Absatz 1 wird die Angabe „und 52“ 
durch die Angabe „und 50“ und werden die 
Wörter „für die finanzielle Förderung“ durch 
die Wörter „auf den Anspruch nach § 19 Ab- 
satz 1 oder § 50“ ersetzt. 

30. unverändert 

30. Nach § 83 wird folgender § 83a eingefügt: 

31. unverändert 

OO 


Rechtsschutz bei Ausschreibungen 


(1) Gerichtliche Rechtsbehelfe, die 
sich unmittelbar gegen eine Ausschreibung 
oder unmittelbar gegen einen erteilten Zu- 
schlag richten, sind nur mit dem Ziel zulässig, 
die Bundesnetzagentur zur Erteilung eines 
Zuschlags zu verpflichten. Rechtsbehelfe 
nach Satz 1 sind begründet, soweit der Be- 
schwerdeführer im Zuschlagsverfahren nach 
§ 32 ohne den Rechfsversfoß einen Zuschlag 
erhaben hätte. Die Bundesnefzagenfur erfeilf 
bei einem Rechfsbehelf nach Safz 1 über das 
nach diesem Gesefz besfimmfe Ausschrei- 
bungsvolumen hinaus einen enfsprechenden 
Zuschlag, soweif das Begehren des Rechfs- 
behelfsführers Erfolg haf und sobald die ge- 
richfliche Enfscheidung formell rechfskräftig 
isf. Im Übrigen bleibt der gerichtliche Rechts- 
schutz unberührt. 


(2) Die Erteilung eines Zuschlags oder 
die Ausstellung einer Zahlungsberechtigung 
haben unabhängig von einem Rechtsschutz- 
verfahren Dritter nach Absatz 1 Bestand. Die 
Anfechtung eines Zuschlags oder einer Zah- 
lungsberechtigung durch Dritte ist nicht zu- 
lässig.“ 


31. ln § 84 werden die Wörter „finanzielle Förde- 
rung nach § 19 in Anspruch nehmen“ durch 
die Wörter „Zahlung nach § 19 erhalten“ er- 
setzt. 

32. unverändert 

32. § 85 wird wie folgt geändert: 

33. § 85 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Bundesnetzagentur hat 
vorbehaltlich weiterer Aufgaben, die ihr 
durch Rechtsverordnung aufgrund die- 
ses Gesetzes übertragen werden, die 
Aufgaben, 

„(1) Die Bundesnetzagentur hat 
vorbehaltlich weiterer Aufgaben, die ihr 
durch Rechtsverordnung aufgrund dieses 
Gesetzes übertragen werden, die Aufga- 
ben, 
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1. die Ausschreibungen nach den 
§§ 28 bis 39h durchzuführen, 

1. unverändert 

2. sicherzustellen, dass die Transpa- 
renzpflichten mit Blick auf Zahlun- 
gen an Anlagen erfüllt werden. 

2. unverändert 

3. zu überwachen, dass 

3. zu überwachen, dass 

a) die Netzbetreiber nur Anlagen 
nach § 14 regeln, zur deren 
Regelung sie berechtigt sind. 

a) unverändert 

b) die Übertragungsnetzbetreiber 
den nach § 19 Absatz 1 und 
§ 57 vergüteten Strom nach 
§ 59 vermarkten, die Vorga- 
ben der Ausgleichsmechanis- 
musverordnung einhalten, die 
EEG-Umlage ordnungsgemäß 
ermitteln, festlegen, veröffent- 
lichen, erheben und verein- 
nahmen, die Netzbetreiber die 
EEG-Umlage ordnungsgemäß 
erheben und weiterleiten und 
dass nur die Zahlungen nach 
den §§ 19 bis 55a geleistet 
werden und hierbei die Saldie- 
rung nach § 57 Absatz 4 be- 
rücksichtigt worden ist. 

b) die Übertragungsnetzbetreiber 
den nach § 19 Absatz 1 und 
§ 57 vergüteten Strom nach 
§ 59 vermarkten, die Vorga- 
ben der Erneuerbare-Ener- 
gien-Verordnung einhalten, 
die EEG-Umlage ordnungsge- 
mäß ermitteln, festlegen, ver- 
öffentlichen, erheben und ver- 
einnahmen, die Netzbetreiber 
die EEG-Umlage ordnungsge- 
mäß erheben und weiterleiten 
und dass nur die Zahlungen 
nach den §§ 19 bis 55a geleis- 
tet werden und hierbei die Sal- 
dierung nach § 57 Absatz 4 
berücksichtigt worden ist. 

c) die Daten nach § 76 übermit- 
telt und nach § 77 veröffent- 
licht werden. 

c) unverändert 

d) die Kennzeichnung des 

Stroms nach Maßgabe des 
§ 78 erfolgt.“. 

d) unverändert 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

b) unverändert 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 
und wie folgt geändert: 

c) unverändert 

aa) Nummer 3 wird durch die folgen- 
den Nummern 3 bis 1 1 ersetzt: 


„3. zur Abwicklung von Zuord- 
nungen und Wechseln nach 
den §§ 21b und 21c, insbeson- 
dere zu Verfahren, Fristen und 
Datenformaten, 
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4. abweichend von § 30 zu An- 
forderungen an die Gebote 
und die Bieter, um die Ernst- 
haftigkeit und Verbindlichkeit 
der Gebote zu gewährleisten, 
sowie abweichend von § 37 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 
dazu, dass als Nachweis nur 
ein beschlossener Bebauungs- 
plan anerkannt wird. 


5. zu Nachweisen, die der Bieter 
erbringen muss, um zu bele- 
gen, dass die Fläche, auf der 
die Freiflächenanlage nach 
§ 37 Absatz 1 Nummer 3 
Buchstabe h geplant und nach 
§ 38a Absatz 1 Nummer 3 er- 
richtet worden ist, tatsächlich 
zum Zeitpunkt des Beschlus- 
ses über die Aufstellung oder 
Änderung des Bebauungs- 
plans als Ackerland genutzt 
worden ist. 


6. zusätzlich zu den Ausschluss- 
gründen nach § 33 Absatz 2 
einen Ausschlussgrund für 
Gebote auf Standorten vorzu- 
sehen, soweit ein Gebot für 
diesen Standort in einer voran- 
gegangenen Ausschreibung 
einen Zuschlag erhalten hat 
und der Zuschlag erloschen 
ist. 


7. zu Angaben, die zusätzlich mit 
dem Antrag des Bieters auf 
Ausstellung der Zahlungsbe- 
rechtigung der Bundesnetza- 
gentur übermittelt werden 
müssen. 


8. zu Anforderungen an Nach- 
weise, die der Netzbetreiber 
nach § 30, § 36, § 37, § 38, 

§ 38a oder § 39 vom Anlagen- 
betreiber zum Nachweis des 
Vorliegens der Anspruchsvo- 
raussetzungen verlangen 

muss. 
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9. abweichend von § 3 Num- 
mer 5 1 zur Ermittlung des Zu- 
schlagswerts, insbesondere zu 
einer Umstellung auf ein Ein- 
heitspreisverfahren, 


10. abweichend von § 37a und 
§ 55 Absatz 3 die Zweitsicher- 
heit und Pönale auf bis 100 
Euro pro Kilowatt der Gebots- 
menge zu erhöhen. 


11. abweichend von § 37d Ab- 
satz 2 Nummer 2 die Frist zur 
Beantragung der Zahlungsbe- 
rechtigung auf bis zu 12 Mo- 
nate zu verkürzen, sofern als 
Nachweis von der Festle- 
gungskompetenz nach Num- 
mer 4 Gebrauch gemacht 
wurde.“ 


bb) Die bisherige Nummer 4 wird 
Nummer 12 und die Angabe „§ 36“ 
wird durch die Angabe „§ 20 Ab- 
satz 2“ ersetzt. 


ec) Die bisherige Nummer 5 wird 
Nummer 13. 


d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 
und wie folgt geändert: 

d) unverändert 

aa) Nach der Angabe „§§ 91“ wird die 
Angabe „ , 92“ gestrichen. 


bb) Folgender Satz wird angefugt: 


„Bei einem begründeten Verdacht 
sind zur Wahrnehmung der Aufga- 
ben nach Absatz 1 Nummer 2 auch 
Kontrollen bei Anlagenbetreibem 
möglich, die keine Unternehmen 
sind.“ 


e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 
und wie folgt geändert: 

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 
und wie folgt geändert: 

aa) ln Satz 1 wird die Angabe „Ab- 
satz 4“ durch die Angabe „Ab- 
satz 3“ ersetzt. 

aa) unverändert 
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bb) In Satz 2 werden die Wörter „Aus- 
schreibung von finanziellen Förde- 
rungen nach § 55 und der Rechts- 
verordnung auf Grund von § 88“ 
durch die Wörter „Ermittlung des 
Anspruchsberechtigten und des an- 
zulegenden Werts Amch Ausschrei- 
bung nach § 22 und zu Festlegun- 
gen zu den Höchstwerten nach 
§ 85a und der Rechtsverordnung 
aufgrund von § 88 oder § 88a“ er- 
setzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Aus- 
schreibung von finanziellen Förde- 
rungen nach § 55 und der Rechts- 
verordnung auf Grund von § 88“ 
durch die Wörter „Ermittlung des 
Anspruchsberechtigten und des an- 
zulegenden Werts durch Aus- 
schreibungen nach § 22 und zu 
Festlegungen zu den Höchstwerten 
nach § 85a und der Rechtsverord- 
nung aufgrund von § 88 oder 
§ 88a“ ersetzt. 

33. Nach § 85 werden die folgenden §§ 85a und 
85b eingefugt: 

34. Nach § 85 werden die folgenden §§ 85a und 
85b eingefügt: 

„§ 85a 

„§ 85a 

Festlegung zu den Höchstwerten bei Aus- 
schreibungen 

unverändert 

(1) Die Bundesnetzagentur kann zum 
1. Dezember eines Jahres durch Festlegung 
nach § 29 des Energiewirtschaftsgesetzes den 
Höchstwert nach § 36b, § 37b oder § 39b für 
die Ausschreibungen mit einem Gebotstermin 
in dem jeweils darauffolgenden Kalendeijahr 
neu bestimmen, wenn sich bei den letzten drei 
vor Einleitung des Festlegungsverfahrens 
durchgeftihrten Ausschreibungen gemeinsam 
oder jeweils für sich betrachtet Anhaltspunkte 
dafür ergeben haben, dass der Höchstwert un- 
ter Berücksichtigung der §§ 1 und 2 Absatz 4 
zu hoch oder zu niedrig ist. Dabei darf der 
neue Höchstwert um nicht mehr als 10 Pro- 
zent von dem zum Zeitpunkt der Neufestle- 
gung geltenden Höchstwert abweichen. 


(2) Ein Höchstwert soll nach Absatz 1 
gesenkt werden, wenn die durchschnittlichen 
Erzeugungskosten deutlich unter dem 
Höchstwert liegen. Ein Höchstwert soll nach 
Absatz 1 erhöht werden, wenn in den letzten 
drei Ausschreibungen mit den zulässigen Ge- 
boten das Ausschreibungsvolumen nicht ge- 
deckt werden konnte und die durchschnittli- 
chen Erzeugungskosten über dem Höchstwert 
liegen. Sofern das Ausschreibungsvolumen 
für Solaranlagen in einem Ausschreibungster- 
min nicht gedeckt werden konnte, soll der 
Höchstwert für den nachfolgenden Ausschrei- 
bungstermin erhöht werden. 
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(3) Die Bundesnetzagentur soll vor ih- 
rer Entscheidung nach Absatz 1 von einer 
Einholung von Stellungnahmen nach § 67 
Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes ab- 
sehen; eine mündliche Verhandlung findet 
nicht statt. Die Bundesnetzagentur macht Ent- 
scheidungen nach Absatz 1 unter Angabe der 
tragenden Gründe in ihrem Amtsblatt und auf 
ihrer Intemetseite öffentlich bekannt. 


§85b 

§85b 

Auskunftsrecht und Datenübermittlung 

Auskunftsrecht und Datenübermittlung 

(1) Die Bundesnetzagentur ist bei Vor- 
liegen von Anhaltspunkten für Falschangaben 
eines Bieters in einem Ausschreibungsverfah- 
ren und zum Zweck von Stichprobenkontrol- 
len der Richtigkeit der Angaben von Bietern 
in einem Ausschreibungsverfahren berech- 
tigt, von den für das immissionsschutzrechtli- 
che Genehmigungsverfahren zuständigen Be- 
hörden unter den im Gebot angegebenen Ak- 
tenzeichen Auskünfte darüber zu verlangen, 

(1) unverändert 

1 . ob und zu welchem Zeitpunkt unter dem 
Aktenzeichen eine Genehmigung erteilt 
worden ist und wer Genehmigungsinha- 
ber ist. 


2. auf welchen Standort, welche Anlagen- 
zahl und welche installierte Leistung 
sich die Genehmigung bezieht. 


3. welche Fristen nach § 18 Absatz 1 Satz 1 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
für den Beginn von Errichtung oder Be- 
trieb der Anlagen gesetzt und ob diese 
nachträglich verlängert worden sind. 


4. ob die Genehmigung ganz oder teilweise 
bestandskräftig geworden ist oder ob ge- 
gen diese oder Teile dieser Genehmi- 
gung Rechtsbehelfe Drifter anhängig 
sind. 


5. ob und inwieweit hinsichtlich der jewei- 
ligen Genehmigung durch die zuständige 
Behörde oder die zuständigen Gerichte 
die sofortige Vollziehung angeordnet 
worden ist und ob und inwieweit die zu- 
ständigen Gerichte eine Anordnung der 
sofortigen Vollziehung bestätigt oder 
aufgehoben haben und 
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6. wann die Genehmigung ausläuft und die 
Anlage zurückgebaut werden muss. 


(2) Die für das immissionsschutzrecht- 
liche Genehmigungsverfahren zuständigen 
Behörden sind zur Erteilung der Auskünfte im 
Sinn des Absatzes 1 verpflichtet. Die nach 
§ 23 des Umweltauditgesetzes mit den Aufga- 
ben der Zulassungsstelle für Umweltgutachter 
beliehene Stelle darf dem Netzbetreiber, dem 
Anlagenbetreiber und der Bundesnetzagentur 
Informationen über Zulassungs- oder Auf- 
sichtsmaßnahmen, die sie gegenüber einem 
Umweltgutachter ergriffen hat und die sich 
auf die Eignung erstatteter Gutachten, Bestä- 
tigungen oder Bescheinigungen nach diesem 
Gesetz auswirken können, übermitteln.“. 

(2) Die für das immissionsschutzrecht- 
liche Genehmigungsverfahren zuständigen 
Behörden sind zur Erteilung der Auskünfte im 
Sinn des Absatzes 1 verpflichtet. Die nach 
§ 28 des Umweltauditgesetzes mit den Aufga- 
ben der Zulassungsstelle für Umweltgutachter 
beliehene Stelle darf dem Netzbetreiber, dem 
Anlagenbetreiber und der Bundesnetzagentur 
Informationen über Zulassungs- oder Auf- 
sichtsmaßnahmen, die sie gegenüber einem 
Umweltgutachter ergriffen hat und die sich 
auf die Eignung erstatteter Gutachten, Bestä- 
tigungen oder Bescheinigungen nach diesem 
Gesetz auswirken können, übermitteln.“. 

34. In § 86 Absatz 1 Nummer 3 wird nach der 
Angabe „§ 85“ die Angabe „Absatz 4“ durch 
die Angabe „Absatz 3“ ersetzt. 

35. unverändert 

35. In § 87 Absatz 1 Satz 1 und 3 werden jeweils 
nach dem Wort „Herkunftsnachweisregis- 
ters“ die Wörter „ , des Regionalnachweisre- 
gisters“ eingefügt. 

36. unverändert 

36. § 88 wird durch die folgenden §§ 88 bis 88b 
ersetzt: 

37. § 88 wird durch die folgenden §§ 88 bis 88d 
ersetzt: 

„§88 

„§88 

Verordnungsermächtigung zu Ausschreibun- 
gen für Biomasse 

unverändert 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates abweichend von den §§ 3, 
22, 24, 25, 27a bis 30, 39 bis 39h, 44b, 44c, 
50, 50a, 52 und 55 für Biomasseanlagen Re- 
gelungen vorzusehen 


1. zu Verfahren und Inhalt der Ausschrei- 
bungen, insbesondere 


a) zu der Aufteilung des Ausschrei- 
bungsvolumens in Teilmengen und 
dem Ausschluss einzelner Teilseg- 
mente von der Ausschreibung, wo- 
bei insbesondere unterschieden 
werden kann 


aa) nach dem Inbetriebnahme-da- 
tum der Anlagen oder 
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bb) zwischen fester und gasförmi- 
ger Biomasse, 


b) zu der Bestimmung von Mindest- 
und Höchstgrößen von Teillosen, 


c) zu der Festlegung von Höchstwer- 
ten für den Anspruch nach § 1 9 Ab- 
satz 1 oder § 50, 


d) zu der Preisbildung und dem Ab- 
lauf der Ausschreibungen, 


2. zu weiteren Voraussetzungen, insbeson- 
dere 


a) die Bemessungsleistung oder die 
installierte Leistung der Anlage zu 
begrenzen und eine Verringerung 
oder einen Wegfall der finanziellen 
Förderung vorzusehen, wenn die 
Grenze überschritten wird. 


b) die Zusammenfassung von Anla- 
gen abweichend von § 24 Absatz 1 
zu regeln. 


c) Anforderungen und Zahlungsan- 
sprüche festzulegen oder auszu- 
schließen, die auch abweichend von 
den §§ 39h, 44b und 50a der Flexi- 
bilisierung der Anlagen dienen. 


d) abweichend von § 27a zu regeln, ob 
und in welchem Umfang der er- 
zeugte Strom vom Anlagenbetrei- 
ber selbst verbraucht werden darf 
und ob und in welchem Umfang 
selbst erzeugter Strom und ver- 
brauchter Strom bei der Ermittlung 
der Bemessungsleistung angerech- 
net werden kann. 


e) abweichende Regelungen zu treffen 
zu 


aa) dem Anlagenbegriff nach § 3 
Nummer 1, 


bb) dem Inbetriebnahmebegriff 
nach § 3 Nummer 30, 


ec) Beginn und Dauer des An- 
spruchs nach § 19 Absatz 1 
und 


dd) der Höchstbemessungsleis- 
tung nach § 101 Absatz 1, 
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f) den Übergangszeitraum nach der 
Zuschlagserteilung nach § 39f Ab- 
satz 2 zu bestimmen, 


3 . zu den Anforderungen für die T eilnahme 

an den Ausschreibungen, insbesondere 


a) Mindestanforderungen an die Eig- 
nung der Teilnehmer zu stellen. 


b) Anforderungen an den Planungs- 
und Genehmigungsstand der Pro- 
jekte zu stellen. 


c) Anforderungen zu der Art, der 
Form und dem Inhalt von Sicher- 
heiten zu stellen, die von allen Teil- 
nehmern an Ausschreibungen oder 
nur im Fall der Zuschlagserteilung 
zu leisten sind, um eine Inbetrieb- 
nahme und den Betrieb der Anlage 
sicherzustellen, und die entspre- 
chenden Regelungen zur teilweisen 
oder vollständigen Zurückzahlung 
dieser Sicherheiten, 


d) festzulegen, wie Teilnehmer an den 
Ausschreibungen die Einhaltung 
der Anforderungen nach den Buch- 
staben a bis c nachweisen müssen. 


4. zu der Art, der Form und dem Inhalt der 
Zuschlagserteilung im Rahmen einer 
Ausschreibung und zu den Kriterien für 
die Zuschlagserteilung, 


5. zu Anforderungen, die den Betrieb der 
Anlagen sicherstellen sollen, insbeson- 
dere wenn eine Anlage nicht oder ver- 
spätet in Betrieb genommen worden ist 
oder nicht in einem ausreichenden Um- 
fang betrieben wird. 


a) eine Untergrenze für die Bemes- 
sungsleistung festzulegen. 


b) eine Verringerung oder einen Weg- 
fall der finanziellen Förderung vor- 
zusehen, wenn die Untergrenze 
nach Buchstabe a unterschritten 
wird. 


c) eine Pflicht zu einer Geldzahlung 
vorzusehen und deren Höhe und die 
Voraussetzungen für die Zahlungs- 
pflicht zu regeln. 
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d) Kriterien für einen Ausschluss von 
Bietern bei künftigen Ausschrei- 
bungen zu regeln und 


e) die Möglichkeit vorzusehen, die im 
Rahmen der Ausschreibungen ver- 
gebenen Zuschläge nach Ablauf ei- 
ner bestimmten Frist zu entziehen 
oder zu ändern und danach erneut 
zu vergeben, oder die Dauer oder 
Höhe des Anspruchs nach § 19 Ab- 
satz 1 nach Ablauf einer bestimm- 
ten Frist zu ändern. 


6. zu der Art, der Form und dem Inhalt der 
Veröffentlichungen der Bekanntma- 
chung von Ausschreibungen, der Aus- 
schreibungsergebnisse und der erforder- 
lichen Mitteilungen an die Netzbetrei- 
ber, 


7. zu Auskunftsrechten der Bundesnetza- 
gentur gegenüber anderen Behörden, so- 
weit dies für die Ausschreibungen erfor- 
derlich ist. 


8. zu den nach den Nummern 1 bis 7 zu 
übermittelnden Informationen, 


9. die Bundesnetzagentur zu ermächtigen, 
unter Berücksichtigung des Zwecks und 
Ziels nach § 1 Festlegungen nach § 29 
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
zu den Ausschreibungen zu regeln, ein- 
schließlich der Ausgestaltung der Rege- 
lungen nach den Nummern 1 bis 8. 


§ 88a 

§ 88a 

Verordnungsermächtigung zu grenzüber- 
schreitenden Ausschreibungen 

unverändert 

(1) Die Bundesregierung wird ermäch- 
tigt, unter den in § 5 genannten Voraussetzun- 
gen durch Rechtsverordnung ohne Zustim- 
mung des Bundesrates Regelungen zu Aus- 
schreibungen zu treffen, die Anlagen im Bun- 
desgebiet und in einem oder mehreren ande- 
ren Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
offenstehen, insbesondere 
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1. zu regeln, dass ein Anspruch auf Zah- 
lung nach diesem Gesetz auch für Anla- 
gen besteht, die in einem anderen Mit- 
gliedstaat der Europäischen Union er- 
richtet worden sind, wenn 


a) der Anlagenbetreiber über einen 
Zuschlag oder eine Zahlungsbe- 
rechtigung verfügt, die im Rahmen 
einer Ausschreibung durch Zu- 
schlag erteilt worden ist, und 


b) die weiteren Voraussetzungen für 
den Zahlungsanspruch nach diesem 
Gesetz erfüllt sind, soweit auf der 
Grundlage der folgenden Nummern 
keine abweichenden Regelungen in 
der Rechtsverordnung getroffen 
worden sind. 


2. abweichend von den §§ 23 bis 55a Rege- 
lungen zu Verfahren und Inhalt der Aus- 
schreibungen zu treffen, insbesondere 


a) zur kalenderjährlich insgesamt aus- 
zuschreibenden installierten Leis- 
tung in Megawatt, wobei das jährli- 
che Ausschreibungsvolumen der 
Ausschreibungen 5 Prozent der 
jährlich zu installierenden Leistung 
nicht überschreiten soll. 


b) zur Anzahl der Ausschreibungen 
pro Jahr und zur Aufteilung des 
jährlichen Ausschreibungsvolu- 
mens auf die Ausschreibungen ei- 
nes Jahres, 


c) zur Festlegung von Höchstwerten, 


d) den Anspruch nach § 19 Absatz 1 
auf Anlagen auf bestimmten Flä- 
chen zu begrenzen. 


e) die Anlagengröße zu begrenzen 
und abweichend von § 24 Absatz 1 
und 2 die Zusammenfassung von 
Anlagen zu regeln. 


f) Anforderungen zu stellen, die der 
Netz- oder Systemintegration der 
Anlagen dienen. 
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3. abweichend von den §§ 30, 31, 33, 34, 
36d, 37, 37c und 39 bis 39h Anforderun- 
gen für die Teilnahme an den Ausschrei- 
bungen zu regeln, insbesondere 


a) Mindestanforderungen an die Eig- 
nung der Teilnehmer zu stellen. 


b) Mindest- oder Höchstgrenzen für 
Gebote oder Teillose zu bestim- 
men. 


c) Anforderungen an den Planungs- 
oder Genehmigungsstand der Anla- 
gen zu stellen. 


d) finanzielle Anforderungen an die 
Teilnahme an der Ausschreibung 
zu stellen. 


e) Anforderungen zu der Art, der 
Form und dem Inhalt von Sicher- 
heiten zu stellen, die von allen Teil- 
nehmern oder nur im Fall der Zu- 
schlagserteilung zu leisten sind, um 
eine Inbetriebnahme und den Be- 
trieb der Anlage sicherzustellen, 
und die entsprechenden Regelun- 
gen zur teilweisen oder vollständi- 
gen Zurückzahlung dieser Sicher- 
heiten, 


f) festzulegen, wie Teilnehmer die 
Einhaltung der Anforderungen 
nach den Buchstaben a bis e nach- 
weisen müssen. 


4. die Art, die Form, das Verfahren, den In- 
halt der Zuschlagserteilung, die Krite- 
rien für die Zuschlagserteilung und die 
Bestimmung des Zuschlagswerts zu re- 
geln. 


5. die Art, die Form und den Inhalt der 
durch einen Zuschlag vergebenen Zah- 
lungsansprüche zu regeln, insbesondere 
zu regeln. 


a) dass die Zahlungen für elektrische 
Arbeit pro Kilowattstunde auch ab- 
weichend von den Bestimmungen 
in den §§ 19 bis 55a und Anlage 1 
und 3 zu leisten sind. 
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b) unter welchen Voraussetzungen die 
Zahlungen erfolgen; hierbei kön- 
nen insbesondere getroffen werden 


aa) abweichende Bestimmungen 
von § 27a, 


bb) Bestimmungen zur Verhinde- 
rung von Doppelzahlungen 
durch zwei Staaten und 


ec) abweichende Bestimmungen 
von § 80 Absatz 2 zur Ausstel- 
lung von Herkunftsnachwei- 
sen, 


c) wie sich die Höhe und die Dauer 
der Zahlungen berechnen und 


d) wie die Standortbedingungen die 
Höhe der Zahlungen beeinflussen. 


6. Regelungen zu treffen, um die Errich- 
tung, die Inbetriebnahme und den Be- 
trieb der Anlagen sicherzustellen, insbe- 
sondere wenn eine Anlage nicht oder 
verspätet in Betrieb genommen worden 
ist oder nicht in einem ausreichenden 
Umfang betrieben wird. 


a) eine Pflicht zu einer Geldzahlung 
vorzusehen und deren Höhe und die 
Voraussetzungen für die Zahlungs- 
pflicht zu regeln. 


b) Kriterien für einen Ausschluss von 
Biefem bei künftigen Ausschrei- 
bungen zu regeln und 


c) die Möglichkeif vorzusehen, die im 
Rahmen der Ausschreibungen ver- 
gebenen Zuschläge oder Zahlungs- 
berechtigungen nach Ablauf einer 
bestimmten Frist zu entziehen oder 
zu ändern und danach erneut zu 
vergeben oder die Dauer oder Höhe 
des Förderanspruchs nach Ablauf 
einer bestimmten Frist zu ändern. 


7. zu der Art, der Form und dem Inhalt der 
Veröffentlichungen der Ausschreibun- 
gen, der Ausschreibungsergebnisse und 
der erforderlichen Mitteilungen an die 
Netzbetreiber, 
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8. zur Ühertragbarkeit von Zuschlägen 
oder Zahlungsberechtigungen vor der In- 
betriebnahme der Anlage und ihrer ver- 
bindlichen Zuordnung zu einer Anlage, 
insbesondere 


a) zu den zu beachtenden Frist- und 
Formerfordemissen und Mittei- 
lungspflichten, 


b) zu dem Kreis der berechtigten Per- 
sonen und den an diese zu stellen- 
den Anforderungen, 


9. zu regeln, dass abweichend von § 5 der 
Strom nicht im Bundesgebiet erzeugt 
oder im Bundesgebiet in ein Netz einge- 
speist werden muss. 


10. zum Anspruchsgegner, der zur Zahlung 
verpflichtet ist, zur Erstattung der ent- 
sprechenden Kosten und zu den Voraus- 
setzungen des Anspruchs auf Zahlungen 
in Abweichung von den §§ 1 9 bis 27, 5 1 
bis 54, 


1 1 . zum Umfang der Zahlungen und zur an- 
teiligen Zahlung des erzeugten Stroms 
aufgrund dieses Gesetzes und durch ei- 
nen anderen Mitgliedstaat der Europäi- 
schen Union, 


12. zu den nach den Nummern 1 bis 1 1 zu 
übermittelnden Informationen und dem 
Schutz der in diesem Zusammenhang 
übermittelten personenbezogenen Da- 
ten, 


13. abweichend von § 6 Absatz 2, § 35, den 
§§ 70 bis 72 und 75 bis 77, von der 
Rechtsverordnung nach § 93 sowie von 
der Rechtsverordnung nach § 1 1 1 f des 
Energiewirtschaftsgesetzes Mifteilungs- 
und Veröffentlichungspflichten zu re- 
geln. 


14. abweichend von den §§ 8 bis 18 Rege- 
lungen zur Netz- und Systemintegration 
zu treffen. 


15. abweichend von den §§ 56 bis 61a und 
der Rechtsverordnung nach § 91 Rege- 
lungen zu den Kostentragungspflichten 
und dem bundesweiten Ausgleich der 
Kosten der finanziellen Förderung der 
Anlagen zu treffen. 
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16. abweichend von §81 Regelungen zur 
Vermeidung oder Beilegung von Strei- 
tigkeiten durch die Clearingstelle und 
von § 85 abweichende Regelungen zur 
Kompetenz der Bundesnetzagentur zu 
treffen, 


17. zu regeln, welches Recht und welcher 
Gerichtsstand bei Streitigkeiten über die 
Zahlungen oder über die Ausschreibung 
Anwendung finden soll. 


(2) Die Bundesregierung wird ermäch- 
tigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim- 
mung des Bundesrates für Anlagenbetreiber 
von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus er- 
neuerbaren Energien, die im Bundesgebiet er- 
richtet worden sind und einen Anspruch auf 
Zahlung nach einem Fördersystem eines an- 
deren Mitgliedstaates der Europäischen 
Union haben. 


1. abweichend von den §§19 bis 87 die 
Höhe der Zahlungen oder den Wegfall 
des Anspruchs nach den §§19 und 50 zu 
regeln, soweit ein Zahlungsanspruch aus 
einem anderen Mitgliedstaat besteht. 


2. die Erstreckung des Doppelvermark- 
tungsverbots nach § 80 auch auf diese 
Anlagen zu regeln und 


3. abweichend von § 15 die Entschädigung 
zu regeln. 


(3) Die Bundesregierung wird ermäch- 
tigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim- 
mung des Bundesrates 


1. die Bundesnetzagentur zu ermächtigen, 
unter Berücksichtigung des Zwecks und 
Ziels nach § 1 Festlegungen nach § 29 
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
zu den Ausschreibungen zu treffen, ein- 
schließlich der Ausgestaltung der Rege- 
lungen nach den Absätzen 1 und 2 und 


2. das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie zu ermächtigen, im Rahmen 
von völkerrechtlichen Vereinbarungen 
mit den anderen Mitgliedstaaten der Eu- 
ropäischen Union unter Berücksichti- 
gung des Zwecks und Ziels nach § 1 und 
der Vorgaben nach § 5 
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a) Regelungen mit anderen Mitglied- 
staaten der Europäischen Union zu 
den Ausschreibungen festzulegen, 
einschließlich der Ausgestaltung 
der Regelungen nach den Absätzen 

1 und 2, 


b) die Voraussetzungen für die Zuläs- 
sigkeit der Zahlungen an Anlagen 
im Bundesgebiet nach dem Förder- 
system des anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union zu regeln 
und 


c) eine staatliche oder private Stelle in 
der Bundesrepublik Deutschland 
oder in einem anderen Mitglied- 
staat der Europäischen Union die 
Aufgaben der ausschreibenden 
Stelle nach Absatz 1 oder 2 zu über- 
tragen und festzulegen, wer die 
Zahlungen an die Anlagenbetreiber 
leisten muss. 


(4) Die Bundesregierung wird ermäch- 
tigt, in der Rechtsverordnung nach den Absät- 
zen 1 und 2 unterschiedliche Varianten zu re- 
geln und im Rahmen von völkerrechtlichen 
Vereinbarungen mit anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union 


1 . zu entscheiden, welche in der Rechtsver- 
ordnung nach den Absätzen 1 und 2 ge- 
troffenen Regelungen im Rahmen der 
Ausschreibung mit dem jeweiligen Mit- 
gliedstaat der Europäischen Union An- 
wendung finden sollen und 


2. zu regeln, welche staatliche oder private 
Stelle in der Bundesrepublik Deutsch- 
land oder in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union die ausschrei- 
bende Stelle nach Absatz 1 oder 2 ist und 
wer die Zahlungen an die Anlagenbetrei- 
ber leisten muss. 
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§ 88b 

§ 88b 

Verordnungsermächtigung zu Netzausbauge- 
bieten 

Verordnungsermächfigung zu Nefzausbauge- 
biefen 

Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie wird ermächtigt, durch Rechts- 
verordnung ohne Zustimmung des Bundesra- 
tes zur Einrichtung und Ausgestaltung eines 
Netzausbaugebiets unter Beachtung von 
§ 36c zu regeln, 

Das Bundesminisferium für Wirtschaft 
und Energie wird ermächtigf, durch Rechfs- 
verordnung ohne Zustimmung des Bundesra- 
fes zur Einrichtung und Ausgestaltung eines 
Netzausbaugebiets unter Beachtung von 
§ 36c zu regeln. 

1. welches geografische Gebiet das Netz- 
ausbaugebiet erfasst. 

1. unverändert 

2. ab welchem Zeitpunkt und für welchen 
Zeifraum das Nefzausbaugebief fesfge- 
legf wird und 

2. unverändert 

3. wie hoch der Anfeil der insfallierfen 
Leisfung von Windenergieanlagen an 
Land in dem Nefzausbaugebief bei den 
Zuschlägen in einem Kalenderjahr oder 
einer Ausschreibungsrunde höchsfens 
sein darf und wie sich diese insfallierfe 
Leisfung auf die Ausschreibungen in 
dem Kalenderjahr verteilen. “. 

3. wie hoch der Anteil der installierten 
Leistung von Windenergieanlagen an 
Land in dem Netzausbaugebiet bei den 
Zuschlägen in einem Kalenderjahr oder 
einer Ausschreibungsrunde höchstens 
sein darf und wie sich diese installierte 
Leistung auf die Ausschreibungen in 
dem Kalenderjahr verteilen. 


§88c 


Verordnungsermächtigung zu gemeinsa- 
men Ausschreibungen für Windenergiean- 
lagen an Land und Solaranlagen 


Das Bundesministerium für Wirt- 
schaft und Energie wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates zur Erprobung von gemeinsa- 
men Ausschreibungen nach § 39i 


1. zu regeln, dass für ein Ausschrei- 
bungsvolumen von 400 Megawatt pro 
Jahr Ausschreibungen durchgeführt 
werden, an denen Windenergieanla- 
gen an Land und Solaranlagen teil- 
nehmen können, einschließlich der 
Anzahl der Ausschreibungen pro Jahr 
sowie der Gebotstermine und der Ver- 
teilung der Ausschreibungsmengen 
auf die Gebotstermine, 
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2. zu regeln, welehe Solaranlagen und 
Windenergieanlagen an Land aueh 
abweiehend von § 22 an dieser Aus- 
sehreibung teilnehmen können, 


3. auch abweichend von den § 22 und den 
§§ 28 bis 38b zu regeln, wobei die Anfor- 
derungen für Windenergieanlagen an 
Land und Solaranlagen jeweils unter- 
schiedlich festgelegt werden können. 


a) dass Windenergieanlagen an 
Land abweichend von § 22 erst 
nach Erteilung einer Zahlungsbe- 
rechtigung einen Anspruch auf 
eine Zahlung nach § 19 haben 
und Solaranlagen abweichend 
von § 22 schon aufgrund des Zu- 
schlags einen Anspruch auf eine 
Zahlung nach § 19 haben. 


b) die Höchstwerte, wobei zur Ver- 
meidung von Überförderungen 
und zur Berücksichtigung von 
Netz- und Systemintegrations- 
kosten auch differenzierte 

Höchstwerte eingeführt werden 
dürfen. 


c) Ober- und Untergrenzen für die 
Größe von Anlagen, die an der 
Ausschreibung teilnehmen kön- 
nen. 


d) Ober- und Untergrenzen für die 
Gebotsgröße, 


e) Mindestanforderungen an die 
Eignung der Teilnehmer, 


f) Mindestanforderungen an den 
Planungs- oder Genehmigungs- 
stand der Anlagen, 


g) finanzielle Anforderungen für die 
Teilnahme an der Ausschrei- 
bung, 


h) die Art und Form von finanziel- 
len Sicherheiten für die Realisie- 
rung der Anlagen, 


i) die Art, die Form und das Ver- 
fahren sowie den Inhalt der Zu- 
schlagserteilung, 
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j) die Voraussetzungen für die Aus- 
stellung von Förderbereehtigun- 
gen, 


k) die Übertragbarkeit von Zusehlä- 
gen vor Inbetriebnahme der An- 
lage und die Übertragbarkeit von 
Förderbereehtigungen vor der 
verbindliehen Zuordnung zu ei- 
ner Anlage einsehließlieh, 


aa) der zu beaehtenden Form- 
und Fristerfordernisse sowie 
Mitteilungspfliehten und 


bb) dem Kreis der bereehtigten 
Personen und Anlagen und 
den an diese zu stellenden 
Anforderungen, 


1) welche Nachweise für die Buchsta- 
ben a bis k vorzulegen sind, 


4. auch abweichend von den §§ 5 bis 55a 


a) zu regeln, dass bestimmte Flä- 
chentypen oder Regionen als 
Standorte für Anlagen ausge- 
schlossen sind oder Mengen einer 
Technologie oder aller Technolo- 
gien, die in bestimmten Regionen 
oder Flächenkategorien zuge- 
schlagen werden, zu begrenzen. 


b) Anforderungen zu stellen, die der 
Netz- und Systemintegration der 
Anlagen dienen. 


c) Zu- oder Abschläge gegenüber 
dem Zuschlagspreis vorzusehen, 
die die Kosten der Integration 
der Anlage in das Stromsystem 
abbilden; dabei kann die Höhe 
der Zu- und Abschläge insbeson- 
dere berücksichtigen. 


aa) in welcher Region die An- 
lage angeschlossen wird. 


bb) welchen Einfluss sie auf die 
Netzbelastung hat. 


ec) welches Einspeiseprofil die 
Anlage hat. 


dd) auf welcher Netzebene die 
Anlage angeschlossen wird. 
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ee) wie viele Anlagen mit einem 
vergleiehbaren Einspeise- 
profil in der betroffenen Re- 
gion bereits installiert sind 
und 


ff) welebe weiteren Kosten die 
Systemintegration der An- 
lage verursaebt, 


d) die Kriterien für die Zuseblagser- 
teilung insbesondere dabinge- 
bend zu regeln, dass für die Rei- 
hung der Gebote aueh die Krite- 
rien naeh Buehstabe e herangezo- 
gen werden können, 


e) das Verfahren für die Ermittlung 
des Zusehlagswerts zu regeln. 


1) die Bereehnung von Dauer und 
Höhe der Zahlung naeh § 19 zu 
regeln. 


g) Einmalzahlungen der Anlagen an 
den Netzbetreiber für den An- 
sehluss der Anlage an das Netz 
vorzusehen, die 


aa) mögliehe Netzausbaukosten 
im Einzelfall oder naeh typi- 
sierten Fallgruppen abbil- 
den und 


bb) die an den Übertragungs- 
netzbetreiber weitergeleitet 
werden und dessen EEG- 
Konto entlasten. 


h) erforderliehe Naehweise, 


5. aueh abweiehend von den §§ 36, 36a, 
37, 37a, 55 und 55a Regelungen zu 
treffen, um die Erriehtung, die Inbe- 
triebnahme und den Betrieb der Anla- 
gen sieherzustellen und insbesondere 


a) eine Pflieht für eine Geldzahlung 
sowie deren Höhe festzulegen, die 
bei einem Verstoß gegen die 
Pflieht zur reehtzeitigen Errieh- 
tung oder bei einem unzureiehen- 
dem Betrieb der Anlage anfällt. 






Drucksache 18/9096 


-158- 


Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 


b) Kriterien für den Aussehluss von 
Bietern oder Anlagenstandorten 
von znkünftigen Aussehreibnn- 
gen, 


e) zu der Mögliehkeit Zusehläge 
und Förderbereehtigungen naeh 
Ablauf der Realisierungsfristen 
zu entziehen und 


d) die Besehränkung der Dauer 
oder Höhe des Vergütungsan- 
sprueh für Anlagen, die gegen die 
Pfliehten für die reehtzeitige Er- 
riehtung oder den ordnungsge- 
mäßen Betrieb verstoßen haben. 


§88d 


Verordnungsermäehtigung zu Innovati- 
onsaussehreibungen 


Die Bundesregierung wird ermäeh- 
tigt, dureh Reehtsverordnung ohne Zu- 
stimmung des Bundesrates Innovations- 
aussehreibungen für besonders netz- oder 
systemdienliehe Anlagen naeh § 39j einzu- 
führen; hierfür kann sie Regelungen tref- 
fen 


1. zu Verfahren und Inhalt der Aus- 
sehreibungen, insbesondere 


a) zu der Aufteilung des Aussehrei- 
bungsvolumens des Innovations- 
piloten in Teilmengen und dem 
Aussehluss von Anlagen, wobei 
insbesondere untersehieden wer- 
den kann 


aa) naeh Regionen und Netzebe- 
nen, 


bb) naeh Vorgaben aus Netz- 
und Systemsieht, 


b) zu der Bestimmung von Mindest- 
und Höehstgrößen von Teillosen, 


e) zu der Festlegung von Höehst- 
werten und 


d) zu der Preisbildung und dem Ab- 
lauf der Aussehreibungen, 
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2. abweichend von den §§ 19 bis 35a zu 
Art, Form und Inhalt der durch einen 
Zuschlag zu vergebenden Zahlungs- 
ansprüche 


a) für elektrische Arbeit pro Kilo- 
wattstunde, 


b) für die Bereitstellung installierter 
oder bereitgestellter systemdien- 
licher Leistung in Euro pro Kilo- 
watt 


c) für die Bereitstellung einer Sys- 
temdienstleistung als Zahlung für 
die geleistete Arbeit oder die be- 
reitgestellte Leistung, 


3. zu besonderen Zuschlags- und Zah- 
lungsanforderungen, mit denen der 
Innovationscharakter festgestellt 

wird, insbesondere zu 


a) innovativen Ansätzen zum Bau 
und Betrieb systemdienlich aus- 
gelegter Anlagen, 


b) innovativen Beiträgen von Anla- 
gen zu einem optimierten Netzbe- 
trieb mit hohen Anteilen erneuer- 
barer Energien, 


c) innovativen Ansätzen zur Steige- 
rung der Flexibilität, 


d) innovativen Beiträgen von Anla- 
gen zur Netzstabilität oder -Si- 
cherheit 


e) einem verstärkten Einsatz von 
Anlagen für Systemdienstleistun- 
gen, 


f) innovativen Ansätzen zur Minde- 
rung der Abregelung von Anla- 
gen und 


g) der Nachweisführung über das 
Vorliegen der Zuschlags- und 
Zahlungsvoraussetzungen 


4. zu den Anforderungen für die Teil- 
nahme an den Ausschreibungen, ins- 
besondere 


a) Mindestanforderungen an die 
Eignung der Teilnehmer zu stel- 
len. 
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b) Anforderungen an den Planungs- 
und Genehmigungsstand der 
Projekte zu stellen, 


e) Anforderungen zu der Art, der 
Form und dem Inhalt von Sieher- 
heiten zu stellen, die von allen 
Teilnehmern an Aussehreibun- 
gen oder nur im Fall der Zu- 
sehlagserteilung zu leisten sind, 
um eine Inbetriebnahme und den 
Betrieb der Anlage sieherzustel- 
len, und die entspreehenden Re- 
gelungen zur teilweisen oder voll- 
ständigen Zurüekzahlung dieser 
Sieherheiten, 


d) festzulegen, wie Teilnehmer an 
den Aussehreibungen die Einhal- 
tung der Anforderungen naeh 
den Buehstaben a bis e naehwei- 
sen müssen. 


5. zu der Art, der Form und dem Inhalt 
der Zusehlagserteilung im Rahmen ei- 
ner Aussehreibung und zu den Krite- 
rien für die Zusehlagserteilung, insbe- 
sondere falls der Zusehlag nieht allein 
naeh dem kostengünstigsten Gebot er- 
teilt werden soll. 


a) Wertungskriterien für die Beur- 
teilung des Innovationseharakter 
sowie deren Einfluss auf die Zu- 
sehlagswahrseheinliehkeit und 


b) Wertungskriterien für die Beur- 
teilung des Beitrags zur Netz- 
und Systemdienliehkeit sowie de- 
ren Einfluss auf die Zusehlags- 
wahrseheinliehkeit. 


6. zu Anforderungen, die den Betrieb 
der Anlagen sieherstellen sollen, ins- 
besondere wenn eine Anlage nieht 
oder verspätet in Betrieb genommen 
worden ist oder nieht in einem ausrei- 
ehenden Umfang betrieben wird. 


a) eine Untergrenze für die zu er- 
bringende ausgesehriebene und 
bezusehlagte Leistung in Form 
von Arbeit oder Leistung, 
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b) eine Verringerung oder einen 
Wegfall der finanziellen Förde- 
rung vorzusehen, wenn die Un- 
tergrenze naeh Buehstabe a un- 
tersehritten wird, 


e) eine Pflieht zu einer Geldzahlung 
vorzusehen und deren Höhe und 
die Voraussetzungen für die Zah- 
lungspflieht zu regeln. 


d) Kriterien für einen Aussehluss 
von Bietern bei künftigen Aus- 
sehreibungen zu regeln und 


e) die Mögliehkeit vorzusehen, die 
im Rahmen der Aussehreibungen 
vergebenen Zusehläge naeh Ab- 
lauf einer bestimmten Frist zu 
entziehen oder zu ändern und da- 
naeh erneut zu vergeben, oder die 
Dauer oder Höhe des Anspruehs 
naeh § 19 Absatz 1 naeh Ablauf 
einer bestimmten Frist zu än- 
dern. 


7. zu der Art, der Form und dem Inhalt 
der Veröffentliehungen der Bekannt- 
maehung von Aussehreibungen, der 
Ausschreibungsergebnisse und der er- 
forderlichen Mitteilungen an die Netz- 
betreiber, 


8. zu Auskunftsrechten der Bundesnetz- 
agentur gegenüber den Netzbetrei- 
bern und anderen Behörden, soweit 
dies für die Ausschreibungen erfor- 
derlich ist. 


9. zu den nach den Nummern 1 bis 7 zu 
übermittelnden Informationen, 


10. die Bundesnetzagentur zu ermächti- 
gen, unter Berücksichtigung des 
Zwecks und Ziels nach § 1 Festlegun- 
gen zu den Ausschreibungen zu regeln 
emschließlich der Ausgestaltung der 
Regelungen nach den Nummern 1 bis 
8.“ 

37 . § 89 wird wie folgt geändert: 

38. unverändert 

a) ln Absatz 1 wird in dem Satzteil vor 
Nummer 1 die Angabe „§§ 44 bis 46“ 
durch die Angabe „§§ 42 bis 44“ ersetzt. 
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b) ln Absatz 2 wird die Angabe „§ 47 Ab- 
satz 6“ durch die Angabe „§ 44b Ab- 
satz 5“ ersetzt. 


38. ln § 90 Nummer 1 werden die Wörter „auf fi- 
nanzielle Förderung“ durch die Wörter „auf 
Zahlung nach den §§ 19 Absatz 1 und 50“ er- 
setzt. 

39. unverändert 

39. § 91 wird wie folgt geändert: 

40. unverändert 

a) ln Nummer 1 wird das Wort „geförder- 
ten“ durch die Wörter „kaufmännisch 
abgenommenen“ ersetzt. 


b) ln Nummer 5 werden die Wörter „Aus- 
schreibungs- oder anderen“ durch das 
Wort „wettbewerblichen,“ und die Wör- 
ter „der Ausschreibung“ durch die Wör- 
ter „des wettbewerblichen Verfahrens“ 
ersetzt. 


c) ln Nummer 7 werden die Wörter „§ 33 
Absatz 1 mit Ansprüchen auf eine finan- 
zielle Förderung“ durch die Wörter 
„§ 27 mit Ansprüchen auf Zahlung nach 
§ 19 Absatz 1 oder § 50“ ersetzt. 


40. § 92 wird wie folgt gefasst: 

41. unverändert 

„§ 92 


Verordnungsermächtigung zu Herkunfts- 
nachweisen und Regionalnachweisen 


Das Bundesminisferium für Wirtschaft 
und Energie wird ermächtigt, im Einverneh- 
men mit dem Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschufz durch Rechfsver- 
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrafes 


1 . die Anforderungen zu regeln an 


a) die Aussfellung, Übertragung und 
Entwertung von Herkunftsnach- 
weisen nach § 79 Absatz 1 und von 
Regionalnachweisen nach § 79a 
Absatz 1 und 


b) die Anerkennung von Herkunfts- 
nachweisen nach § 79 Absatz 3, 


2. den Inhalt, die Form und die Gültigkeits- 
dauer der Herkunftsnachweise und der 
Regionalnachweise festzulegen. 
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3 . das V erfahren für die Ausstellung, Aner- 

kennung, Übertragung und Entwertung 
von Herkunftsnachweisen und für die 
Ausstellung, Übertragung und Entwer- 
tung von Regionalnachweisen zu regeln 
sowie festzulegen, wie Antragsteller da- 
bei die Einhaltung der Anforderungen 
nach Nummer 1 nachweisen müssen. 


4. die Ausgestaltung des Herkunftsnach- 
weisregisters nach § 79 Absatz 4 und des 
Regionalnachweisregisters nach § 79a 
Absatz 4 zu regeln sowie festzulegen, 
welche Angaben an dieses Register 
übermittelt werden müssen, wer zur 
Übermittlung verpflichtet ist und in wel- 
chem Umfang Netzbetreiber Auskunft 
über die Ausstellung, Übertragung und 
Entwertung von Regionalnachweisen 
verlangen können; dies schließt Rege- 
lungen zum Schutz personenbezogener 
Daten ein, in denen Art, Umfang und 
Zweck der Speicherung sowie Lö- 
schungsfristen festgelegt werden müs- 
sen. 


5. abweichend von § 79 Absatz 6 und von 
§ 79a Absatz 9 zu regeln, dass Her- 
kunftsnachweise oder Regionalnach- 
weise Finanzinstrumente im Sinn des § 1 
Absatz 1 1 des Kreditwesengesetzes oder 
des § 2 Absatz 2b des Wertpapierhan- 
delsgesetzes sind. 


6. abweichend von § 78 im Rahmen der 
Stromkennzeichnung die Ausweisung 
von Strom zu regeln, für den eine Zah- 
lung nach § 1 9 in Anspruch genommen 
wird; hierbei kann insbesondere abwei- 
chend von § 79 Absafz 1 auch die Aus- 
sfellung von Herkunftsnachweisen für 
diesen Sfrom an die Überfragungsnefz- 
befreiber geregelf werden. 


7. im Anwendungsbereich von § 79a Ab- 
safz 6 zu regeln und zu veröffenflichen, 
welche Posfleifzahlengebiefe jeweils 
eine Region für die regionale 
Grünsfromkennzeichnung um ein oder 
mehrere Posfleifzahlengebiefe, in denen 
Strom verbraucht wird, bilden. 
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8. für Strom aus Anlagen außerhalb des 
Bundesgebiets, die einen Zuschlag in ei- 
ner Ausschreibung nach § 5 Absatz 2 
Satz 2 erhalten haben: 


a) zu bestimmen, welche Gebiete in 
den betreffenden Staaten von der 
jeweiligen Region für die regionale 
Grünstromkennzeichnung nach 

§ 79a Absatz 6 umfasst sind, und 
die Veröffentlichung dieser Ge- 
biete zu regeln. 


b) Anforderungen zu regeln an die 
Ausstellung, Übertragung und Ent- 
wertung von Regionalnachweisen 
aus Anlagen in Gebieten nach 
Buchstabe a. 


9. den Betrag, um den sich der anzulegende 
Wert für Anlagen mit gesetzlich be- 
stimmtem anzulegendem Wert reduziert, 
abweichend von § 53b festzulegen. 


10. im Anwendungsbereich von § 79a Ab- 
satz 5 Satz 3 Bestimmungen zum Nach- 
weis zu treffen, dass die Übertragung 
von Regionalnachweisen nur entlang der 
vertraglichen Lieferkette erfolgt ist. 


11. die konkrete Gestaltung der Ausweisung 
der regionalen Herkunft nach § 79a in 
der Stromkennzeichnung zu regeln, ins- 
besondere die textliche und grafische 
Darstellung.“ 


41 . § 93 wird wie folgt geändert: 

42. unverändert 

a) Im Satzteil vor der Aufzählung werden 
die Wörter „nach § 6 Absatz 1 Satz 3“ 
durch die Wörter „nach § 6 Absatz 2“ er- 
setzt. 


b) ln Nummer 5 wird die Angabe „§21“ 
durch die Angabe „§ 21c“ ersetzt. 


c) ln Nummer 8 werden die Wörter „nach 
§ 26 Absatz 2“ gestrichen und werden 
die Wörter „Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus solarer Strahlungsenergie so- 
wie der nach den §§ 28, 29 und 31“ 
durch die Wörter „Solaranlagen sowie 
der nach den §§ 44a, 46 und 49“ ersetzt. 
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d) ln Nummer 1 1 Buchstabe c werden die 
Wörter „Angaben nach § 6 Absatz 2 
Nummer 1“ durch die Wörter „Kontakt- 
daten von Anlagenbetreibem“ ersetzt. 


e) ln Nummer 12 Buchstabe b werden die 
Wörter „sind die Angaben nach § 6 Ab- 
satz 2“ durch die Wörter „sind die Kon- 
taktdaten der Anlagenbetreiber“ ersetzt. 


42. § 95 wird wie folgt geändert: 

43. § 95 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 wird aufgehoben. 

a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 


„2. zur Förderung von Mieterstrom- 
modellen zu regeln, dass Betrei- 
ber von Solaranlagen eine verrin- 
gerte EEG-Umlage für Strom aus 
ihrer Solaranlage zahlen müssen, 
wenn 


a) die Solaranlage auf, an oder 
in einem Wohngebäude in- 
stalliert ist und 


b) der Strom zur Nutzung in- 
nerhalb des Gebäudes, auf, 
an oder in dem die Anlage 
installiert ist, an einen Drit- 
ten geliefert wird; 


dabei kann zwisehen ver- 
sehiedenen Anlagengrößen 
oder Nutzergruppen unter- 
sehieden werden,“. 

b) ln Nummer 3 wird die Angabe „§ 100 
Absatz 1“ durch die Angabe „§ 100 Ab- 
satz 2“ ersetzt. 

b) unverändert 

c) ln Nummer 5 Buchstabe b Doppelbuch- 
stabe ee wird das Komma am Ende 
durch einen Punkt ersetzt. 

c) unverändert 

d) Nummer 6 wird aufgehoben. 

d) unverändert 

43. In § 96 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter 
„ auf Grund der §§ 91 “ durch die Wörter 
„ aufgrund der §§ 88b, 91 “ ersetzt. 

44. § 96 wird wie folgt geändert: 


a) ln Absatz 1 werden die Wörter „§§ 89, 
91 und 92“ dureh die Angabe „§§ 88, 
88e, 88d, 89, 91, 92 und 95 Nummer 2“ 
ersetzt. 


b) ln Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter 
„im Fall der §§ 89 und 91“ gestriehen. 
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c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter 
„auf Grund der §§ 91“ dureh die Wör- 
ter „aufgrund der §§ 88b, 91“ ersetzt. 

44. Die §§ 97 und 98 werden wie folgt gefasst: 

45. Die §§ 97 und 98 werden wie folgt gefasst: 

„§ 97 

„§ 97 

Erfahrungsbericht 

Erfahrungsbericht 

(1) Die Bundesregierung evaluiert die- 
ses Gesetz und das Windenergie-auf-See-Ge- 
setz und legt dem Bundestag bis zum 31. De- 
zember 2018 und dann alle vier Jahre einen 
Erfahrungsbericht vor. ln dem Bericht berich- 
tet sie insbesondere über 

(1) Die Bundesregierung evaluiert die- 
ses Gesetz und das Windenergie-auf-See-Ge- 
setz und legt dem Bundestag bis zum 30. Juni 
2018 und dann alle vier Jahre einen Erfah- 
rungsbericht vor. ln dem Bericht berichtet sie 
insbesondere über 

1 . den Stand des Ausbaus der emeuerbaren 
Energien, die Erreichung der Ziele nach 
§ 1 Absatz 2 und die hierdurch einge- 
sparte Menge Mineralöl und Erdgas so- 
wie die dadurch reduzierten Emissionen 
von Treibhausgasen, 

1. unverändert 

2. die Erfahrungen mit Ausschreibungen 
nach § 2 Absatz 3, auch vor dem Hinter- 
grund des Ziels, die Akteursvielfalt zu 
erhalten, und die Erfahrungen mit den 
Ausschreibungen für Anlagen außerhalb 
des Bundesgebiets nach § 5 Absatz 2 und 
3 sowie 

2. die Erfahrungen mit Ausschreibungen 
nach § 2 Absatz 3, auch vor dem Hinter- 
grund des Ziels, die Akteursvielfalt zu 
erhalten; dies umfasst auch die Erfah- 
rungen mit den grenzüberschreitenden 
und technologieneutralen Ausschrei- 
bungen, sowie 

3. die Entwicklung und angemessene Ver- 
teilung der Kosten nach § 2 Absatz 4, 
auch vor dem Hintergrund der Entwick- 
lung der Besonderen Ausgleichsrege- 
lung und der Eigenversorgung. 

3. unverändert 


(2) Die Bundesregierung legt in dem 
Erfahrungsbericht erforderliche Hand- 
lungsempfehlungen für die Weiterentwick- 
lung dieses Gesetzes und des Windenergie- 
auf-See-Gesetzes vor, insbesondere mit 
Blick auf die §§ 1 und 2 dieses Gesetzes und 
§ 1 des Windenergie-auf-See-Gesetzes. 
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(2) Die Bundesnetzagentur, das Bun- 
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
und das Umweltbundesamt unterstützen das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Ener- 
gie bei der Erstellung des Erfahrungsberichts. 
Insbesondere berichtet ihm die Bundesnetza- 
gentur bis zum 3 1 . Oktober 20 1 7 und dann 
jährlich über die Flächeninanspruchnahme für 
Freiflächenanlagen, insbesondere über die In- 
anspruchnahme von Ackerland. Zur Unter- 
stützung bei der Erstellung des Erfahrungsbe- 
richts soll das Bundesministerium für Wirt- 
schaft und Energie außerdem wissenschaftli- 
che Gutachten beauftragen. 

(3) Die Bundesnetzagentur, das Bun- 
desamt für Wirtschaft und Ausführkontrolle 
und das Umweltbundesamt unterstützen das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Ener- 
gie bei der Erstellung des Erfahrungsberichts. 
Insbesondere berichtet ihm die Bundesnetza- 
gentur bis zum 31. Oktober 2017 und dann 
jährlich über die Flächeninanspruchnahme für 
Freiflächenanlagen, insbesondere über die In- 
anspruchnahme von Ackerland. Zur Unter- 
stützung bei der Erstellung des Erfahrungsbe- 
richts soll das Bundesministerium für Wirt- 
schaft und Energie außerdem wissenschaftli- 
che Gutachten beauftragen. 

fSJ Die Bundesregierung legt rechtzei- 
tig vor Erreichung des in § 49 Absatz 5 be- 
stimmten Ziels einen Vorschlag für eine Neu- 
gestaltung der bisherigen Regelung vor. 

(3) entfällt 

§98 

§98 

Monitoringbericht 

unverändert 

Die Bundesregierung berichtet dem 
Bundestag jährlich in ihrem Monitoringbe- 
richt nach § 63 Absatz 1 des Energiewirt- 
schaftsgesetzes über den Stand des Ausbaus 
der emeuerbaren Energien.“ 


45. § 99 wird aufgehoben. 

46. unverändert 

46. § 100 wird wie folgt gefasst: 

47. § 100 wird wie folgt gefasst: 

„§ 100 

„§ 100 

Allgemeine Übergangsvorschriften 

Allgemeine Übergangsvorschriften 

(1) Die Bestimmungen des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes in der am 3 1 . Dezem- 
ber 2016 geltenden Fassung und der Freiflä- 
chenausschreibungsverordnung in der am 3 1 . 
Dezember 2016 geltenden Fassung sind 

unverändert 

1. für Strom aus Anlagen, die vor dem 

1 . Januar 2017 in Betrieb genommen 
worden sind, statt der §§ 7, 21, 22, 22a, 
23 Absatz 3 Nummer 1, 3, 5 und 7, 
§§ 27a bis 39e, 39g und 39h, 40 bis 49, 
50a, 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3, 
§§ 53 und 53a, §§ 54 bis 55a sowie der 
Anlage 2 anzuwenden. 
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2. für Strom aus Freiflächenanlagen, denen 
ein Zuschlag zugeordnet worden ist, der 
vor dem 1 . Januar 2017 nach der Freiflä- 
chenausschreibungsverordnung erteilt 
worden ist. 


a) statt der §§ 22, 22a, 27a bis 39h und 
§§ 54 bis 55a anzuwenden; 


b) statt des § 24 anwenden, wenn die 
Freiflächenanlage vor dem 1. Ja- 
nuar 2017 in Betrieb genommen 
worden ist; für Freiflächenanlagen, 
die nach dem 3 1 . Dezember 20 1 6 in 
Betrieb genommen worden sind, ist 
§ 24 anstelle von § 2 Nummer 5 
zweiter Halbsatz der Freiflächen- 
ausschreibungsverordnung anzu- 
wenden. 


§ 3 Nummer 1 ist auf Anlagen, die vor dem 1 . 
Januar 2017 in Betrieb genommen worden 
sind, erstmalig in der Jahresabrechnung für 
20 1 6 anzuwenden. § 46 Absatz 3 ist auch auf 
Anlagen anzuwenden, die nach dem 1 . Januar 
2012 in Betrieb genommen worden sind. Für 
Strom aus Anlagen, die vor dem 1 . Januar 
2016 in Betrieb genommen worden sind, ist 
§ 5 1 nicht anzuwenden. § 52 Absatz 3 ist nur 
für Zahlungen für Strom anzuwenden, der 
nach dem 31. Dezember 2015 eingespeist 
wird; bis zu diesem Zeitpunkt ist die entspre- 
chende Bestimmung des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes in der am 3 1 . Dezember 20 1 6 
geltenden Fassung anzuwenden. § 80a ist auf 
Anlagen, die vor dem 1. Januar 2012 in Be- 
trieb genommen worden sind, nicht anzuwen- 
den. 


(2) Für Strom aus Anlagen und KWK- 
Anlagen, die nach dem am 31. Juli 2014 gel- 
tenden Inbetriebnahmebegriff vor dem 1 . Au- 
gust 2014 in Betrieb genommen worden sind, 
sind die Bestimmungen des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 
2016 geltenden Fassung anzuwenden mit der 
Maßgabe, dass 

(2) Für Strom aus Anlagen und KWK- 
Anlagen, die nach dem am 31. Juli 2014 gel- 
tenden Inbetriebnahmebegriff vor dem 1 . Au- 
gust 2014 in Betrieb genommen worden sind, 
sind die Bestimmungen des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 
2016 geltenden Fassung anzuwenden mit der 
Maßgabe, dass 

1 . statt § 5 Nummer 2 1 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes in der am 3 1 . Dezem- 
ber 2016 geltenden Fassung § 3 Num- 
mer 5 des Emeuerbare-Energien-Geset- 
zes in der am 31. Juli 2014 geltenden 
Fassung anzuwenden ist. 

1. unverändert 
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2. statt § 9 Absatz 3 und 7 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes in der am 3 1 . Dezem- 
ber 20 1 6 geltenden Fassung § 6 Absatz 3 
und 6 des Emeuerbare-Energien-Geset- 
zes in der am 31. Juli 2014 geltenden 
Fassung anzuwenden ist, 

2. unverändert 

3. § 25 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes 

in der am 3 1 . Dezember 20 1 6 geltenden 
Fassung mit folgenden Maßgaben anzu- 
wenden ist: 

3. unverändert 

a) an die Stelle des anzulegenden 
Wertes nach § 23 Absatz 1 Satz 2 
des Emeuerbare-Energien-Geset- 
zes in der am 31. Dezember 2016 
geltenden Fassung tritt der Vergü- 
tungsanspmch des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes in der für die je- 
weilige Anlage maßgeblichen Fas- 
sung und 


b) für Betreiber von Anlagen zur Er- 
zeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie, die nach dem 
31. Dezember 2011 in Betrieb ge- 
nommen worden sind, ist § 25 Ab- 
satz 1 Satz 1 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes in der am 3 1 . De- 
zember 2016 geltenden F assung an- 
zuwenden, solange der Anlagenbe- 
treiber die Anlage nicht nach § 17 
Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a 
des Emeuerbare-Energien-Geset- 
zes in der am 31. Juli 2014 gelten- 
den Fassung als geforderte Anlage 
im Sinn des § 20a Absatz 5 des Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 3 1 . Juli 2014 geltenden Fas- 
sung registriert und den Standort 
und die installierte Leistung der 
Anlage nicht an die Bundesnetza- 
gentur mittels der von ihr bereitge- 
stellten Formularvorgaben übermit- 
telt hat; 
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4. statt der §§ 26 bis 31, 40 Absatz 1 des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes in der 
am 31. Dezember 2016 geltenden Fas- 
sung, der §§ 41 bis 51, 53 und 55, 71 
Nummer 2 des Emeuerbare-Energien- 
Gesetzes in der am 31. Dezember 2016 
geltenden Fassung die §§20 bis 20b, 23 
bis 33, 46 Nummer 2 sowie die Anlagen 

1 und 2 des Emeuerbare-Energien-Ge- 
setzes in der am 31. Juli 2014 geltenden 
Fassung anzuwenden sind, wobei § 33c 
Absatz 3 des Emeuerbare-Energien-Ge- 
setzes in der am 31. Juli 2014 geltenden 
Fassung entsprechend anzuwenden ist; 
abweichend hiervon ist § 47 Absatz 7 
des Emeuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 3 1 . Dezember 20 1 6 geltenden 
Fassung ausschließlich für Anlagen ent- 
sprechend anzuwenden, die nach dem 
am 3 1 . Juli 20 1 4 geltenden Inbetriebnah- 
mebegriff nach dem 3 1 . Dezember 20 1 1 
in Betrieb genommen worden sind. 

4. unverändert 

5. § 35 Satz 1 Nummer 2 des Emeuerbare- 

Energien-Gesetzes in der am 3 1 . Dezem- 
ber 2016 geltenden Fassung ab dem 1. 
April 20 1 5 anzuwenden ist. 

5. unverändert 

6. § 37 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes 

in der am 3 1 . Dezember 20 1 6 geltenden 
Fassung entsprechend anzuwenden ist 
mit Ausnahme von § 37 Absatz 2 und 3 
zweiter Halbsatz des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes in der am 31. Dezember 
2016 geltenden Fassung, 

6. unverändert 

7. für Strom aus Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus Wasserkraft, die vor dem 
1. Januar 2009 in Betrieb genommen 
worden sind, anstelle des § 40 Absatz 2 
des Emeuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Dezember 2016 geltenden 
Fassung § 23 des Emeuerbare-Energien- 
Gesetzes in der am 31. Juli 2014 gelten- 
den Fassung anzuwenden ist, wenn die 
Maßnahme nach § 23 Absatz 2 Satz 1 
des Emeuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung 
abgeschlossen worden ist. 

7. für Strom aus Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus Wasserkraft, die vor dem 
1. Januar 2009 in Betrieb genommen 
worden sind, anstelle des § 40 Absatz 2 
des Emeuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Dezember 2016 geltenden 
Fassung § 23 des Emeuerbare-Energien- 
Gesetzes in der am 31. Juli 2014 gelten- 
den Fassung anzuwenden ist, wenn die 
Maßnahme nach § 23 Absatz 2 Satz 1 
des Emeuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung 
vor dem 1. August 2014 abgeschlossen 
worden ist. 
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8. Anlage 1 Nummer 1.2 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes in der am 3 1 . Dezem- 
ber 2016 geltenden Fassung mit der 
Maßgabe anzuwenden ist, dass der je- 
weils anzulegende Wert „AW“ für nach 
dem 3 1 . Dezember 2014 

8. unverändert 

a) aus Windenergie und solarer Strah- 
lungsenergie erzeugten für Strom 
um 0,40 Cent pro Kilowattstunde 
erhöht wird; abweichend vom ers- 
ten Halbsatz wird der anzulegende 
Wert für Sfrom, der nach dem 31. 
Dezember 2014 und vor dem 1 . Ap- 
ril 2015 erzeug! wird, nur um 0,30 
Genf pro Kilowatfsfunde erhöh!, 
wenn die Anlage nichf femsfeuer- 
bar im Sinn des § 36 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesefzes in der am 
3 1 . Dezember 20 1 6 gehenden Fas- 
sung isf, oder 


b) aus Wasserkraft, Deponiegas, Klär- 
gas, Grabengas, Biomasse und Ge- 
ofhermie erzeugfen Sfrom um 0,20 
Genf pro Kilowatfsfunde erhöh! 
wird. 


9. § 66 Absafz 2 Nummer 1, Absafz 4, 5, 6, 

11, 18, 18a, 19 und 20 des Emeuerbare- 
Energien-Gesefzes in der am 31. Juli 
2014 gehenden Fassung anzuwenden isf. 

9. unverändert 

10. für Sfrom aus Anlagen, die nach dem am 
3 1 . Dezember 20 1 1 gehenden Inbefrieb- 
nahmebegriff vor dem 1. Januar 2012 in 
Befrieb genommen worden sind, abwei- 
chend hiervon und unbeschadef der 
Nummern 3, 5, 6, 7 und 8 § 66 Absafz 1 
Nummer 1 bis 13, Absafz 2, 3, 4, 14, 17 
und 2 1 des Emeuerbare-Energien-Gesef- 
zes in der am 31. Juli 2014 gehenden 
Fassung anzuwenden isf, wobei die in 
§ 66 Absafz 1 ersfer Halbsafz angeord- 
nefe allgemeine Anwendung der Bestim- 
mungen des Emeuerbare-Energien-Ge- 
sefzes in der am 3 1 . Dezember 20 1 1 gel- 
lenden Fassung nichf anzuwenden isf, 
sowie die folgenden Maßgaben gehen: 

10. unverändert 
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a) statt § 5 Nummer 4 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes in der am 
3 1 . Dezember 20 1 6 geltenden Fas- 
sung ist § 18 Absatz 2 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes in der am 
31. Dezember 2011 geltenden Fas- 
sung entsprechend anzuwenden 
und statt § 5 Nummer 2 1 des Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Dezember 2016 gelten- 
den Fassung ist § 3 Nummer 5 des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Dezember 2011 gelten- 
den Fassung anzuwenden; abwei- 
chend hiervon ist für Anlagen, die 
vor dem 1. Januar 2009 nach § 3 
Absatz 4 zweiter Halbsatz des Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Dezember 2008 gelten- 
den Fassung erneuert worden sind, 
ausschließlich für diese Erneuerung 
§ 3 Absafz 4 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesefzes in der am 3 1 . De- 
zember 2008 gebenden Fassung an- 
zuwenden. 


b) sfatt § 9 des Emeuerbare-Energien- 
Gesefzes in der am 3 1 . Dezember 
20 1 6 gebenden Fassung isf § 6 des 
Emeuerbare-Energien-Gesefzes in 
der am 3 1 . Juli 2014 gebenden Fas- 
sung unbeschadef des § 66 Ab- 
safz 1 Nummer 1 bis 3 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesefzes in der am 
31. Juli 2014 gebenden Fassung 
mif folgenden Maßgaben anzuwen- 
den: 


aa) § 9 Absafz 1 Safz 2 und Ab- 
safz 4 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesefzes in der am 31. 
Dezember 20 1 6 gebenden 
Fassung isf enf sprechend an- 
zuwenden und 


bb) bei Versfüßen isf § 16 Ab- 
safz 6 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesefzes in der am 31. 
Dezember 20 1 1 gebenden 
Fassung enf sprechend anzu- 
wenden. 
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c) statt der §§ 26 bis 29, 32, 40 Ab- 
satz 1 des Emeuerbare-Energien- 
Gesetzes in der am 31. Dezember 
2016 geltenden Fassung, den §§41 
bis 51, 53 und 55, 71 Nummer 2 des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 3 1 . Dezember 20 1 6 gelten- 
den Fassung sind die §§ 19, 20, 23 
bis 33 und 66 sowie die Anlagen 1 
bis 4 des Emeuerbare-Energien- 
Gesetzes in der am 31. Dezember 
2011 geltenden Fassung anzuwen- 
den. 


d) statt § 66 Absatz 1 Nummer 10 
Satz 1 und 2 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes in der am 31. Juli 
2014 geltenden Fassung sind die 
§§ 20, 21, 34 bis 36 und Anlage 1 
des Emeuerbare-Energien-Geset- 
zes in der am 31. Dezember 2016 
geltenden Fassung mit der Maß- 
gabe anzuwenden, dass abwei- 
chend von § 20 Absatz 1 Num- 
mer 3 und 4 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes in der am 31. De- 
zember 20 1 6 geltenden Fassung die 
Einspeisevergütung nach den Best- 
immungen des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes in der für die jewei- 
lige Anlage maßgeblichen Fassung 
maßgeblich ist und dass bei der Be- 
rechnung der Marktprämie nach 
§ 34 des Emeuerbare-Energien-Ge- 
setzes in der am 3 1 . Dezember 2016 
geltenden Fassung der anzulegende 
Wert die Höhe der Vergütung in 
Cent pro Kilowattstunde ist, die für 
den direkt vermarkteten Strom bei 
der konkreten Anlage im Fall einer 
Vergütung nach den Vergütungsbe- 
stimmungen des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes in der für die jewei- 
lige Anlage maßgeblichen Fassung 
fafsächlich in Anspmch genommen 
werden könnfe. 
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e) statt § 66 Absatz 1 Nummer 1 1 des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 3 1 . Juli 2014 geltenden Fas- 
sung sind die §§52 und 54 sowie 
Anlage 3 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes in der am 31. De- 
zember 2016 geltenden F assung an- 
zuwenden 


11. für Anlagen, die vor dem 1 . Januar 2012 
in Betrieb genommen worden sind, gilt 
die Dauer des Ansprachs auf Zahlung, 
die in der Fassung des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes festgelegt ist, das bei 
Inbetriebnahme der Anlage anzuwenden 
war. 

11. unverändert 

Absatz 1 Satz 3 bis 6 ist auch auf Anlagen 
nach Satz 1 anzuwenden. 

Absatz 1 Satz 3 bis 6 ist auch auf Anlagen 
nach Satz 1 anzuwenden. 

(3) Für Strom aus Anlagen, die 

(3) Für Strom aus Anlagen, die 

1 . nach dem am 3 1 . Juli 20 1 4 geltenden In- 
betriebnahmebegriff vor dem 1. August 
2014 in Betrieb genommen worden sind 
und 

1. unverändert 

2. vor dem 1 . August 20 14 zu keinem Zeit- 
punkt Strom ausschließlich aus erneuer- 
baren Energien oder Gmbengas erzeugt 
haben. 

2. unverändert 

ist § 5 Nummer 2 1 erster Flalbsatz des Emeu- 
erbare-Energien-Gesetzes in der am 3 1 . De- 
zember 20 1 6 geltenden Fassung anzuwenden. 
Abweichend von Satz 1 gilt für Anlagen nach 
Satz 1, die ausschließlich Biomethan einset- 
zen, der am 31. Juli 2014 geltende Inbetrieb- 
nahmebegriff, wenn das ab dem 1. August 
2014 zur Stromerzeugung eingesetzte Biome- 
than ausschließlich aus Gasaufbereitungsan- 
lagen stammt, die vor dem 23. Januar 2014 
zum ersten Mal Biomethan in das Erdgasnetz 
eingespeist haben. Für den Anspmch auf fi- 
nanzielle Fördemng für Strom aus einer An- 
lage nach Satz 2 ist nachzuweisen, dass vor 
ihrem erstmaligen Betrieb ausschließlich mit 
Biomethan eine andere Anlage mit allen er- 
forderlichen Angaben in dem Register als 
endgültig stillgelegt registriert worden ist, die 

ist § 5 Nummer 2 1 erster Flalbsatz des Emeu- 
erbare-Energien-Gesetzes in der am 3 1 . De- 
zember 20 1 6 geltenden Fassung anzuwenden. 
Abweichend von Satz 1 gilt für Anlagen nach 
Satz 1, die ausschließlich Biomethan einset- 
zen, der am 31. Juli 2014 geltende Inbetrieb- 
nahmebegriff, wenn das ab dem 1 . August 
2014 zur Stromerzeugung eingesetzte Biome- 
than ausschließlich aus Gasaufbereitungsan- 
lagen stammt, die vor dem 23. Januar 2014 
zum ersten Mal Biomethan in das Erdgasnetz 
eingespeist haben. Für den Anspmch auf fi- 
nanzielle Fördemng für Strom aus einer An- 
lage nach Satz 2 ist nachzuweisen, dass vor 
ihrem erstmaligen Betrieb ausschließlich mit 
Biomethan eine andere Anlage mit allen er- 
forderlichen Angaben in dem Register als 
endgültig stillgelegt registriert worden ist, die 

1. schon vor dem 1. August 2014 aus- 
schließlich mit Biomethan betrieben 
wurde und 

1. unverändert 
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2. mindestens dieselbe installierte Leistung 
hat wie die Anlage nach Satz 2. 

2. unverändert 

Stilllegungsnachweise nach Satz 3 können 
auch gemeinsam für eine Anlage nach Satz 2 
verwendet oder auf mehrere Anlagen nach 
Satz 2 aufgeteilt werden. Die Bundesnetza- 
gentur veröffentlicht hierzu die Daten der im 
Register gemeldeten Anlagen, die vor ihrer 
endgültigen Stilllegung Strom ausschließlich 
aus Biomethan erzeugt haben, soweit der An- 
lagenbetreiber dieser Veröffentlichung nicht 
widersprochen hat und solange die stillgelegte 
Leistung nicht von anderen Anlagen verwen- 
det wird. Satz 2 ist auf Anlagen entsprechend 
anzuwenden, die ausschließlich Biomethan 
einsetzen, das aus einer Gasaufbereitungsan- 
lage stammt, die nach dem Bundes-Immissi- 
onsschutzgesetz genehmigungsbedürftig isf 
und vor dem 23. Januar 2014 genehmigf wor- 
den isf und die vor dem 1 . Januar 20 1 5 zum 
ersfen Mal Biomefhan in das Erdgasnefz ein- 
gespeisf haf, wenn die Anlage vor dem 1 . Ja- 
nuar 2015 nichf mit Biomethan aus einer an- 
deren Gasaufbereitungsanlage betrieben 
wurde; wird die Anlage erstmalig nach dem 
31. Dezember 2014 ausschließlich mit Bio- 
methan betrieben, sind die Sätze 3 bis 5 ent- 
sprechend anzuwenden. 

Stilllegungsnachweise nach Satz 3 können 
auch gemeinsam für eine Anlage nach Safz 2 
verwende! oder auf mehrere Anlagen nach 
Safz 2 aufgefeilt werden. Die Bundesnetza- 
gentur veröffentlicht hierzu die Daten der an 
das Register gemeldeten Anlagen, die vor ih- 
rer endgültigen Stilllegung Strom ausschließ- 
lich aus Biomethan erzeugt haben, soweit 
der Anlagenbetreiber dieser Veröffentlichung 
nicht widersprochen hat und solange die still- 
gelegte Leistung nicht von anderen Anlagen 
verwendet wird. Satz 2 ist auf Anlagen ent- 
sprechend anzuwenden, die ausschließlich Bi- 
omethan einsetzen, das aus einer Gasaufberei- 
tungsanlage stammt, die nach dem Bundes- 
Immissionsschutzgesetz genehmigungsbe- 
dürftig ist und vor dem 23. Januar 2014 ge- 
nehmigt worden ist und die vor dem 1 . Januar 
2015 zum ersten Mal Biomethan in das Erd- 
gasnetz eingespeist hat, wenn die Anlage vor 
dem 1. Januar 2015 nicht mit Biomethan aus 
einer anderen Gasaufbereitungsanlage betrie- 
ben wurde; wird die Anlage erstmalig nach 
dem 31. Dezember 2014 ausschließlich mit 
Biomethan betrieben, sind die Sätze 3 bis 5 
entsprechend anzuwenden. 

(4) Für Strom aus Anlagen, die nach 
dem 3 1 . Juli 2014 und vor dem 1 . Januar 20 1 5 
in Betrieb genommen worden sind, ist Ab- 
satz 2 anzuwenden, wenn die Anlagen nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz geneh- 
migungsbedürftig sind oder für ihren Betrieb 
einer Zulassung nach einer anderen Bestim- 
mung des Bundesrechts bedürfen und vor 
dem 23. Januar 2014 genehmigt oder zugelas- 
sen worden sind. Satz 1 ist entsprechend auf 
Biomasseanlagen anzuwenden mit der Maß- 
gabe, dass auf das Vorliegen einer Baugeneh- 
migung abzustellen ist. Satz 2 ist rückwirkend 
zum 1. August 2014 anzuwenden. Wenn auf- 
grund von Satz 2 Korrekturen von Abrech- 
nungen für die Jahre 20 1 4 oder 2015 erforder- 
lich werden, isf es ergänzend zu § 62 ausrei- 
chend, wenn der Anlagenbetreiber eine Kopie 
der Baugenehmigung sowie einen Nachweis 
über die Inbetriebnahme der Anlage vorlegt. 

(4) unverändert 
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(5) Für Strom aus Anlagen, die nach 
dem am 3 1 . Dezember 20 1 1 geltenden Inbe- 
triebnahmebegriff vor dem 1. Januar 2012 in 
Betrieb genommen worden sind, verringert 
sich für jeden Kalendermonat, in dem Anla- 
genbetreiber ganz oder teilweise Verpflich- 
tungen im Rahmen einer Nachrüstung zur Si- 
cherung der Systemstabilität aufgrund einer 
Rechtsverordnung nach den §§ 12 Absatz 3a 
und 49 Absatz 4 des Energiewirtschaftsgeset- 
zes nach Ablauf der in der Rechtsverordnung 
oder der von den Netzbetreibem nach Maß- 
gabe der Rechtsverordnung gesetzten Frist 
nicht nachgekommen sind. 

(5) unverändert 

1 . der Anspruch auf die Marktprämie oder 
die Einspeisevergütung für Anlagen, die 
mit einer technischen Einrichtung nach 
§ 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder 
Satz 2 Nummer 2 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes in der am 31. Dezember 
2016 geltenden Fassung ausgestattet 
sind, auf null oder 


2. der in einem Kalenderjahr entstandene 
Anspruch auf eine Einspeisevergütung 
für Anlagen, die nicht mit einer techni- 
schen Einrichtung nach § 9 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 oder Satz 2 Nummer 2 
des Emeuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Dezember 2016 geltenden 
Fassung ausgestattet sind, um ein Zwölf- 
tel. 


(6) Anlage 1 Nummer 3.1 Satz 2 des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes in der am 3 1 . 
Dezember 2016 geltenden Fassung ist nicht 
vor dem 1 . Januar 20 1 5 anzuwenden.“ 

(6) unverändert 

47. § 101 wird wie folgt geändert: 

48. § 101 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz ange- 
fügt: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz ange- 
fügt: 

„Für Strom aus Anlagen nach § 1 00 Ab- 
satz 4 sind die Sätze 1 bis 3 mit folgen- 
den Maßgaben rückwirkend zum 1. Au- 
gust 2014 entsprechend anzuwenden: 

„Für Strom aus Anlagen nach § 1 00 Ab- 
satz 4 sind die Sätze 1 bis 3 mit folgen- 
den Maßgaben ab 1. Januar 2017 ent- 
sprechend anzuwenden: 

1. der Vergütungsanspmch verringert 
sich ab dem 1. Januar 2015, soweit 
die vor dem 1. Januar 2015 er- 
reichte Höchstbemessungsleistung 
überschritten wird. 

1. der Vergütungsanspmch verringert 
sich ab dem 1. Januar 2017, soweit 
die vor dem 1. Januar 2017 er- 
reichte Höchstbemessungsleistung 
überschritten wird. 
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2. Höchstbemessungsleistung ist die 
höchste Bemessungsleistung der 
Anlage in einem Kalenderjahr seit 
dem Zeitpunkt ihrer Inbetrieb- 
nahme und vor dem 1. Januar 
2015, 

2. ist die höchste Bemessungsleistung 
der Anlage im Jahr 2016, 

3. abweichend von Nummer 2 gilt der 
um 5 Prozent verringerte Wert der 
am 3 1 . Dezember 2014 installierten 
Leistung der Anlage als Höchstbe- 
messungsleistung, wenn der so er- 
mittelte Wert höher als die tatsäch- 
liche Höchstbemessungsleistung 
nach Nummer 2 ist.“ 

3. abweichend von Nummer 2 gilt der 
um 5 Prozent verringerte Wert der 
am 3 1 . Dezember 2016 installierten 
Leistung der Anlage als Höchstbe- 
messungsleistung, wenn der so er- 
mittelte Wert höher als die tatsäch- 
liche Höchstbemessungsleistung 
nach Nummer 2 ist.“ 

b) ln Absatz 2 Nummer 2 wird die Angabe 
„§ 47 Absatz 6“ durch die Angabe 
„§ 44c Absatz 4“ ersetzt. 

b) unverändert 

48. § 1 02 wird aufgehoben. 

49. unverändert 

49. § 103 wird wie folgt geändert: 

50. unverändert 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) ln Satz 1 werden dem Wort „verfu- 
gen“ die Wörter „für eine Abnah- 
mestelle“ vorangestellt, werden die 
Wörter „ein Unternehmen“ durch 
die Wörter „diese Abnahmestelle“ 
ersetzt und werden die Wörter „für 
den selbst verbrauchten Strom an 
den begrenzten Abnahmestellen“ 
durch die Wörter „für den selbst 
verbrauchten Strom an der begrenz- 
ten Abnahmestelle“ ersetzt. 


bb) ln Satz 2 werden dem Wort „verfü- 
gen“ die Wörter „für eine Abnah- 
mestelle“ vorangestellt. 


b) ln Absatz 4 Satz 1 werden in dem Satz- 
teil nach Nummer 2 nach den Wörtern 
„für den Stromanteil über 1 Gigawatt- 
stunde“ die Wörter „pro begrenzter Ab- 
nahmestelle“ eingefügt. 


c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
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„(5) Unternehmen, die keine 
rechtsfähige Personenvereinigung und 
keine juristische Person sind und für de- 
ren Sfrom die EEG-Umlage deshalb 
nicht mit der Wirkung des § 64 Absatz 2 
begrenzt werden konnte, weil sie nicht 
unter den Untemehmensbegriff nach § 5 
Nummer 34 des Emeuerbare-Energien- 
Gesetzes in der am 31. Dezember 2016 
geltenden Fassung fielen, können einen 
Antrag auf Begrenzung der EEG-Um- 
lage für die Begrenzungsjahre 2015, 
2016 und 2017 abweichend von § 66 
Absafz 1 Satz 1 bis zum 3 1 . Januar 20 1 7 
(materielle Ausschlussffist) stellen.“ 


d) Absatz 6 wird aufgehoben. 


50. § 104 wird wie folgt geändert: 

51. § 104 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach der An- 
gabe „Satz 2“ die Wörter „des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes in der am 31. 
Dezember 2016 geltenden Fassung“ ein- 
gefügt. 

a) unverändert 

b) Die Absätze 2 und 4 werden aufgehoben. 

b) unverändert 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

c) unverändert 

d) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

d) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 
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„(3) Für Anlagen, die vor dem 1. 
August 2004 in Betrieb genommen wor- 
den sind und Schwarzlauge einsetzen, ist 
auch nach dem 1. Januar 2017 die Bio- 
masseverordnung anzuwenden, die für 
die jeweilige Anlage am 31. Dezember 
2016 anzuwenden war. Anlagen nach 
Satz 1 dürfen nicht an Ausschreibungen 
teilnehmen. Für Anlagen nach Satz 1 
verlängert sich der Zeitraum nach § 25 
Satz 1 einmalig um zehn Jahre. Erstma- 
lig am ersten Tag des Anschlusszeit- 
raums nach Satz 3 und danach jährlich 
zum 1 . Januar verringert sich der anzule- 
gende Wert um 8 Prozentpunkte gegen- 
über dem anzulegenden Wert für den in 
der jeweiligen Anlage erzeugten Strom 
nach dem Emeuerbare-Energien-Gesetz 
in der für die Anlage bisher maßgebli- 
chen Fassung. Der sich ergebende Wert 
wird auf zwei Stellen nach dem Komma 
gerundet. Für die Berechnung des An- 
spruchs nach § 1 9 Absatz 1 aufgrund ei- 
ner erneuten Anpassung nach Satz 4 sind 
die ungerundeten Werte zugrunde zu le- 
gen.“ 

„(3) Für Anlagen, die vor dem 1. 
Januar 2017 in Betrieb genommen wor- 
den sind und Ablaugen der Zellstoff- 
herstellung einsetzen, ist auch nach dem 

1 . Januar 20 1 7 die Biomasseverordnung 
anzuwenden, die für die jeweilige An- 
lage am 3 1 . Dezember 2016 anzuwenden 
war. Anlagen nach Satz 1 dürfen nicht an 
Ausschreibungen teilnehmen. Für Anla- 
gen nach Satz 1 verlängert sich der Zeit- 
raum nach § 25 Satz 1 einmalig um fünf 
Jahre. Erstmalig am ersten Tag des zwei- 
ten Jahres des Anschlusszeitraums nach 
Satz 3 und danach jährlich zum 1 . Januar 
verringert sich der anzulegende Wert um 
20 Prozentpunkte gegenüber dem anzu- 
legenden Wert für den in der jeweiligen 
Anlage erzeugten Strom nach dem Er- 
neuerbare-Energien-Gesetz in der für die 
Anlage bisher maßgeblichen Fassung. 
Der sich ergebende Wert wird auf zwei 
Stellen nach dem Komma gerundet. Für 
die Berechnung des Anspruchs nach 
§ 19 Absatz 1 aufgrund einer erneuten 
Anpassung nach Satz 4 sind die unge- 
rundeten Werte zugrunde zu legen. Eine 
Anschlussvergütung nach Satz 3 bis 6 
darf erst nach beihilferechtlicher Ge- 
nehmigung durch die Europäische 
Kommission gezahlt werden.“ 

51. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

52. unverändert 

a) Die Bezeichnung wird wie folgt gefasst: 


„Anlage 1 


(zu § 23a) 


Höhe der Marktprämie“. 


b) ln der Nummer 2.1 Satz 2 werden die 
Wörter „Deutschland/Österreich“ durch 
die Wörter „für Deutschland“ ersetzt. 


c) ln der Nummer 2.2.1 dritter Spiegel- 
strich werden die Wörter „Anlagen zur 
Erzeugung von Strom aus solarer Strah- 
lungsenergie“ durch das Wort „Solaran- 
lagen“ ersetzt. 






Drucksache 18/9096 


-180- 


Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

d) In den Nummern 2.2.2 Satz 1, 2.2.2. 1 
und 2.2.3 Satz 1 werden jeweils die 
Wörter „Deutschland/Österreich“ durch 
die Wörter „für Deutschland“ ersetzt. 


e) In den Nummern 2.2.4 Satz 1 und 2 und 
3.1 Satz 1 werden jeweils die Wörter 
„Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
solarer Strahlungsenergie“ durch das 
Wort „Solaranlagen“ ersetzt. 


52. Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

53. Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift der Anlage wird wie 
folgt gefasst: 

a) unverändert 

„Anlage 2 


(zu § 36h) 


Referenzertrag“. 


b) In Nummer 4 werden die Wörter „5,5 
Metern je Sekunde in einer Höhe von 30 
Metern über dem Grund und einem loga- 
rithmischen Höhenprofil“ durch die 
Wörter „6,45 Metern pro Sekunde in ei- 
ner Höhe von 100 Metern über dem 
Grund und einem Höhenprofil, das nach 
dem Potenzgesetz mit einem Hellmann- 
Exponenten a mit einem Wert von 0,25 
zu ermitteln ist,“ ersetzt. 

b) unverändert 

c) Die Nummern 6 und 7 werden wie folgt 
gefasst: 

c) Die Nummern 6 bis 7.3 werden wie folgt 
gefasst: 

„6. Zur Vermessung der Leistungs- 
kennlinien nach Nummer 5 und zur 
Berechnung der Referenzerträge 
von Anlagentypen am Referenz- 
standort nach Nummer 2 sind für 
die Zwecke dieses Gesetzes Institu- 
tionen berechtigt, die für die An- 
wendung der in diesen Nummern 
genannten Richtlinien nach DIN 
EN ISO lEC 17025® akkreditiert 
sind. 

„6. unverändert 


^ Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und in der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesi- 
chert niedergelegt. 
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7. Bei der Anwendung des Referen- 
zertrags zur Bestimmung und Über- 
prüfung der Höhe des anzulegen- 
den Wertes nach § 36h Absatz 2 ab 
Beginn des sechsten, elften und 
sechzehnten auf die Inbetrieb- 
nahme der Anlage folgenden Jahres 
wird der Standortertrag mit dem 
Referenzertrag ins Verhältnis ge- 
setzt. Der Standortertrag ist die 
Strommenge, die der Anlagenbe- 
treiber an einem konkreten Standort 
über einen definierten Zeitraum tat- 
sächlich hätte einspeisen können. 

7. unverändert 

7.1. Der Standortertrag vor Inbetrieb- 
nahme wird aus dem Bruftostro- 
mertrag abzüglich der Verlustfak- 
toren ermittelt. Der Brutto stromer- 
trag ist der mittlere zu erwartende 
Stromertrag einer Windenergiean- 
lage an Land, der sich auf Grund- 
lage des in Nabenhöhe ermittelten 
Windpotenzials mit einer spezifi- 
schen Leistungskurve ohne Ab- 
schläge ergibt. Verlustfaktoren sind 
Strommindererträge aufgrund von 

7.1. Der Standortertrag vor Inbetrieb- 
nahme wird aus dem Bruftostro- 
mertrag abzüglich der Verlustfakto- 
ren ermittelt. Der Brutto stromertrag 
ist der mittlere zu erwartende 
Stromertrag einer Windenergiean- 
lage an Land, der sich auf Grund- 
lage des in Nabenhöhe ermittelten 
Windpotenzials mit einer spezifi- 
schen Leistungskurve ohne Ab- 
schläge ergibt. Verlustfaktoren sind 
Strommindererträge aufgrund von 

a) Abschattungseffekten, 

a) unverändert 

b) fehlender technischer Verfüg- 
barkeit der Anlage, 

b) fehlender technischer Verfüg- 
barkeit der Anlage in Höhe 
von höchstens 2 Prozent des 
Bruttostromertrags, 

c) elektrischen Effizienzverlus- 
ten innerhalb des Windparks, 

c) elektrischen Effizienzverlus- 
ten im Betrieb der Wind- 
energieanlage zwischen den 
Spannungsanschlüssen der 
jeweiligen Windenergiean- 
lage und den Netzverknüp- 
fungspunkt des Windparks, 

d) Einspeisereduzierungen bei 
Starkwind oder 

d) entfällt 

e) genehmigungsrechtlichen 

Auflagen, zum Beispiel zu 
Geräuschemissionen, Schat- 
tenwurf, Naturschutz oder 
zum Schutz des Flugbetriebs 
einschließlich Radar. 

d) unverändert 
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7.2. Für die Ermittlung des Standorter- 
trags der ersten fünf, zehn und 15 
auf die Inbetriebnahme der Anlage 
folgenden Jahre ist die eingespeiste 
Strommenge im Betrachtungszeit- 
raum die Grundlage, zu der die fik- 
tive Strommenge zu addieren ist, 
die der Anlagenbetreiber in dem 
Betrachtungszeitraum hätte ein- 
speisen können. Die fiktive Strom- 
menge ist die Summe der folgenden 
Strommengen: 

7.2. Für die Ermittlung des Standorter- 
trags der ersten fünf zehn und 15 
auf die Inbetriebnahme der Anlage 
folgenden Jahre ist die eingespeiste 
Strommenge im Betrachtungszeit- 
raum die Grundlage, zu der die fik- 
tive Strommenge zu addieren ist, 
die der Anlagenbetreiber in dem 
Betrachtungszeitraum hätte ein- 
speisen können. Die fiktive Strom- 
menge ist die Summe der folgenden 
Strommengen: 

a) Strommengen, die auf eine 
technische Nichtverfügbarkeit 
von mehr als 2 Prozent des 
Bruttostromertrags zurückge- 
hen. 

a) unverändert 

a) Strommengen, die wegen einer 
Teilnahme am Regelenergie- 
markt nicht erzeugt wurden. 

a) entfällt 

b) Strommengen, die wegen Ab- 
regelungen durch den Netzbe- 
treiber nach § 14 nicht erzeugt 
wurden, und 

b) unverändert 

c) Strommengen, die wegen 
sonstigen Abschaltungen oder 
Drosselungen, zum Beispiel 
der optimierten Vermarktung 
des Stroms, der Eigenversor- 
gung oder der Stromlieferun- 
gen unmittelbar an Dritte, 
nicht eigespeist wurden. 

e) unverändert 
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7.3 Die Berechnung des Standorter- 
trags richtet sich nach dem Stand 
der Technik. Es wird vermutet, dass 
die Berechnungen dem Stand der 
Technik entsprechen, wenn die 
Technischen Richtlinien der „FGW 
e. V. — Fördergesellschaft Wind- 
energie und andere Emeuerbare 
Energien“ insbesondere die Tech- 
nischen Richtlinien für Windener- 
gieanlagen, Teil 6 eingehalten wor- 
den sind. Die Berechnung der fikti- 
ven Strommengen erfolgt auf der 
Grundlage der konkreten Anlagen- 
daten für die enf sprechenden Be- 
triebsjahre. Zu dem Zweck ist der 
Betreiber der Anlage verpflichtet, 
eine Datenhaltung zu organisieren, 
aus der die hierfür nofwendigen Be- 
triebszusfände der Anlage durch 
berechtigfe Drifte ausgelesen wer- 
den können und die nicht nachträg- 
lich verändert werden können.“ 

7.3 unverändert 

53. Anlage 3 wird wie folgt geändert: 

54. Anlage 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift der Anlage wird wie 
folgt gefasst: 

a) unverändert 

„Anlage 3 


(zu § 50b) 


Voraussetzungen und Höhe der 
Flexibilitätsprämie“. 


b) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

b) unverändert 

aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) ln Buchstabe a wird je- 

weils die Angabe „§ 100 
Absatz 1“ durch die An- 
gabe „§ 100 Absatz 2“ und 
die Angabe „§ 25“ durch 
die Angabe „§ 52“ersetzt. 


bbb) ln Buchstabe c werden die 
Wörter „nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung nach 
§ 93“ durch die Wörter „an 
das Register“ ersetzt. 
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bb) ln Nummer 5 werden die Wörter 
„nach Maßgabe der Rechtsverord- 
nung nach § 93“ durch die Wörter 
„an das Register“ und die Wörter 
„§ 26 Absatz 2 Nummer 1 Buch- 
stabe b“ durch die Wörter „§ 44a 
Absatz 3 Nummer 2“ ersetzt und 
werden die Wörter „in Verbindung 
mit der Rechtsverordnung nach 
§ 93“ gestrichen. 


c) ln Nummer 11.1 sechster Spiegelstrich 
und Nummer 11. 2. 1 wird jeweils die An- 
gabe „§ 54“ durch die Angabe „§ 50b“ 
ersetzt. 

c) unverändert 


d) Der Nummer II wird folgende Num- 
mer 2.4 angefügt: 


„Ergibt sich bei der Berechnung der 
Flexibilitätsprämie ein Wert kleiner 
null, wird abweichend von Num- 
mer 2.1 der Wert „FP“ mit dem Wert 
null festgesetzt.“ 

Artikel 2 

Artikel 2 

Gesetz zur Entwicklung und Förde- 
rung der Windenergie auf See 

Gesetz zur Entwicklung und Förde- 
rung der Windenergie auf See 

(Windenergie-auf-See-Gesetz - 
WindSeeG) 

(Windenergie-auf-See-Gesetz - 
WindSeeG) 

Inhaltsübersicht 

Inhaltsübersicht 

Teil 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Teil 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Zweck und Ziel des Gesetzes 

§1 unverändert 

§ 2 Anwendungsbereich 

§2 unverändert 

§ 3 Begriffsbestimmungen 

§3 unverändert 
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Teil 2 


Teil 2 

Fachplanung und Vorunter- 

Fachplanung und Vorunter- 


$ u e h u n g 


s u c h u n g 


Abschnitt 1 


Abschnitt 1 

F 1 

ächenentwicklungsplan 

Flächenentwicklungsplan 

§4 

Zweck des Flächenentwicklungsplans 

§4 

unverändert 

§5 

Gegenstand des Flächenentwicklungs- 
plans 

§5 

unverändert 

§6 

Zuständigkeit und Verfahren zur Erstel- 
lung des Flächenentwicklungsplans 

§6 

unverändert 

§7 

Übergang vom Bundesfachplan Offshore 
und vom Offshore-Netzentwicklungsplan 

§7 

unverändert 

§8 

Änderung und Fortschreibung des Flä- 
chenentwicklungsplans 

§8 

unverändert 


Abschnitt 2 


Abschnitt 2 

Voruntersuchung von Flächen 

Voruntersuchung von Flächen 

§9 

Ziel der Voruntersuchung von Flächen 

§9 

unverändert 

§ 10 

Gegenstand und Umfang der Voruntersu- 
chung von Flächen 

§ 10 

unverändert 

§ 11 

Zuständigkeit für die Voruntersuchung 
von Flächen 

§ 11 

unverändert 

§ 12 

Verfahren zur Voruntersuchung von Flä- 
chen 

§ 12 

unverändert 

§ 13 

Errichtung und Betrieb von Offshore-An- 
bindungsleitungen 

§ 13 

unverändert 


Teil 3 


Teil 3 


Ausschreibungen 


Ausschreibungen 


Abschnitt 1 


Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 14 

Wettbewerbliche Bestimmung der Markt- 
prämie 

§ 14 

unverändert 

§ 15 

Allgemeine Ausschreibungsbedingungen 

§ 15 

unverändert 
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Abschnitt 2 


Abschnitt 2 

Au 

s s c h r e i b u n g e n für vorun- 

Au 

s s c h r e i b u n g e n für vorun- 


tersuchte Flächen 


tersuchte Flächen 

§ 16 

Gegenstand der Ausschreibungen 

§ 16 

unverändert 

§ 17 

Ausschreibungsvolumen 

§ 17 

unverändert 

§ 18 

Veränderung des Ausschreibungsvolu- 
mens 

§ 18 

unverändert 

§ 19 

Bekanntmachung der Ausschreibungen 

§ 19 

unverändert 

§20 

Anforderungen an Gebote 

§20 

unverändert 

§21 

Sicherheit 

§21 

unverändert 

§22 

Höchstwert 

§22 

unverändert 

§23 

Zuschlagsverfahren, anzulegender Wert 

§23 

unverändert 

§24 

Rechtsfolgen des Zuschlags 

§24 

unverändert 

§25 

Erstattung von Sicherheiten an Bieter 
ohne Zuschlag 

§25 

unverändert 


Abschnitt 3 


Abschnitt 3 

Au 

s s c h r e i b u n g e n für beste- 

Au 

s s c h r e i b u n g e n für beste- 


hende Projekte 


hende Projekte 

§26 

Ausschreibungen für bestehende Projekte 

§26 

unverändert 

§27 

Ausschreibungsvolumen 

§27 

unverändert 

§28 

Planung der Offshore-Anbindungsleitun- 
gen 

§28 

unverändert 

§29 

Bekanntmachung der Ausschreibungen 

§29 

unverändert 

§30 

Voraussetzungen für die Teilnahme an 
Ausschreibungen für bestehende Projekte 

§30 

unverändert 

§31 

Anforderungen an Gebote 

§31 

unverändert 

§32 

Sicherheit 

§32 

unverändert 

§33 

Höchstwert 

§33 

unverändert 

§34 

Zuschlagsverfahren 

§34 

unverändert 

§35 

Flächenbezug des Zuschlags 

§35 

unverändert 

§36 

Zuschlagswert und anzulegender Wert 

§36 

unverändert 

§37 

Rechtsfolgen des Zuschlags 

§37 

unverändert 

§38 

Erstattung von Sicherheiten an Bieter 
ohne Zuschlag 

§38 

unverändert 
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Abschnitt 4 


Abschnitt 4 

E i n t r i 1 1 s r e c h t für bestehende 

E i n t r i 1 1 s r e c h t für bestehende 


Projekte 


Proj ekte 

§39 

Eintrittsrecht für den Inhaber eines beste- 
henden Projekts 

§39 

unverändert 

§40 

Voraussetzungen und Reichweite des Ein- 
trittsrechts 

§40 

unverändert 

§41 

Datenüberlassung und Verzichtserklärung 

§41 

unverändert 

§42 

Ausübung des Eintrittsrechts 

§42 

unverändert 

§43 

Rechtsfolgen des Eintritts 

§43 

unverändert 


Teil 4 


Teil 4 

Zulassung, Errichtung und 

Zulassung, Errichtung und 

Betrieb von W i n d e n e r g i e a n - 

Betrieb von W i n d e n e r g i e a n - 

läge 

n auf See sowie Anlagen 

lagen auf See sowie Anlagen 

zur 

Übertragung des Stroms 

zur 

Übertragung des Stroms 

§44 

Geltungsbereich von Teil 4 

§44 

unverändert 


Abschnitt 1 


Abschnitt 1 

Zulassung von Einrichtungen 

Zul 

assung von Einrichtungen 

§45 

Planfeststellung 

§45 

unverändert 

§46 

Verhältnis der Planfeststellung zu den 
Ausschreibungen 

§46 

unverändert 

§47 

Planfeststellungsverfahren 

§47 

unverändert 

§48 

Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmi- 
gung 

§48 

unverändert 

§49 

Vorläufige Anordnung 

§49 

unverändert 

§50 

Einvemehmensregelung 

§50 

unverändert 

§51 

Umweltverträglichkeitsprüfung 

§51 

unverändert 

§52 

V eränderungssperre 

§52 

unverändert 

§53 

Sicherheifszonen 

§53 

unverändert 

§54 

Bekannfmachung der Einrichtungen und 
ihrer Sicherheitszonen 

§54 

unverändert 
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Abschnitt 2 

Abschnitt 2 

E r r i 

chtung, Betrieb und Be- 

Errichtung, Betrieb und Be- 

seitigung von Einrichtungen 

seitigung von Einrichtungen 


Unterabschnitt 1 

Unterabschnitt 1 


Allgemeine Bestimmungen 

Allgemeine Bestimmungen 

§55 

Pflichten der verantwortlichen Personen 

§55 unverändert 

§56 

Verantwortliche Personen 

§56 unverändert 

§57 

Überwachung der Einrichtungen 

§57 unverändert 

§58 

Beseitigung der Einrichtungen, Sicher- 
heitsleistung 

§58 unverändert 


Unterabschnitt 2 

Unterabschnitt 2 

Besondere Bestimmungen für Windenergieanla- 

Besondere Bestimmungen für Windenergieanla- 


gen auf See 

gen auf See 

§59 

Realisierungsffisten 

§59 unveränderf 

§60 

Sanktionen bei Nichteinhaltung der Reali- 
sierungsfristen 

§60 unveränderf 

§61 

Ausnahme von den Sanktionen bei Nicht- 
einhaltung der Realisierungsfristen 

§61 unveränderf 

§62 

Rückgabe von Zuschlägen und Planfest- 
stellungsbeschlüssen 

§62 unveränderf 

§63 

Übergang von Zuschlägen und Planfest- 
stellungsbeschlüssen 

§63 unveränderf 

§64 

Rechtsfolgen der Unwirksamkeit von Zu- 
schlägen und Planfeststellungsbeschlüs- 
sen 

§64 unveränderf 

§65 

Erstattung von Sicherheiten bei Realisie- 
rung oder Erfüllung von Pönalen 

§65 unveränderf 

§66 

Nachnutzung; Verpflichtungserklärung 

§66 unveränderf 

§67 

Nutzung von Unterlagen 

§67 unveränderf 
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Teil 5 


Teil 5 

Besondere Bestimmungen für 

Besondere Bestimmungen für 


Prototypen 

P i 1 0 t w i n d e n e r g i e a n 1 a g e n auf 




See 

§68 

Feststellung eines Prototypen 

§68 

Feststellung einer Pilotwindenergiean- 
lage auf See 

§69 

Zahlungsanspruch für Strom aus Prototy- 
pen 

§69 

Zahlungsanspruch für Strom aus Pilot- 
windenergieanlagen auf See 

§70 

Netzanbindungskapazität; Zulassung, Er- 
richtung, Betrieb und Beseitigung 

§70 

unverändert 


Teil 6 


Teil 6 

Sonstige Bestimmungen 


Sonstige Bestimmungen 

§71 

V erordnungsermächtigung 

§71 

unverändert 

§72 

Rechtsschutz bei Ausschreibungen für be- 
stehende Projekte 

§72 

unverändert 

§73 

Bekanntmachungen und Unterrichtungen 

§73 

unverändert 

§74 

V erwaltungsvollstreckung 

§74 

unverändert 

§75 

Bußgeldvorschriften 

§75 

unverändert 

§76 

Gebühren und Auslagen 

§76 

unverändert 

§77 

Übergangsbestimmung für Veränderungs- 
sperren 

§77 

unverändert 

§78 

Wahrnehmung von Aufgaben durch die 
Bundesnetzagentur 

§78 

unverändert 

§79 

Fachaufsicht über das Bundesamt für See- 
schifffahrt und Hydrographie 

§79 

unverändert 

Anlage 

(zu § 58 Absatz 3) 

Anforderungen an Sicherheitsleis- 
tungen 

Anlage unverändert 
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Teil 1 

Teil 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

§ 1 

Zweck und Ziel des Gesetzes 

Zweck und Ziel des Gesetzes 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, insbeson- 
dere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes 
die Nutzung der Windenergie auf See auszubauen. 

(1) unverändert 

(2) Ziel dieses Gesetzes ist es, die instal- 
lierte Leistung von Windenergieanlagen auf See ab 
dem Jahr 202 1 auf insgesamt 1 5 Gigawatt bis zum 
Jahr 2030 zu steigern. Diese Steigerung soll stetig 
durch einen gleichmäßig über die Jahre verteilten 
Zubau, kosteneffizient und unter Berücksichtigung 
der für die Abnahme, Übertragung und Verteilung 
des Stroms erforderlichen Netzkapazitäten erfol- 
gen. Der Ausbau von Windenergieanlagen auf See 
und der Ausbau der für die Übertragung des darin 
erzeugten Stroms erforderlichen Offshore-Anbin- 
dungsleitungen sollen daher, auch unter Berück- 
sichtigung der Netzverknüpfungspunkte an Land, 
aufeinander abgestimmt werden und ein Gleichlauf 
der jeweiligen Planungen, Zulassungen, Errichtun- 
gen und Inbetriebnahmen soll erreicht werden. 

(2) Ziel dieses Gesetzes ist es, die installierte 
Leistung von Windenergieanlagen auf See ab dem 
Jahr 2021 auf insgesamt 15 Gigawatt bis zum Jahr 
2030 zu steigern. Diese Steigerung soll stetig, kos- 
teneffizient und unter Berücksichtigung der für die 
Abnahme, Übertragung und Verteilung des Stroms 
erforderlichen Netzkapazitäten erfolgen. Der Aus- 
bau von Windenergieanlagen auf See und der Aus- 
bau der für die Übertragung des darin erzeugten 
Stroms erforderlichen Offshore-Anbindungsleitun- 
gen sollen daher, auch unter Berücksichtigung der 
Netzverknüpfungspunkte an Land, aufeinander ab- 
gestimmt werden und ein Gleichlauf der jeweiligen 
Planungen, Zulassungen, Errichtungen und Inbe- 
triebnahmen soll erreicht werden. 

§2 

§2 

Anwendungsbereich 

unverändert 

( 1 ) Dieses Gesetz regelt 


1 . die Fachplanung in der ausschließlichen Wirt- 
schaftszone und, soweit die nachfolgenden 
Bestimmungen dies vorsehen, im Küstenmeer 
und die Vorantersuchung von Flächen für die 
Stromerzeugung aus Windenergieanlagen auf 
See, 


2. die Ausschreibungen zur wettbewerblichen 
Ermittlung der Marktprämie nach § 22 des Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes für Windener- 
gieanlagen auf See, die nach dem 3 1 . Dezem- 
ber 2020 in Betrieb genommen werden; das 
Emeuerbare-Energien-Gesetz ist anzuwen- 
den, soweit dieses Gesetz nichts anderes re- 
gelt, und 
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3. die Zulassung, die Errichtung, die Inbetrieb- 
nahme und den Betrieb von Windenergiean- 
lagen auf See und Offshore-Anbindungslei- 
tungen, soweit sie nach dem 3 1 . Dezember 
2020 in Betrieb genommen werden. 


(2) Dieses Gesetz ist im Bereich der aus- 
schließlichen Wirtschaftszone der Bundesrepublik 
Deutschland und, soweit die nachfolgenden Best- 
immungen dies ausdrücklich regeln, im Küsten- 
meer und auf der Hohen See anzuwenden. 


§3 

§3 

Begriffsbestimmungen 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinn dieses Gesetzes ist oder sind 

Im Sinn dieses Gesetzes ist oder sind 

1. „Cluster“ die im Bundesfachplan Offshore 
nach § 17a des Energiewirtschaftsgesetzes 
festgelegten Räume für Windenergieanlagen 
auf See, 

1. unverändert 

2. „clusterinteme Kapazitätsknappheit“ die 
Überschreitung der Kapazität, die auf einer 
vorhandenen oder im bestätigten Offshore- 
Netzentwicklungsplan nach den §§ 17b und 
17c des Energiewirtschaftsgesetzes vorgese- 
henen Offshore-Anbindungsleitung für die 
bestehenden Projekte in einem Cluster zur 
Verfügung steht; als clusterinteme Knappheit 
gilt es auch, wenn bei einer clusterübergrei- 
fenden Anbindung, die in dem vorbehaltlos 
bestätigten Offshore-Netzentwicklungsplan 
nach den §§ 17b und 17c des Energiewirt- 
schaftsgesetzes vorgesehen ist, die Kapazität 
durch ein bestehendes Projekt aus einem an- 
deren Cluster Überschriften wird, das aus- 
nahmsweise über eine solche clusterübergrei- 
fende Anbindung angeschlossen werden 
kann. 

2. unverändert 

3. „Gebiete“ Bereiche in der ausschließlichen 
Wirtschaftszone oder im Küstenmeer für die 
Errichtung und den Betrieb von Windenergie- 
anlagen auf See, 

3. unverändert 

4. „Flächen“ Bereiche innerhalb von Gebieten, 
auf denen Windenergieanlagen auf See in 
räumlichem Zusammenhang errichtet werden 
sollen und für die deshalb eine gemeinsame 
Ausschreibung erfolgt. 

4. unverändert 
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5. „Offshore-Anbindungsleitungen“ Offshore- 
Anbindungsleitungen im Sinn von § 2 Ab- 
satz 3 des Bundesbedarfsplangesetzes, 

5. unverändert 

6. „Prototyp “ einer Windenergieanlage auf See 
die jeweils ersten drei Windenergieanlagen 
auf See eines Typs, die nacbweislicb wesent- 
licbe technische Weiterentwicklungen oder 
Neuerungen insbesondere bei der Generator- 
leistung, dem Rotordurcbmesser, der Naben- 
böbe, dem Turmtypen oder der Gründungs- 
struktur aufweisen. 

6. „Pilotwindenergieanlage auf See“ die je- 
weils ersten drei Windenergieanlagen auf See 
eines Typs, mit denen nachweislich eine we- 
sentliche, weit über den Stand der Teehnik 
hinausgehende Innovation erprobt wird; 
die Innovation kann insbesondere die Gene- 
ratorleistung, den Rotordurchmesser, die Na- 
benhöhe, den Turmtypen oder die Grün- 
dungsstruktur betreffen. 

7. „Windenergieanlage auf See“ jede Anlage zur 
Erzeugung von Strom aus Windenergie, die 
auf See in einer Entfernung von mindestens 
drei Seemeilen gemessen von der Küstenlinie 
der Bundesrepublik Deutschland aus seewärts 
erricbtet worden ist; als Küstenlinie gilt die in 
der Karte Nummer 2920 „Deutsche Nordsee- 
küste und angrenzende Gewässer“, Ausgabe 
1994, XIL, sowie in der Karte Nummer 2921 
„Deutsche Ostseeküste und angrenzende Ge- 
wässer“, Ausgabe 1994, XIL, des Bundesam- 
tes für Seeschifffahrt und Hydrographie im 
Maßstab 1:375 000’ dargestellte Küstenlinie, 
und 

7. unverändert 

8. „zugewiesene Netzanbindungskapazität“ das 
Recht, eine bestimmte Offshore-Anbindungs- 
leitung bis zu einer bestimmten Leistung für 
die Übertragung von elektrischer Energie aus 
Windenergieanlagen auf See zu nutzen. 

8. unverändert 


^ Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Bemhard-Nocht-Straße 78, 20359 Hamburg und 
in der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt. 
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Teil 2 

Teil 2 

Fachplanung und Vorunter- 
suchung 

Fachplanung und Vorunter- 
suchung 

Abschnitt 1 

Abschnitt 1 

Flächenentwicklungsplan 

Flächenentwicklungsplan 

§4 

§4 

Zweck des Flächenentwicklungsplans 

unverändert 

( 1 ) Der Flächenentwicklungsplan trifft fach- 
planerische Festlegungen für die ausschließliche 
Wirtschaftszone. Er kann fachplanerische Festle- 
gungen für das Küstenmeer treffen. Nach Maßgabe 
einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem 
Bund, vertreten durch das Bundesamt für See- 
schifffahrt und Hydrographie, und dem zuständi- 
gen Land werden die einzelnen Festlegungen für 
das Küstenmeer näher bestimmt. 


(2) Für den Ausbau von Windenergieanla- 
gen auf See und der hierfür erforderlichen Offs- 
hore-Anbindungsleitungen trifft der Flächenent- 
wicklungsplan Festlegungen mit dem Ziel, 


1 . das Ausbauziel nach § 4 Nummer 2 Buch- 
stabe b des Emeuerbare-Energien-Gesetzes 
zu erreichen. 


2. die Stromerzeugung aus Windenergieanlagen 
auf See räumlich geordnet und flächenspar- 
sam auszubauen und 


3. eine geordnete und effiziente Nutzung und 
Auslastung der Offshore -Anbindungsleitun- 
gen zu gewährleisten und Offshore-Anbin- 
dungsleitungen im Gleichlauf mit dem Aus- 
bau der Stromerzeugung aus Windenergiean- 
lagen auf See zu planen, zu errichten, in Be- 
trieb zu nehmen und zu nutzen. 
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§5 

§5 

Gegenstand des Fläehenentwieklungsplans 

Gegenstand des Fläehenentwieklungsplans 

( 1 ) Der Flächenentwicklungsplan enthält für 
den Zeitraum ab dem Jahr 2025 bis mindestens 
zum Jahr 2030 für die ausschließliche Wirtschafts- 
zone und nach Maßgabe der folgenden Besfim- 
mungen für das Küsfenmeer Fesflegungen über 

(1) Der Flächenentwicklungsplan enthält für 
den Zeifraum ab dem Jahr 2026 bis mindesfens 
zum Jahr 2030 für die ausschließliche Wirtschafts- 
zone und nach Maßgabe der folgenden Bestim- 
mungen für das Küsfenmeer Fesflegungen über 

1 . Gebiefe; im Küsfenmeer können Gebiefe nur 
fesfgelegf werden, wenn das zusfändige Land 
eine Verwalfungsvereinbarung nach § 4 Ab- 
safz 1 Safz 2 mif dem Bundesamf für See- 
schifffahrt und Hydrographie hierüber abge- 
schlossen und die Gebiete als möglichen Ge- 
genstand des Flächenentwicklungsplans aus- 
gewiesen hat, 

1. unveränderf 

2. Flächen in den nach Nummer 1 festgelegten 
Gebieten, 

2. unveränderf 

3 . die zeitliche Reihenfolge, in der die festgeleg- 

ten Flächen zur Ausschreibung nach 
Teil 3 Abschnitt 2 kommen sollen, ein- 
schließlich der Benennung der jeweiligen Ka- 
lendeqahre. 

3. unveränderf 

4. die Kalenderjahre, in denen auf den festgeleg- 
ten Flächen jeweils die bezuschlagten Wind- 
energieanlagen auf See und die entsprechende 
Offshore-Anbindungsleitung in Betrieb ge- 
nommen werden sollen. 

4. unveränderf 

5. die in den festgelegten Gebieten und auf den 
festgelegten Flächen jeweils voraussichtlich 
zu installierende Leistung von Windenergie- 
anlagen auf See, 

5. unveränderf 

6. Standorte von Konverterplattformen, Sam- 
melplattformen und, soweit wie möglich, 
Umspannanlagen, 

6. unveränderf 

7. Trassen oder Trassenkorridore für Offshore- 
Anbindungsleitungen, 

7. unveränderf 

8. Orte, an denen die Offshore-Anbindungslei- 
tungen die Grenze zwischen der ausschließli- 
chen Wirtschaftszone und dem Küstenmeer 
überschreiten. 

8. unveränderf 

9. Trassen oder Trassenkorridore für grenzüber- 
schreifende Sfromleifungen, 

9. unveränderf 







Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


-195- 


Drucksache 18/9096 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

10. Trassen oder Trassenkorridore für mögliche 
Verbindungen der in den Nummern 1, 2, 6, 7 
und 9 genannten Anlagen, Trassen oder Tras- 
senkorridore untereinander und 

10. unverändert 

11. standardisierte Technikgrundsätze und Pla- 
nungsgrundsätze. 

11. unverändert 


(2) Der Flächenentwicklungsplan kann 
für den Zeitraum ab dem Jahr 2021 für Gebiete 
in der ausschließlichen Wirtschaftszone und im 
Küstenmeer verfügbare Netzanbindungskapa- 
zitäten auf vorhandenen oder in den folgenden 
Jahren noch fertigzustellenden Offshore-An- 
bindungsleitungen ausweisen, die nach § 70 Ab- 
satz 2 Pilotwindenergieanlagen auf See zugewie- 
sen werden können. Der Flächenentwicklungs- 
plan kann räumliche Vorgaben für die Errich- 
tung von Pilotwindenergieanlagen auf See in 
Gebieten machen und die technischen Gegeben- 
heiten der Offshore-Anbindungsleitung und 
sich daraus ergebenden technische Vorausset- 
zungen für den Netzanschluss von Pilotwind- 
energieanlagen auf See benennen. 

(2) Festlegungen nach Absatz 1 Nummer 1 
und 2 sowie 6 bis 11 sind unzulässig, wenn über- 
wiegende öffentliche oder private Belange entge- 
genstehen. Diese Festlegungen sind insbesondere 
unzulässig, wenn 

(3) unverändert 

1 . sie mit den Erfordernissen der Raumordnung 
nach § 1 7 Absatz 3 des Raumordnungsgeset- 
zes nicht übereinstimmen. 


2. sie die Meeresumwelt gefährden. 


3. sie die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver- 
kehrs beeinträchtigen. 


4. sie die Sicherheit der Landes- und Bündnis- 
verteidigung beeinträchtigen oder 


5. im Fall einer Festlegung nach Absatz 1 Num- 
mer 1 und 2 das Gebiet oder die Fläche 


a) in einem nach § 57 des Bundesnatur- 
schutzgesetzes ausgewiesenen Schutz- 
gebiet liegt oder 
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b) außerhalb der vom Bundesfachplan 
Offshore nach § 17a des Energiewirt- 
schaftsgesetzes festgelegten Cluster 1 
bis 8 in der Nordsee und Cluster 1 bis 3 
in der Ostsee oder außerhalb der durch 
ein Land ausgewiesenen Gebiete oder 
Flächen im Küstenmeer liegt, es sei 
denn, in diesen Clustern und diesen Ge- 
bieten und Flächen im Küstenmeer kön- 
nen nicht ausreichend Gebiete und Flä- 
chen festgelegt werden, um das Ausbau- 
ziel nach § 4 Nummer 2 Buchstabe b des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes zu er- 
reichen. 


Soweit das Gebiet oder die Fläche in einem vom 
Bundesfachplan Offshore nach § 17a des Energie- 
wirtschaftsgesetzes festgelegten Cluster oder ei- 
nem Vorrang-, Vorbehalts- oder Eignungsgebiet 
eines Raumordnungsplans nach § 1 7 Absatz 3 
Satz 1 des Raumordnungsgesetzes liegt, muss die 
Zulässigkeit der Festlegungen nach Absatz 1 Num- 
mer 1 und 2 nur geprüft werden, soweit zusätzliche 
oder andere erhebliche Gesichtspunkte erkennbar 
oder Aktualisierungen und Vertiefungen der Prü- 
fung erforderlich sind. Für die Sfrafegische Um- 
weltprüftmg isf § 14f Absafz 3 des Gesefzes über 
die Umwelfverfräglichkeifsprüftmg enfsprechend 
anzuwenden. Für durch ein Land ausgewiesene 
Gebiefe und Flächen im Küsfenmeer sfellf das 
Land sämfliche Informationen und Unferlagen ein- 
schließlich derjenigen, die für die Sfrafegische 
Umwelfprüfung erforderlich sind, zur Verfügung, 
die für die Prüfung benöfigf werden, ob die Fesfle- 
gung dieser Gebiefe und Flächen zulässig isf. 


(3) Im Flächenenfwicklungsplan werden 
einzelne Flächen nach Absafz 1 Nummer 2 und ge- 
biefsübergreifend die zeifliche Reihenfolge, in der 
die Flächen zur Ausschreibung kommen sollen, 
mit dem Ziel festgelegt, dass ab dem Jahr 2025 
Windenergieanlagen auf See auf diesen Flächen in 
Betrieb genommen und zeitgleich die zur Anbin- 
dung dieser Flächen jeweils erforderlichen Offs- 
hore-Anbindungsleitungen fertiggestellt werden 
sowie jeweils vorhandene Offshore-Anbindungs- 
leitungen effizient genutzt und ausgelastet werden. 
Kriterien für die Fesflegung der Flächen und die 
zeifliche Reihenfolge ihrer Ausschreibung sind 
insbesondere 

(4) Im Flächenenfwicklungsplan werden 
einzelne Flächen nach Absafz 1 Nummer 2 und ge- 
biefsübergreifend die zeitliche Reihenfolge, in der 
die Flächen zur Ausschreibung kommen sollen, mit 
dem Ziel festgelegt, dass ab dem Jahr 2026 Wind- 
energieanlagen auf See auf diesen Flächen in Be- 
trieb genommen und zeitgleich die zur Anbindung 
dieser Flächen jeweils erforderlichen Offshore-An- 
bindungsleitungen fertiggestellt werden sowie je- 
weils vorhandene Offshore-Anbindungsleitungen 
effizient genutzt und ausgelastet werden. Kriterien 
für die Festlegung der Flächen und die zeitliche 
Reihenfolge ihrer Ausschreibung sind insbeson- 
dere 
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1. die effiziente Nutzung und Auslastung der 
Offshore-Anbindungsleitungen, die zum Zeit- 
punkt der Erstellung des Flächenentwick- 
lungsplans 

1. unverändert 

a) bereits vorhanden sind oder 


b) im Offshore-Netzentwicklungsplan vor- 
behaltlos bestätigt sind, 


2. die geordnete und effiziente Planung, Errich- 
tung, Inbetriebnahme, Nutzung und Auslas- 
tung für die im Jahr 2025 und in den folgen- 
den Jahren noch fertigzustellenden Offshore- 
Anbindungsleitungen und Netzverknüpfungs- 
punkte an Land; hierbei werden auch die Pla- 
nung und der tatsächliche Ausbau von Netzen 
an Land berücksichtigt. 

2. die geordnete und effiziente Planung, Errich- 
tung, Inbetriebnahme, Nutzung und Auslas- 
tung für die im Jahr 2026 und in den folgen- 
den Jahren noch fertigzustellenden Offshore- 
Anbindungsleitungen und Netzverknüpfungs- 
punkte an Land; hierbei werden auch die Pla- 
nung und der tatsächliche Ausbau von Netzen 
an Land berücksichtigt. 

3. die räumliche Nähe zur Küste, 

3. unverändert 

4. Nutzungskonflikte auf einer Fläche, 

4. unverändert 

5. die voraussichtliche tatsächliche Bebaubar- 
keit einer Fläche, 

5. unverändert 

6. die voraussichtlich zu installierende Leistung 
auf einer Fläche und die sich daraus erge- 
bende Eignung der Fläche für eine kosteneffi- 
ziente Stromerzeugung und 

6. unverändert 

7. eine unter Berücksichtigung der insgesamt 
vorhandenen Potentiale ausgewogene Vertei- 
lung des Ausschreibungsvolumens auf Flä- 
chen in der Nordsee und in der Ostsee. 

7. unverändert 

(4) Im Flächenentwicklungsplan werden die 
Gebiete sowie die Flächen und die zeitliche Rei- 
henfolge nach Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 3 
so festgelegt, dass Windenergieanlagen auf See auf 
Flächen mit einer voraussichtlich zu installieren- 
den Leistung von 600 bis 900 Megawatt und von 
durchschnittlich nicht mehr als 730 Megawatt 

(5) Im Flächenentwicklungsplan werden die 
Gebiete sowie die Flächen und die zeitliche Rei- 
henfolge nach Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 4 so 
festgelegt, dass Windenergieanlagen auf See auf 
Flächen mit einer voraussichtlich zu installieren- 
den Leistung von 700 bis 900 Megawatt und von 
durchschnittlich nicht mehr als 840 Megawatt 

1. zu jedem Gebotstermin nach § 17 ausge- 
schrieben werden und 

1. unverändert 

2. ab dem Jahr 2025 pro Kalenderjahr in Betrieb 
genommen werden. 

2. ab dem Jahr 2026 pro Kalenderjahr in Betrieb 
genommen werden. 
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Zwischen dem Kalenderjahr der Ausschreibung 
nach Satz 1 Nummer 1 für eine Fläche und dem 
Kalenderjahr der Inbetriebnahme der bezuschlag- 
ten Windenergieanlagen auf See nach Satz 1 Num- 
mer 2 auf dieser Fläche müssen mindestens so 
viele Monate liegen, dass die Realisierungsfristen 
nach § 59 eingehalten werden können. Soweit in 
den Ausschreibungen nach Teil 3 Abschnitt 3 für 
wesentlich weniger als 2 920 Megawatt ein Zu- 
schlag nach § 34 erteilt wurde, werden die Festle- 
gungen nach Satz 1 so getroffen, dass abweichend 
von Satz 1 die voraussichtlich zu installierende 
Leistung von 600 bis 900 Megawatt und durch- 
schnittlich 730 Megawatt in dem Umfang erhöht 
wird, der zur Erreichung des Ausbauziels nach § 4 
Nummer 2 Buchstabe b des Emeuerbare-Energien- 
Gesetzes erforderlich ist. 

Zwischen dem Kalenderjahr der Ausschreibung 
nach Satz 1 Nummer 1 für eine Fläche und dem 
Kalenderjahr der Inbetriebnahme der bezuschlag- 
ten Windenergieanlagen auf See nach Satz 1 Num- 
mer 2 auf dieser Fläche müssen mindestens so 
viele Monate liegen, dass die Realisierungsfristen 
nach § 59 eingehalten werden können. Soweit in 
den Ausschreibungen nach Teil 3 Abschnitt 3 für 
wesentlich weniger als 3 100 Megawatt ein Zu- 
schlag nach § 34 erteilt wurde, werden die Festle- 
gungen nach Satz 1 so getroffen, dass abweichend 
von Satz 1 die voraussichtlich zu installierende 
Leistung von 700 bis 900 Megawatt und durch- 
schnittlich 840 Megawatt in dem Umfang erhöht 
wird, der zur Erreichung des Ausbauziels nach § 4 
Nummer 2 Buchstabe b des Emeuerbare-Energien- 
Gesetzes erforderlich ist. 

§6 

§6 

Zuständigkeit und Verfahren zur Erstellung 
des Fläehenentwieklungsplans 

Zuständigkeit und Verfahren zur Erstellung 
des Fläehenentwieklungsplans 

(1) Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie macht die Einleitung und den vo- 
raussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses des 
Verfahrens zur Erstellung des Flächenentwick- 
lungsplans nach § 73 Nummer 1 bekannt. 

(1) unverändert 

(2) Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie erstellt unverzüglich nach Bekannt- 
machung der Einleitung des Verfahrens einen Vor- 
entwurf des Flächenentwicklungsplans. Die Bun- 
desnetzagentur für Elekfrizifäf, Gas, Telekommu- 
nikation, Posf und Eisenbahnen (Bundesnefzagen- 
fur) forderf die Übertragungsnefzbetreiber auf, eine 
gemeinsame schriftliche Sfellungnahme zu dem 
Vorenfwurf innerhalb einer angemessenen Frisf 
abzugeben. Bei ihrer Sfellungnahme berücksichti- 
gen die Übertragungsnetzbetreiber insbesondere 

(2) unverändert 

1. alle aus ihrer Sicht wirksamen Maßnahmen 
zur bedarfsgerechten Optimierung, Verstär- 
kung und zum Ausbau der Offshore-Anbin- 
dungsleitungen, die zur Erreichung der Ziele 
nach § 4 Absatz 2 sowie für einen sicheren 
und zuverlässigen Betrieb der Offshore-An- 
bindungsleitungen erforderlich sind. 


2. die Vorgaben nach § 5 und die im Bundes- 
fachplan Offshore und in den Netzentwick- 
lungsplänen getroffenen Festlegungen und 







Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


-199- 


Drucksache 18/9096 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

3. die zu erwartenden Planungs-, Zulassungs- 
und Errichtungszeiten und die am Markt ver- 
fügbaren Errichtungskapazitäten. 


Die Bundesnetzagentur prüft die Stellungnahme in 
Abstimmung mit dem Bundesamt für Seeschiff- 
fahrt und Hydrographie. 


(3) Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie führt einen Anhörungstermin durch, 
ln dem Anhörungstermin sollen Gegenstand und 
Umfang der in § 5 Absatz 1 genannten Festlegun- 
gen und die nach Absatz 2 von den Übertragungs- 
netzbetreibem vorgelegte Stellungnahme erörtert 
werden. Insbesondere soll erörtert werden, in wel- 
chem Umfang und Detaillierungsgrad Angaben in 
den Umweltbericht nach § 14g des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüftmg aufzunehmen 
sind. Der Anhörungstermin ist zugleich die Be- 
sprechung im Sinn des § 14f Absatz 4 Satz 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung. 
Die Behörden, deren Aufgabenbereiche berührt 
sind, die Träger öffentlicher Belange, die Übertra- 
gungsnetzbetreiber und die nach § 3 des Umwelt- 
Rechtsbehelfsgesetzes anerkannten Umweltverei- 
nigungen werden vom Bundesamt für Seeschiff- 
fahrf und Hydrographie zum Anhörungsfermin ge- 
laden. Die Ladung kann elektronisch erfolgen. Die 
Anhörung ist öffentlich; die Unterrichtung der Öf- 
fentlichkeit über den Anhörungstermin erfolgt 
nach § 73 Nummer 1. 

(3) unverändert 

(4) Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie legt aufgrund der Ergebnisse des 
Anhörungstermins einen Untersuchungsrahmen 
für den Flächenenfwicklungsplan nach pflichfge- 
mäßem Ermessen fesf. Es ersfellf unfer Berück- 
sichtigung der Erkenntnisse aus dem Anhörungs- 
termin einen Entwurf des Flächenentwicklungs- 
plans und einen Umweltbericht, der den Anforde- 
rungen des § 14g des Gesetzes über die Umwelt- 
verträglichkeitsprüfung entsprechen muss. Die Be- 
treiber von Übertragungsnetzen und von Wind- 
energieanlagen auf See stellen dem Bundesamt für 
Seeschifffahrt und Hydrographie die hierzu erfor- 
derlichen Informationen zur Verfügung. 

(4) unverändert 
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(5) Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie beteiligt die Behörden, deren Aufga- 
benbereich berührt ist, und die Öffentlichkeit zu 
dem Entwurf des Flächenentwicklungsplans und 
des Umweltberichts nach den Bestimmungen des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung. 
Gegenstand der Beteiligung sind die Umweltaus- 
wirkungen und die Festlegungen des Plans. Ein Er- 
örterungstermin soll durchgeführt werden. 

(5) unverändert 

(6) Ist eine Strategische Umweltprüfung 
nicht durchzuführen, beteiligf das Bundesamf für 
Seeschifffahrt und Hydrographie die Behörden, de- 
ren Aufgabenbereich berührt isf, die Träger öffenf- 
licher Belange und die Öffentlichkeif entsprechend 
dem in den Absätzen 3 bis 5 und in den §§ 14h bis 
141 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits- 
prüfung vorgesehenen Verfahren; die Erstellung 
eines Umweltberichts ist dabei nicht erforderlich. 

(6) unverändert 

(7) Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie erstellt den Flächenentwicklungs- 
plan im Einvernehmen mit der Bundesnetzagentur 
und in Abstimmung mit dem Bundesamt für Nafur- 
schufz, der Generaldirekfion Wassersfraßen und 
Schifffahrt und den Küsfenländem. 

(7) unverändert 

(8) Das Bundesamf für Seeschifffahrt und 
Hydrographie macht den Flächenentwicklungsplan 
nach § 73 Nummer 1 bekannt. Der erste Flächen- 
entwicklungsplan muss bis zum 31. Dezember 
2018 bekannt gemacht werden. 

(8) Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie macht den Flächenentwicklungsplan 
nach § 73 Nummer 1 bekannt. Der erste Flächen- 
entwicklungsplan muss bis zum 30. Juni 2019 be- 
kannt gemacht werden. 

(9) Der Flächenentwicklungsplan ist nicht 
selbständig gerichtlich überprüfbar. 

(9) unverändert 

§7 

§7 

Übergang vom Bundesfachplan Offshore und 
vom Offshore-Netzentwicklungsplan 

Übergang vom Bundesfachplan Offshore und 
vom Offshore-Netzentwicklungsplan 

Für Festlegungen ab dem Jahr 2025 werden 

Für Festlegungen ab dem Jahr 2026 werden 

1 . die bisher im Bundesfachplan Offshore nach 
§ 17a des Energiewirtschaftsgesetzes ge- 
troffenen Festlegungen durch die im Flächen- 
entwicklungsplan nach § 5 getroffenen Fest- 
legungen abgelöst und 

1. unverändert 
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2. die bisher im Offshore-Netzentwicklungsplan 
nach den §§ 17b und 17c des Energiewirt- 
schaftsgesetzes getroffenen Festlegungen 
teilweise durch die im Flächenentwicklungs- 
plan nach § 5 und teilweise durch die im Netz- 
entwicklungsplan nach den §§ 12b und 12c 
des Energiewirtschaftsgesetzes getroffenen 
Festlegungen abgelöst. 

2. unverändert 

§8 

§8 

Änderung und Fortschreibung des Flächenent- 
wicklungsplans 

Änderung und Fortschreibung des Flächenent- 
wicklungsplans 

(1) Der Flächenentwicklungsplan kann auf 
Vorschlag des Bundesamtes für Seeschifffahrt und 
Hydrographie oder der Bundesnetzagentur geän- 
dert oder fortgeschrieben werden. Die Entschei- 
dung über Zeitpunkt und Umfang eines Verfahrens 
zur Änderung oder Fortschreibung erfolgt im ge- 
genseitigen Einvernehmen des Bundesamtes für 
Seeschifffahrt und Hydrographie und der Bundes- 
netzagentur. 

(1) unverändert 
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(2) Der Flächenentwicklungsplan wird nach 
Maßgabe von § 5 geändert oder fortgeschrieben, 
wenn zur Erreichung der Ziele nach § 4 die Festle- 
gung anderer oder weiterer Gebiete und Flächen 
oder eine Änderung der zeitlichen Reihenfolge der 
Voruntersuchung der Flächen erforderlich ist oder 
wenn die folgenden Vorschriften es vorsehen, min- 
destens jedoch alle vier Jahre. Nach § 5 Absatz 1 
kann die Fortschreibung über den Zeitraum bis 
zum Jahr 2030 hinausgehen. Soweit zum 31. De- 
zember 2020 die insgesamt installierte Leistung 
von Windenergieanlagen auf See wesentlich weni- 
ger als 7 700 Megawatt beträgt, wird der Flächen- 
entwicklungsplan so fortgeschrieben oder geän- 
dert, dass abweichend von § 5 Absatz 4 Satz 1 die 
voraussichtlich zu installierende Leistung von 600 
bis 900 Megawatt und durchschnittlich 730 Mega- 
watt in dem Umfang erhöht wird, der zur Errei- 
chung des Ausbauziels nach § 4 Nummer 2 Buch- 
stabe b des Emeuerbare-Energien-Gesetzes erfor- 
derlich ist. 

(2) Der Flächenentwicklungsplan wird nach 
Maßgabe von § 5 geändert oder fortgeschrieben, 
wenn zur Erreichung der Ziele nach § 4 die Festle- 
gung anderer oder weiterer Gebiete und Flächen 
oder eine Änderung der zeitlichen Reihenfolge der 
Voruntersuchung der Flächen erforderlich ist oder 
wenn die folgenden Vorschriften es vorsehen, min- 
destens jedoch alle vier Jahre. Nach § 5 Absatz 1 
kann die Fortschreibung über den Zeitraum bis 
zum Jahr 2030 hinausgehen. Soweit zum 31. De- 
zember 2020 die insgesamt installierte Leistung 
von Windenergieanlagen auf See wesentlich weni- 
ger als 7 700 Megawatt beträgt, wird der Flächen- 
entwicklungsplan so fortgeschrieben oder geän- 
dert, dass abweichend von § 5 Absatz 5 Satz 1 die 
voraussichtlich zu installierende Leistung von 700 
bis 900 Megawatt und durchschnittlich 840 Mega- 
watt in dem Umfang erhöht wird, der zur Errei- 
chung des Ausbauziels nach § 4 Nummer 2 Buch- 
stabe b des Emeuerbare-Energien-Gesetzes erfor- 
derlich ist. Soweit Pilotwindenergieanlagen auf 
See mit einer installierten Leistung von mindes- 
tens 100 Megawatt erriehtet sind, die über zuge- 
wiesene Netzanbindungskapazität naeh § 70 
Absatz 2 verfügen, wird der Fläehenentwiek- 
lungsplan so fortgesehrieben oder geändert, 
dass abweiehend von § 5 Absatz 5 Satz 1 die vo- 
raussiehtlieh zu installierende Leistung von 700 
bis 900 Megawatt und durehsehnittlieh 840 Me- 
gawatt um die Summe der installierten Leistung 
dieser Pilotwindenergieanlagen auf See verrin- 
gert wird. 

(3) Bei Fortschreibungen des Flächenent- 
wicklungsplans über das Jahr 2030 hinaus können 
auch Festlegungen zu einer Nachnutzung und er- 
neuten Ausschreibung von Flächen getroffen wer- 
den, die bereits für die Stromerzeugung aus Wind- 
energieanlagen auf See genutzt werden. Die er- 
neute Ausschreibung einer Fläche für die Stromer- 
zeugung aus Windenergieanlagen auf See wird un- 
ter Berücksichtigung des Zwecks dieses Gesetzes 
nach § 1 festgelegt, wenn und soweit das erforder- 
lich ist, um die jeweils maßgeblichen Ausbauziele 
nach dem Emeuerbare-Energien-Gesetz zu errei- 
chen. 

(3) unverändert 
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(4) Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie und die Bundesnetzagentur machen 
die Einleitung eines Verfahrens zur Änderung oder 
Fortschreibung und deren voraussichtlichen Um- 
fang nach § 73 Nummer 1 und 2 bekannt. § 6 ist 
entsprechend anzuwenden. Bei einer geringfügi- 
gen Änderung des Flächenentwicklungsplans kann 
das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogra- 
phie auf die Durchführung einzelner Verfahrens- 
schritte verzichten; insbesondere kann die Beteili- 
gung der betroffenen Behörden und der Öffentlich- 
keit schriftlich oder elektronisch erfolgen; die 
Bestimmungen des Gesetzes über die Umweltver- 
träglichkeitsprüfung bleiben unberührt. 

(4) unverändert 

Abschnitt 2 

Abschnitt 2 

Voruntersuchung von Flächen 

Voruntersuchung von Flächen 

§9 

§9 

Ziel der Voruntersuehung von Fläehen 

unverändert 

(1) Die Voruntersuchung von im Flächen- 
entwicklungsplan festgelegten Flächen nach den 
§§ 10 bis 12 erfolgt in der im Flächenentwick- 
lungsplan festgelegten Reihenfolge mit dem Ziel, 
für die Ausschreibungen nach Teil 3 Abschnitt 2 


1 . den Biefem die Informationen zur Verfügung 
zu sfellen, die eine wettbewerbliche Bestim- 
mung der Markfprämie nach § 22 des Emeu- 
erbare-Energien-Gesefzes ermöglichen, und 


2. die Eignung der Flächen fesfzusfellen und 
einzelne Unfersuchungsgegensfände vorab zu 
prüfen, um das anschließende Planfesfsfel- 
lungsverfahren nach Teil 4 in der ausschließ- 
lichen Wirfschaftszone oder das Genehmi- 
gungsverfahren nach dem Bundes-lmmissi- 
onsschufzgesefz im Küsfenmeer für die Er- 
richfung und den Befrieb von Windenergiean- 
lagen auf See auf diesen Flächen zu beschleu- 
nigen. 


(2) Eine Fläche isf vorunfersuchf, wenn die 
Informationen zu der Fläche nach § 10 Absafz 1 
vorliegen und die Eignung der Fläche sowie die da- 
rauf zu insfallierende Leisfung nach § 12 Absafz 5 
fesfgesfellf sind. 
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(3) Die Voruntersuchung von Flächen wird 
zeitlich so durchgefuhrt, dass vor der Bekanntma- 
chung der Ausschreibung in einem Kalenderjahr 
nach § 19 die Voruntersuchung mindestens derje- 
nigen Flächen abgeschlossen ist, die nach dem Flä- 
chenentwicklungsplan in diesem Kalenderjahr und 
im darauffolgenden Kalenderjahr zur Ausschrei- 
bung kommen sollen. 


§ 10 

§ 10 

Gegenstand und Umfang der Voruntersuehung 
von Fläehen 

Gegenstand und Umfang der Voruntersuehung 
von Fläehen 

(1) Um den Bietern die Informationen über 
die jeweilige Fläche zur Verfügung zu stellen, wer- 
den 

(1) unverändert 

1. die Untersuchungen zur Meeresumwelt 
durchgeführt und dokumentiert, die für eine 
Umwelfverfräglichkeifssfudie in dem Plan- 
fesfsfellungsverfahren nach § 45 zur Errich- 
fung von Windenergieanlagen auf See auf 
dieser Fläche erforderlich sind und die unab- 
hängig von der späferen Ausgesfalfung des 
Vorhabens durchgeführt werden können; 
hiervon umfasst sind insbesondere die Be- 
schreibung und Bewertung der Umwelt und 
ihrer Bestandteile durch 


a) eine Bestandscharakterisierung, 


b) die Darstellung der bestehenden Vorbe- 
lastungen und 


c) eine Bestandsbewertung, 


2. eine Vorerkundung des Baugrunds durchge- 
führt und dokumentiert und 


3. Berichte erstellt über die Wind- und ozeano- 
graphischen Verhältnisse für die vorzuunter- 
suchende Fläche. 


Die Untersuchungen nach Satz 1 sind nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik durchzufüh- 
ren. Dies wird vermufef 
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1. für die Anforderungen nach Satz 1 Num- 
mer 1, wenn die Untersuchungen zur Mee- 
resumwelt unter Beachtung des jeweils gel- 
tenden „Standard Untersuchung der Auswir- 
kungen von Offshore-Windenergieanlagen 
auf die Meeresumwelt“* durchgefuhrt worden 
sind, 


2. für die Anforderungen nach Satz 1 Num- 
mer 2, wenn die Vorerkundung des Bau- 
grunds unter Beachtung des jeweils geltenden 
„Standard Baugrunderkundung - Mindestan- 
forderungen an die Baugrunderkundung und - 
Untersuchung für Offshore-Windenergieanla- 
gen, Offshore-Stationen und Stromkabel“® 
durchgeführt worden ist, wobei lediglich eine 
Datenerhebung entsprechend einer Bau- 
grundvorerkundung erforderlich ist. 


(2) Um festzustellen, dass die jeweilige Flä- 
che zur Ausschreibung nach Teil 3 Abschnitt 2 ge- 
eignet ist, wird geprüft, ob der Errichtung und dem 
Betrieb von Windenergieanlagen auf See auf dieser 
Fläche nicht entgegenstehen 

(2) Um festzustellen, dass die jeweilige Flä- 
che zur Ausschreibung nach Teil 3 Abschnitt 2 ge- 
eignet ist, wird geprüft, ob der Errichtung und dem 
Betrieb von Windenergieanlagen auf See auf dieser 
Fläche nicht entgegenstehen 

1. die Kriterien für die Unzulässigkeit der Fest- 
legung einer Fläche im Flächenentwicklungs- 
plan nach § 5 Absatz 2, 

1. die Kriterien für die Unzulässigkeit der Fest- 
legung einer Fläche im Flächenentwicklungs- 
plan nach § 5 Absatz 3, 

2. soweit sie unabhängig von der späteren Aus- 
gestaltung des Vorhabens beurteilt werden 
können. 

2. unverändert 

a) bei Flächen in der ausschließlichen Wirt- 
schaftszone die nach § 48 Absatz 4 
Satz 1 für die Planfeststellung maßgebli- 
chen Belange und 


b) bei Flächen im Küstenmeer die nach § 6 
Absatz 1 des Bundes-Immissionsschutz- 
gesetzes für die Genehmigung maßgeb- 
lichen Kriterien. 


Bei der Eignungsprüfung werden die Untersu- 
chungsergebnisse und Unterlagen nach Absatz 1 
berücksichtigt. 

Bei der Eignungsprüfung werden die Untersu- 
chungsergebnisse und Unterlagen nach Absatz 1 
berücksichtigt. 

(3) Zur Bestimmung des Anteils einer Flä- 
che am Ausschreibungsvolumen nach § 17 wird 
die zu installierende Leistung auf der jeweiligen 
Fläche bestimmt. 

(3) unverändert 


^ Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Bemhard-Nocht-Straße 78, 20359 Hamburg und 
in der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt. 

^ Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Bemhard-Nocht-Straße 78, 20359 Hamburg und 
in der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt. 
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§ 11 

§ 11 

Zuständigkeit für die Voruntersuehung von 
Fläehen 

unverändert 

(1) Zuständige Stelle für die Voruntersu- 
chung von Flächen ist die Bundesnetzagentur. Sie 
lässt die Voruntersuchung in Einzelfällen oder in 
gleichartigen Fällen nach Maßgabe einer Verwal- 
tungsvereinbarung im Auftrag wahmehmen 


1. bei Flächen in der ausschließlichen Wirt- 
schaftszone vom Bundesamt für Seeschiff- 
fahrt und Hydrographie, 


2. bei Flächen im Küstenmeer von der nach Lan- 
desrecht zuständigen Behörde. 


(2) In diesen Fällen nimmt die Behörde nach 
Satz 2 Nummer 1 oder Nummer 2 die Aufgaben 
der für die Voruntersuchung zuständigen Stelle im 
Sinn dieses Gesetzes wahr. Die Bundesnetzagentur 
macht eine Aufgaben Wahrnehmung durch eine Be- 
hörde nach Satz 2 nach § 73 Nummer 2 bekannt. 


(3) Die Feststellung der Eignung einer Flä- 
che nach § 12 Absatz 5 Satz 1 bedarf des Einver- 
nehmens der Generaldirektion Wasserstraßen und 
Schifffahrt. Das Einvernehmen darf nur versagt 
werden, wenn durch die Errichtung und den Be- 
trieb von Windenergieanlagen auf See auf dieser 
Fläche Beeinträchtigungen der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs zu besorgen sind, die bei 
Flächen in der ausschließlichen Wirtschaftszone 
nicht durch Bedingungen oder Auflagen im Plan- 
feststellungsbeschluss nach § 48 Absatz 1 oder bei 
Flächen im Küstenmeer nicht durch Bedingungen 
oder Auflagen in der Genehmigung nach § 4 Ab- 
satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ver- 
hütet oder ausgeglichen werden können. 


§ 12 

§ 12 

Verfahren zur Voruntersuehung von Fläehen 

unverändert 

(1) Die für die Voruntersuchung zuständige 
Stelle macht die Einleitung des Verfahrens zur 
Voruntersuchung einer Fläche nach § 73 bekannt. 
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(2) Die für die Voruntersuchung zuständige 
Stelle fuhrt unverzüglich nach Bekanntgabe der 
Einleitung des Verfahrens einen Anhörungstermin 
durch, ln dem Anhörungstermin sollen Gegenstand 
und Umfang der Maßnahmen zur Voruntersuchung 
nach § 10 Absatz 1 erörtert werden. Insbesondere 
soll erörtert werden, in welchem Umfang und De- 
taillierungsgrad Angaben in den Umweltbericht 
nach § 14g des Gesetzes über die Umweltverträg- 
lichkeitsprüfüng aufzunehmen sind. Der Anhö- 
rungstermin ist zugleich Besprechung im Sinn des 
§ 14f Absatz 4 Satz 2 des Gesetzes über die Um- 
weltverträglichkeitsprüfüng. Die Behörden, deren 
Aufgabenbereich berührt ist, die Träger öffentli- 
cher Belange und die nach § 3 des Umwelt-Rechts- 
behelfsgesetzes anerkannten Umweltvereinigun- 
gen werden von der für die Vorunfersuchung zu- 
sfändigen Sfelle zum Anhörungsfermin geladen. 
Die Ladung kann elekfronisch erfolgen. Die Anhö- 
rung isf öffentlich; die Unterrichtung der Öffent- 
lichkeit über den Anhörungstermin erfolgt nach 
§ 73. Der Anhörungstermin kann gemeinsam mit 
dem Termin nach § 6 Absatz 3 erfolgen. 


(3) Die für die Vorunfersuchung zusfändige 
Sfelle legf auf Grundlage der Ergebnisse des An- 
hörungsfermins einen Unfersuchungsrahmen für 
die Vorunfersuchung der Fläche nach pflichtgemä- 
ßem Ermessen fest. Die für die Voruntersuchung 
zuständige Stelle kann zur Bereitstellung von In- 
formationen nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 insbe- 
sondere auf Grundlage der Ergebnisse des Anhö- 
rungstermins weitere Untersuchungsgegenstände 
festlegen, falls bei der Voruntersuchung einer Flä- 
che ausnahmsweise zusätzlich zu den in § 1 0 Ab- 
satz 1 geregelten Untersuchungsgegenständen 
weitere zu untersuchen sind. 


(4) Die für die Vorunfersuchung zusfändige 
Sfelle ersfellf die Informafionen nach § 1 0 Absafz 1 
unfer Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem 
Anhörungstermin, prüft die Eignung nach § 10 Ab- 
safz 2 und bestimmt die zu installierende Leistung 
nach § 10 Absatz 3. 
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(5) Ergibt die Eignungsprüfung, dass die 
Fläche zur Ausschreibung nach Teil 3 Abschnitt 2 
geeignet ist, werden als Grundlage für die späfere 
Ausschreibung durch die Bundesnefzagentur die- 
ses Ergebnis und die zu insfallierende Leisfung auf 
dieser Fläche durch Rechfsverordnung fesfgesfellf. 
Die Eignungsfesfsfellung nach Safz 1 kann Vorga- 
ben für das späfere Vorhaben beinhalfen, insbeson- 
dere zu Art und Umfang der Bebauung der Fläche 
und ihrer Lage auf der Fläche, wenn andernfalls 
durch die Errichfung und den Befrieb von Wind- 
energieanlagen auf See auf dieser Fläche Beein- 
frächfigungen der Kriferien und Belange nach § 1 0 
Absafz 2 zu besorgen sind. Zum Erlass einer 
Rechfsverordnung nach Safz 1 wird ermächfigf 


1. bei Flächen in der ausschließlichen Wirf- 
schaftszone das Bundesminisferium für Wirt- 
schaft und Energie ohne Zusfimmung des 
Bundesrafes und 


2. bei Flächen im Küsfenmeer die Landesregie- 
rung des Landes, in dem sich das Küsfenmeer 
befmdef. 


Das Bundesminisferium für Wirtschaft und Ener- 
gie kann die Ermächtigung zum Erlass einer 
Rechtsverordnung nach Satz 3 Nummer 1 durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundes- 
rates auf die für die Vorauf er suchung zusfändige 
Sfelle übertragen. Die Rechtsverordnungen, die auf 
dieser Grundlage von einer Bundesoberbehörde er- 
lassen werden, bedürfen nicht der Zustimmung des 
Bundesrates. Die für die Voruntersuchung zustän- 
dige Stelle legt im Anschluss an die Eignungsfest- 
stellung durch Rechtsverordnung die Informatio- 
nen nach § 141 Absatz 2 des Gesetzes über die Um- 
weltverträglichkeitsprüfung zur Einsichf aus. Sie 
macht Ort und Zeit der Auslegung nach § 73 be- 
kannt. 


(6) Ergibt die Eignungsprüfung, dass die 
Fläche zur Ausschreibung nach Teil 3 Abschnitt 2 
nicht geeignet ist, macht die für die Voranfersu- 
chung zusfändige Sfelle dieses Ergebnis nach § 73 
bekannf. Sie übermittelt dieses Ergebnis schriftlich 
oder elektronisch dem anbindungsverpflichteten 
Übertragungsnetzbetreiber. Es erfolgt eine Fort- 
schreibung des Flächenentwicklungsplans nach 
§8- 
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(7) Lässt die Bundesnetzagentur die Vorun- 
tersuchung nach § 1 1 Absatz 1 durch eine andere 
Behörde im Auftrag wahmehmen, übermittelt 
diese zum Abschluss des Verfahrens die Untersu- 
chungsergebnisse und Unterlagen aus der Vorun- 
tersuchung und die festgestellte zu installierende 
Leistung nach Absatz 5 unverzüglich im An- 
schluss an die Bekanntmachung nach Absatz 5 an 
die Bundesnetzagentur, sofern die Eignung der 
Fläche festgestellt wurde. Die Übermittlung kann 
elektronisch erfolgen. 


§ 13 

§ 13 

Errichtung und Betrieb von Offshore-Anbin- 
dungsleitungen 

unverändert 

Die Errichtung und der Betrieb der Offshore- 
Anbindungsleitungen, die zur Anbindung der als 
geeignet festgestellten Flächen erforderlich sind, 
sind nicht Gegenstand der Voruntersuchung; sie 
richten sich nach § 17d des Energiewirtschaftsge- 
setzes. 


Teil 3 

Teil 3 

Ausschreibungen 

Ausschreibungen 

Abschnitt 1 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 14 

§ 14 

Wettbewerbliche Bestimmung der Marktprä- 
mie 

Wettbewerbliche Bestimmung der Marktprä- 
mie 

(1) Betreiber von Windenergieanlagen auf 
See, die nach dem 3 1 . Dezember 2020 in der aus- 
schließlichen Wirtschaftszone und im Küstenmeer 
in Betrieb genommen werden, haben für den 
Strom, der in diesen Anlagen erzeugt wird, einen 
Anspruch nach § 19 Absatz 1 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes nur, solange und soweit für die 
jeweilige Windenergieanlage auf See ein von der 
Bundesnefzagenfur nach § 23 oder nach § 34 erfeil- 
fer Zuschlag wirksam isf. 

(1) unverändert 
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(2) Prototypen können abweichend von Ab- 
satz 1 einen Zahlungsanspruch nach § 19 Absatz 1 
des Emeuerbare-Energien-Gesetzes nach Maßgabe 
von Teil 5 haben. 

(2) Pilotwindenergieanlagen auf See kön- 
nen abweichend von Absatz 1 einen Zahlungsan- 
spmch nach § 19 Absatz 1 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes nach Maßgabe von Teil 5 haben. 

§ 15 

§ 15 

Allgemeine Aussehreibungsbedingungen 

unverändert 

Die Ausschreibungsbedingungen nach den 
§§ 30 bis 35a, § 55 und § 55a des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes sind anzuwenden, soweit die 
nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes re- 
geln. 


Abschnitt 2 

Abschnitt 2 

Ausschreibungen für vorun- 
tersuchte Flächen 

Ausschreibungen für vorun- 
tersuchte Flächen 

§ 16 

§ 16 

Gegenstand der Aussehreibungen 

Gegenstand der Ausschreibungen 

Für Windenergieanlagen auf See, die ab dem 
1. Januar 2025 auf vomntersuchten Flächen in Be- 
trieb genommen werden, ermittelt die Bundesnetz- 
agentur ab dem Jahr 2020 die Anspruchsberechtig- 
ten und den anzulegenden Wert für den in diesen 
Anlagen erzeugten Strom nach § 22 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes durch Ausschreibungen 
für vomntersuchte Flächen. 

Für Windenergieanlagen auf See, die ab dem 
1. Januar 2026 auf vomntersuchten Flächen in Be- 
trieb genommen werden, ermittelt die Bundesnetz- 
agentur ab dem Jahr 2021 die Anspmchsberechtig- 
ten und den anzulegenden Wert für den in diesen 
Anlagen erzeugten Strom nach § 22 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes durch Ausschreibungen 
für vomntersuchte Flächen. 

§ 17 

§ 17 

Ausschreibungsvolumen 

Ausschreibungsvolumen 

Die Bundesnetzagentur schreibt ab dem Jahr 
2020 jährlich zum Gebotstermin 1. September ent- 
sprechend den Festlegungen des Flächenentwick- 
lungsplans jeweils ein Ausschreibungsvolumen 
von 600 bis 900 Megawatt aus, wobei 

Die Bundesnetzagentur schreibt ab dem Jahr 
2021 jährlich zum Gebotstermin 1. September ent- 
sprechend den Festlegungen des Flächenentwick- 
lungsplans jeweils ein Ausschreibungsvolumen 
von 700 bis 900 Megawatt aus, wobei 

1 . durchschnittlich nicht mehr als 730 Megawatt 
pro Kalenderjahr ausgeschrieben werden 
dürfen. 

1. durchschnittlich nicht mehr als die im Flä- 
chenentwicklungsplan festgelegten durch- 
schnittlichen Mengen ausgeschrieben wer- 
den dürfen. 
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2. das Ausschreibungsvolumen auf die vorunter- 
suchten Flächen, die nach dem Flächenent- 
wicklungsplan in dem jeweiligen Kalender- 
jahr zur Ausschreibung kommen sollen, ver- 
teilt wird und 

2. unverändert 

3. der Anteil einer Fläche nach Nummer 2 am 
Ausschreibungsvolumen sich nach dem Flä- 
chenentwicklungsplan und der in der Vorun- 
tersuchung festgestellten zu installierenden 
Leistung auf den Flächen bestimmt. 

3. unverändert 

§ 18 

§ 18 

Veränderung des Aussehreibungsvolumens 

Veränderung des Aussehreibungsvolumens 

(1) Die Bundesnetzagentur kann für das 
Ausschreibungsvolumen und die Verteilung des 
Ausschreibungsvolumens auf die Flächen zu ei- 
nem Gebotstermin in Abstimmung mit dem Bun- 
desamt für Seeschifffahrt und Hydrographie vom 
Flächenentwicklungsplan nur abweichen, wenn 
und soweit 

(1) Die Bundesnetzagentur kann für das 
Ausschreibungsvolumen und die Verfeilung des 
Ausschreibungsvolumens auf die Flächen zu einem 
Gebofsfermin in Absfimmung mit dem Bundesamt 
für Seeschifffahrt und Hydrographie vom Flächen- 
entwicklungsplan nur abweichen, wenn und soweit 

1. die Voruntersuchung der Flächen, die nach 
dem Flächenentwicklungsplan in diesem Ka- 
lenderjahr zur Ausschreibung kommen sol- 
len, nicht rechtzeitig abgeschlossen ist. 

1. unverändert 

2. die Eignung einer Fläche, die nach dem Flä- 
chenentwicklungsplan in diesem Kalender- 
jahr zur Ausschreibung kommen soll, nicht 
festgestellt wurde oder 

2. unverändert 

3. bis zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der 
Ausschreibung die Voraussetzungen vorlie- 
gen, um bereits erteilte Zuschläge nach 
§ 60 Absatz 3 zu widerrufen oder Netzanbin- 
dungskapazitäten nach § 17d Absatz 6 Satz 3 
des Energiewirtschaftsgesetzes in der vor dem 
1. Januar 2017 geltenden Fassung zu entzie- 
hen; in diesem Fall darf die Bundesnetzagen- 
tur das Ausschreibungsvolumen nur erhöhen, 
wenn und soweit die Erreichung des Ziels 
nach § 4 Nummer 2 Buchstabe b des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes gefährdet ist. 

3. unverändert 

Bei der Auswahl der Flächen, die nach Satz 1 aus- 
nahmsweise abweichend vom Flächenentwick- 
lungsplan zu diesem Gebotstermin zur Ausschrei- 
bung kommen, beachtet die Bundesnetzagentur die 
übrigen Festlegungen im Flächenentwicklungsplan 
und die Kriterien zur Flächenfestlegung und zur 
zeitlichen Reihenfolge nach § 5 Absatz 3. 

Bei der Auswahl der Flächen, die nach Satz 1 aus- 
nahmsweise abweichend vom Flächenentwick- 
lungsplan zu diesem Gebotstermin zur Ausschrei- 
bung kommen, beachtet die Bundesnetzagentur die 
übrigen Festlegungen im Flächenentwicklungsplan 
und die Kriterien zur Flächenfestlegung und zur 
zeitlichen Reihenfolge nach § 5 Absatz 4. 
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(2) Die Bundesnetzagentur muss das Aus- 
schreibungsvolumen im Fall eines nach Durchfüh- 
rung eines Zuschlagsverfahrens nach § 34 erfolg- 
reichen Rechtsbehelfs nach § 83a des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes verringern. Die Verringerung 
entspricht dem Umfang des nach § 83a Absatz 1 
des Emeuerbare-Energien-Gesetzes zu erteilenden 
Zuschlags und muss über mehrere Gebotstermine 
verteilt werden, wenn andernfalls das Ausschrei- 
bungsvolumen eines Jahres auf weniger als 400 
Megawatt verringert werden müsste. 

(2) unverändert 

(3) Passt die Bundesnetzagentur das Aus- 
schreibungsvolumen nach den Absätzen 1 und 2 
an, muss der Flächenentwicklungsplan nach § 8 
geändert oder fortgeschrieben werden, wenn er an- 
dernfalls in den Folgejahren aufgrund der Anpas- 
sungen nicht mehr eingehalten werden könnte. 

(3) unverändert 

§ 19 

§ 19 

Bekanntmachung der Ausschreibungen 

unverändert 

Die Bundesnetzagentur macht die Ausschrei- 
bungen spätestens sechs Kalendermonate vor dem 
jeweiligen Gebotstermin nach § 73 Nummer 2 be- 
kannt. Die Bekanntmachungen müssen mindestens 
folgende Angaben enthalten: 


1 . den Gebotstermin, 


2. das Ausschreibungsvolumen nach den §§ 17 
und 18, 


3 . die Bezeichnungen der ausgeschriebenen Flä- 

chen, 


4. die Verteilung des Ausschreibungsvolumens 
auf die jeweiligen Flächen, soweit das Aus- 
schreibungsvolumen auf mehr als eine Fläche 
verteilt ist. 


5. für jede Fläche die Bezeichnung der Offs- 
hore-Anbindungsleitung und das Kalender- 
jahr nach § 5 Absatz 1 Nummer 4, in dem 
diese in Betrieb genommen werden soll. 


6. das Kalenderjahr, in dem die Frist zur Zah- 
lung der Marktprämie nach § 24 Absatz 1 
Nummer 2 zweiter Flalbsatz frühestens be- 
ginnt. 


7. die jeweiligen Unterlagen nach § 10 Absatz 1 
für die ausgeschriebenen Flächen, 
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8. den Höchstwert nach § 22, 


9. die Angabe, ob für die ausgeschriebenen Flä- 
chen die Voraussetzungen für ein Eintritts- 
recht nach § 40 Nummer 1 bis 5 vorliegen. 


10. die jeweils nach § 30a Absatz 1 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes von der Bundesnetz- 
agentur für die Gebotsabgabe vorgegebenen 
F ormat vorgab en. 


1 1 . die Festlegungen der Bundesnetzagentur nach 
§ 85 Absatz 2 des Emeuerbare-Energien-Ge- 
setzes, soweit sie die jeweilige Gebotsabgabe 
und das jeweilige Zuschlagsverfahren betref- 
fen, und 


12. einen Hinweis auf die nach § 46 Absatz 6 und 
§ 48 Absatz 4 Nummer 7 erforderliche Ver- 
pflichtungserklärung. 


§20 

§20 

Anforderungen an Gebote 

unverändert 

(1) ln Ergänzung zu § 30 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes müssen Gebote folgenden An- 
forderungen genügen: 


1 . der Bieter muss mit Abgabe seines Gebots das 
Einverständnis zur Nutzung von Unterlagen 
durch das Bundesamt für Seeschifffahrf und 
Hydrographie und die Bundesnefzagenfur 
nach § 67 Absafz 1 erklären, und 


2. die Gebofsmenge eines Gebofs muss dem An- 
feil des Ausschreibungsvolumens für die Flä- 
che enfsprechen, für die das Gebot abgegeben 
wird. 


(2) Bieter müssen in ihren Geboten in Er- 
gänzung zu § 30 des Emeuerbare-Energien-Geset- 
zes die voruntersuchte Fläche bezeichnen, für die 
das Gebot abgegeben wird, soweit die Bundesnetz- 
agentur das Ausschreibungsvolumen auf mehr als 
eine voruntersuchte Fläche verteilt hat. 
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§21 

§21 

Sicherheit 

Sicherheit 

Die Höhe der Sicherheit nach § 3 1 des Emeu- 
erbare-Energien-Gesetzes bestimmt sich aus der 
Gebotsmenge multipliziert mit 300 Euro pro Kilo- 
watt installierter Leistung. 

Die Höhe der Sicherheit nach § 3 1 des Emeu- 
erbare-Energien-Gesetzes bestimmt sich aus der 
Gebotsmenge multipliziert mit 200 Euro pro Kilo- 
watt installierter Leistung. 

§22 

§22 

Höchstwert 

Höchstwert 

( 1 ) Der Höchstwert entspricht dem niedrigs- 
ten Gebotswert zum Gebotstermin 1 . Dezember 
201 7, für den im Zuschlagsverfahren nach § 34 ein 
Zuschlag erteilt wurde. 

( 1 ) Der Höchstwert entspricht dem niedrigs- 
ten Gebotswert zum Gebotstermin 1. März 2018, 
für den im Zuschlagsverfahren nach § 34 ein Zu- 
schlag erteilt wurde. 

(2) Die Bundesnetzagentur kann durch Fest- 
legung nach § 29 des Energiewirtschaftsgesetzes 
einen von Absatz 1 abweichenden Höchstwert un- 
ter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Be- 
kanntmachung bestehenden wirtschaftlichen Rah- 
menbedingungen für die Errichtung und den Be- 
trieb von Windenergieanlagen auf See sowie des 
zu erwartenden technologischen Fortschritts be- 
stimmen, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben 
haben, dass der Höchstwert unter Berücksichti- 
gung der §§ 1 und 2 Absatz 4 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes zu hoch oder zu niedrig ist. Da- 
bei darf der neue Höchstwert um nicht mehr als 10 
Prozent von dem zum Zeitpunkt der Neufestlegung 
geltenden Höchstwert abweichen. 

(2) unverändert 

§23 

§23 

Zuschlagsverfahren, anzulegender Wert 

unverändert 

(1) Die Bundesnetzagentur erteilt auf jeder 
ausgeschriebenen Fläche dem Gebot mit dem nied- 
rigsten Gebotswert den Zuschlag unter dem Vorbe- 
halt des Widerrufs nach § 60 Absatz 3 und unter 
dem Vorbehalt eines Übergangs nach § 43 bei 
wirksamer Ausübung eines Eintriftsrechts. 


(2) Der anzulegende Wert ist der Gebots- 
wert des bezuschlagten Gebots. 
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§24 

§24 

Rechtsfolgen des Zuschlags 

unverändert 

(1) Mit der Erteilung des Zuschlags nach 
§ 23 hat der bezuschlagte Bieter 


1. das ausschließliche Recht zur Durchführung 
eines Planfeststellungsverfahrens nach Teil 4 
Abschnitt 1 zur Errichtung und zum Betrieb 
von Windenergieanlagen auf See auf der je- 
weiligen Fläche, wobei die Informationen und 
die Eignungsfeststellung der Voruntersu- 
chung dem bezuschlagten Bieter zugute kom- 
men, 


2. Anspruch auf die Marktprämie nach § 19 des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes für Strom 
aus Windenergieanlagen auf See im Umfang 
der bezuschlagten Gebotsmenge auf der je- 
weiligen Fläche, solange und soweit die wei- 
teren Voraussetzungen für den Anspruch nach 
§ 19 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes er- 
füllt sind; dieser Anspmch beginnt abwei- 
chend von § 25 Satz 3 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes frühestens in dem nach 
§ 1 9 Nummer 6 bekannt gemachten Kalen- 
deijahr, und 


3 . im Umfang der bezuschlagten Gebotsmenge 


a) Anspmch auf Anschluss der Windener- 
gieanlagen auf See auf der jeweiligen 
Fläche an die im Flächenentwicklungs- 
plan festgelegte Offshore-Anbindungs- 
leitung ab dem verbindlichen Fertigstel- 
lungstermin nach § 17d Absatz 2 Satz 9 
des Energiewirtschaftsgesetzes und 


b) zugewiesene Netzanbindungskapazität 
auf der im Flächenentwicklungsplan 
festgelegten Offshore-Anbindungslei- 
tung ab dem verbindlichen Fertigstel- 
lungstermin nach § 17d Absatz 2 Satz 9 
des Energiewirtschaftsgesetzes. 


(2) Durch den Zuschlag werden keine 
Rechte begründet für die Zeit nach dem Ende des 
Anspmchs auf die Marktprämie nach § 25 Satz 1 
des Emeuerbare-Energien-Gesetzes. Die bezu- 
schlagte Fläche kann nach Maßgabe des Flächen- 
entwicklungsplans nach § 8 Absatz 3 erneut ausge- 
schrieben werden. 
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§25 

§25 

Erstattung von Sicherheiten an Bieter ohne 
Zuschlag 

unverändert 

Die Bundesnetzagentur gibt unverzüglich die 
hinterlegten Sicherheiten für ein Gebot zurück, 
wenn der Bieter für dieses Gebot keinen Zuschlag 
nach § 23 erhalten hat. 


Abschnitt 3 

Abschnitt 3 

Ausschreibungen für beste- 
hende Projekte 

Ausschreibungen für beste- 
hende Projekte 

§26 

§26 

Ausschreibungen für bestehende Projekte 

Ausschreibungen für bestehende Projekte 

(1) Für Windenergieanlagen auf See, die 
nach dem 31. Dezember 2020 in Betrieb genom- 
men werden, ermittelt die Bundesnetzagentur zu 
den Gebotsterminen 1 . März 20 1 7 und 1 . Dezem- 
ber 201 7 die Anspruchsberechtigten und den anzu- 
legenden Wert für den in diesen Anlagen erzeugten 
Strom nach § 22 des Emeuerbare-Energien-Geset- 
zes durch Ausschreibungen, an denen nur beste- 
hende Projekte teilnehmen können. 

(1) Für Windenergieanlagen auf See, die 
nach dem 31. Dezember 2020 in Betrieb genom- 
men werden, ermittelt die Bundesnetzagentur zu 
den Gebotsterminen 1 . März 20 1 7 und 1 . März 
2018 die Anspruchsberechtigten und den anzule- 
genden Wert für den in diesen Anlagen erzeugten 
Strom nach § 22 des Emeuerbare-Energien-Geset- 
zes durch Ausschreibungen, an denen nur beste- 
hende Projekte teilnehmen können. 

(2) Bestehende Projekte im Sinn von Ab- 
satz 1 sind Projekte zur Errichtung und zum Be- 
trieb von Windenergieanlagen auf See, 

(2) Bestehende Projekte im Sinn von Ab- 
satz 1 sind Projekte zur Errichtung und zum Be- 
trieb von Windenergieanlagen auf See, 

1 . für die vor dem 8. Juni 20 1 6 

1. für die vor dem 1. August 2016 

a) nach § 5 oder § 17 der Seeanlagenver- 
ordnung in der vor dem 1. Januar 2017 
geltenden Fassung für die ausschließli- 
che Wirtschaftszone ein Plan festgestellt 
oder eine Genehmigung erteilt worden 
ist. 

a) unverändert 

b) nach § 4 Absatz 1 des Bundes-Immissi- 
onsschutzgesetzes für das Küstenmeer 
eine Genehmigung erteilt worden ist 
oder 

b) unverändert 

c) ein Erörterungstermin nach § 73 Ab- 
satz 6 des Verwaltungsverfahrensgeset- 
zes durchgeführt worden ist und 

c) unverändert 
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2. die geplant sind im Fall von Vorhaben in der 
ausschließlichen Wirtschaftszone in 

2. unverändert 

a) der Nordsee in einem der Cluster 1 bis 8 
des Bundesfachplans Offshore für die 
deutsche ausschließliche Wirtschafts- 
zone der Nordsee 2013/2014 des Bun- 
desamtes für Seeschifffahrt und Hydro- 
graphie oder 


b) der Ostsee in einem der Cluster 1 bis 3 
des Bundesfachplans Offshore für die 
deutsche ausschließliche Wirtschafts- 
zone der Ostsee 2013 des Bundesamtes 
für Seeschifffahrt und Hydrographie". 


§27 

§27 

Ausschreibungsvolumen 

Ausschreibungsvolumen 

(1) Das Ausschreibungsvolumen beträgt 

1 460 Megawatt pro Gebotstermin. 

(1) Das Ausschreibungsvolumen beträgt 

1 550 Megawatt pro Gebotstermin. 

(2) Zum Gebotstermin \. Dezember 2017 
erhöht sich das Ausschreibungsvolumen in dem 
Umfang, in dem zum Gebotstermin 1 . März 20 1 7 
Zuschläge nach § 34 für weniger als 1 460 Mega- 
waft erfeilt wurden. 

(2) Zum Gebotstermin 1. März 2018 erhöht 
sich das Ausschreibungsvolumen in dem Umfang, 
in dem zum Gebotstermin 1 . März 20 1 7 Zuschläge 
nach § 34 für weniger als 1 550 Megawaft erteilt 
wurden. 


(3) Von den insgesamt 3 100 Megawatt 
Ausschreibungsvolumen für die beiden Gebots- 
termine werden im Umfang von mindestens 500 
Megawatt Zuschläge für bestehende Projekte in 
der Ostsee erteilt. § 34 Absatz 2 trifft die nähe- 
ren Bestimmungen. 


(4) Das Ausschreibungsvolumen soll füh- 
ren zu einem Zubau 


1. von 500 Megawatt im Jahr 2021, der aus- 
schließlich in der Ostsee erfolgen soll, 


2. von 500 Megawatt im Jahr 2022, 


3. von 700 Megawatt im Jahr 2023, 


4. von 700 Megawatt im Jahr 2024 und 


5. von 700 Megawatt im Jahr 2025. 


Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Bemhard-Nocht-Straße 78, 20359 Hamburg; auch 
zu beziehen über www.bsh.de 

Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Bemhard-Nocht-Straße 78, 20359 Hamburg; auch 
zu beziehen über www.bsh.de 
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Diese Verteilung des Zubaus wird umgesetzt 
dureh die Mindestmenge für die Ostsee naeh 
Absatz 3 und die entspreebende Verteilung der 
Offsbore-Anbindungsleitungen im Offsbore- 
Netzentwieklungsplan naeb § 17b des Energie- 
wirtsebaftsgesetzes. 

§28 

§28 

Planung der Offshore- Anbindungsleitungen 

Planung der Offsbore-Anbindungsleitungen 

Die Errichtung und der Betrieb der Offshore- 
Anbindungsleitungen zu den Clustern, die nach 
§ 26 Absatz 2 Nummer 2 für einen Zuschlag in Be- 
tracht kommen, erfolgt nach den §§ 17b und 17c 
des Energiewirtschaftsgesetzes. 

Die Errichtung und der Betrieb der Offshore- 
Anbindungsleitungen zu den Clustern, in denen 
bestehende Projekte liegen, die nach § 26 Ab- 
satz 2 für einen Zuschlag in Betracht kommen, er- 
folgt nach den §§ 17b und 17c des Energiewirt- 
schaftsgesetzes. 

§29 

§29 

Bekanntmachung der Ausschreibungen 

Bekanntmachung der Ausschreibungen 

Die Bundesnetzagentur macht die Ausschrei- 
bungen spätestens acht Kalenderwochen vor dem 
jeweiligen Gebotstermin nach § 73 Nummer 1 be- 
kannt. Die Bekanntmachungen enthalten mindes- 
tens folgende Angaben: 

Die Bundesnetzagentur macht die Ausschrei- 
bungen spätestens acht Kalenderwochen vor dem 
jeweiligen Gebotstermin nach § 73 Nummer 1 be- 
kannt. Die Bekanntmachungen enthalten mindes- 
tens folgende Angaben: 

1 . den Gebotstermin, 

1. unverändert 

2. das Ausschreibungsvolumen, 

2. unverändert 

3. den Höchstwert nach § 33, 

3. unverändert 

4. den Umfang der Netzanbindungskapazitäten, 
die in den nach § 26 Absatz 2 Nummer 2 für 
einen Zuschlag in Betracht kommenden Clus- 
tern jeweils zur Verfügung stehen; die zur 
Verfügung stehenden Netzanbindungskapazi- 
täten pro Cluster berechnen sich 

4. unverändert 

a) aus der Netzanbindungskapazität aller 
bereits im Betrieb oder im Bau befindli- 
chen und im Offshore -Netzentwick- 
lungsplan nach den §§ 17b und 17c des 
Energiewirtschaftsgesetzes bestätigten 
Offshore-Anbindungsleitungen, die für 
eine Anbindung der bestehenden Pro- 
jekte nach § 26 Absatz 2 in Betracht 
kommen. 


b) abzüglich des Umfangs der auf diesen 
Offshore-Anbindungsleitungen bereits 
zugewiesenen Netzanbindungskapazität 
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aa) von bereits im Betrieb befindliche 
Windenergieanlagen auf See, 


bb) durch unbedingte Netzanbindungs- 
zusagen des regelverantwortlichen 
Übertragungsnetzbetreibers nach 
§ 118 Absatz 12 des Energiewirt- 
schaftsgesetzes in der vor dem 1. 
Januar 2017 geltenden Fassung, 


ec) durch Kapazitätszuweisungen nach 
§ 17d Absatz 3 des Energiewirt- 
schaftsgesetzes in der vor dem 1. 
Januar 2017 geltenden Fassung 
oder 


dd) durch Zuschläge nach § 34 Ab- 
satz 1 aus dem Gebotstermin 1. 
März 2017, 


5. in welchen Fällen clusterübergreifende Netz- 
anbindungen im Bundesfachplan Offshore 
nach § 17a des Energiewirtschaftsgesetzes 
und im bestätigten Offshore-Netzentwick- 
lungsplan nach den §§ 17b und 17c des Ener- 
giewirtschaftsgesetzes ausnahmsweise vorge- 
sehen sind und in welchem Umfang dadurch 
zusätzliche Netzanbindungskapazität in dem 
clusterübergreifend anschließbaren Cluster 
zur Verfügung steht. 

5. unverändert 

6. das im Offshore-Netzentwicklungsplan nach 
den§§ 17b und 17c des Energiewirtschaftsge- 
setzes vorgesehene Jahr der geplanten Fertig- 
stellung der Offshore-Anbindungsleitungen, 

6. unverändert 

7. das Kalenderjahr, in dem die Frist zur Zah- 
lung der Marktprämie nach §37 Ab- 
satz Nummer 1 zweiter Halbsatz frühestens 
beginnt, 

7. entfällt 

8. die jeweils nach § 30a Absatz 1 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes von der Bundesnetz- 
agentur für die Gebofsabgabe vorgegebenen 
Formafvorgaben, 

7. unverändert 

9. die Fesflegungen der Bundesnefzagenfur nach 
§ 85 Absafz 2 des Emeuerbare-Energien-Ge- 
sefzes, soweif sie die jeweilige Gebofsabgabe 
und das jeweilige Zuschlagsverfahren betref- 
fen, und 

8. unverändert 

10. einen Hinweis auf die nach § 46 Absatz 6 und 
§ 48 Absatz 4 Nummer 7 erforderliche Ver- 
pflichtungserklärung. 

9. unverändert 
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§30 

§30 

Voraussetzungen für die Teilnahme an Aus- 
sehreibungen für bestehende Projekte 

Voraussetzungen für die Teilnahme an Aus- 
sehreibungen für bestehende Projekte 

( 1 ) Bei den Ausschreibungen nach § 26 dür- 
fen natürliche Personen, rechtsfähige Personenge- 
sellschaften und juristische Personen Gebote abge- 
ben, die Inhaber eines bestehenden Projekts im 
Sinn des § 26 Absatz 2 sind. 

(1) unverändert 

(2) Zur Teilnahme an einer Ausschreibung 
nach § 26 

(2) unverändert 

1 . muss der Plan oder die Genehmigung bei be- 
stehenden Projekten nach § 26 Absatz 2 
Nummer 1 Buchstabe a und b wirksam sein 
oder 


2. darf das Planfeststellungsverfahren oder das 
Verfahren zur Genehmigung bei bestehenden 
Projekten nach § 26 Absatz 2 Nummer 1 
Buchstabe c nicht durch ablehnenden Be- 
scheid beendet worden sein. 


Die Teilnahme ist nur zulässig, wenn für das beste- 
hende Projekt bei Bekanntmachung der Ausschrei- 
bung nach § 29 weder eine unbedingte Netzanbin- 
dungszusage nach § 118 Absatz 12 des Energie- 
wirtschaftsgesetzes noch eine Zuweisung von An- 
schlusskapazitäten nach § 17d Absatz 3 Satz 1 
Energiewirtschaftsgesetzes in der vor dem 1. Ja- 
nuar 2017 geltenden Fassung besteht. 


(3) Eine Teilnahme an der Ausschreibung 
zum Gebotstermin 1 . Dezember 201 7 ist nur zuläs- 
sig, soweit für das bestehende Projekt nach § 26 
Absatz 2 Nummer 1 bei der Ausschreibung zum 
Gebotstermin 1. März 2017 kein Zuschlag erteilt 
wurde. 

(3) Eine Teilnahme an der Ausschreibung 
zum Gebotstermin 1. März 2018 ist nur zulässig, 
soweit für das bestehende Projekt nach § 26 Ab- 
satz 2 Nummer 1 bei der Ausschreibung zum Ge- 
botstermin 1. März 2017 kein Zuschlag erteilt 
wurde. 

§31 

§31 

Anforderungen an Gebote 

Anforderungen an Gebote 

(1) Die Gebote müssen in Ergänzung zu 
§ 30 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes folgende 
Angaben enthalten: 

(1) Die Gebote müssen in Ergänzung zu 
§ 30 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes folgende 
Angaben enthalten: 

1. das Aktenzeichen der Planfeststellung, der 
Genehmigung oder des laufenden Verwal- 
tungsverfahrens für das besfehende Projekt 
nach § 26 Absatz 2 Nummer 1, 

1. unverändert 
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2. bei bestehenden Projekten 

2. beibe stehenden Proj ekten 

a) nach § 26 Absatz 2 Nummer 1 Buch- 
stabe a und b eine Bestätigung der für die 
Feststellung des Plans oder die Erteilung 
der Genehmigung zuständigen Behörde 
über die Wirksamkeit des Plans oder der 
Genehmigung, 

a) unverändert 

b) nach § 26 Absatz 2 Nummer 1 Buch- 
stabe c eine Bewertung der für die Fest- 
stellung des Plans oder die Erteilung der 
Genehmigung zuständigen Behörde dar- 
über, dass das Vorhaben voraussichtlich 
genehmigungsfähig ist, und 

b) nach § 26 Absatz 2 Nummer 1 Buch- 
stabe c eine Bewertung der für die Fest- 
stellung des Plans oder die Erteilung der 
Genehmigung zuständigen Behörde dar- 
über, dass das Vorhaben nach derzeiti- 
gem Stand voraussichtlich genehmi- 
gungsfähig ist, und 

3. die Offshore-Anbindungsleitung, auf der der 
Bieter für das Projekt im Falle eines Zu- 
schlags nach § 34 Anbindungskapazität benö- 
tigen würde. 

3. unverändert 

§ 30 Absatz 1 Nummer 6 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass der Standort der Windenergieanlagen auf See 
mit den in der Planfeststellung oder der Genehmi- 
gung oder mit den für den Erörterungstermin ge- 
nannten Koordinaten anzugeben ist. 

§ 30 Absatz 1 Nummer 6 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass der Standort der Windenergieanlagen auf See 
mit den in der Planfeststellung oder der Genehmi- 
gung oder mit den für den Erörterungstermin ge- 
nannten Koordinaten anzugeben ist. 

(2) Der Bieter kann hilfsweise im Gebot die 
folgenden Angaben machen: 

(2) unverändert 

1. eine mindestens zu bezuschlagende Gebots- 
menge, bis zu der der angegebene Gebotswert 
gilt (Mindestgebotsmenge), 


2. einen weiteren, höheren Gebotswert für die 
Erteilung eines Zuschlags bis zu einer Menge 
in einem zu bezeichnenden geringeren Um- 
fang als der Mindestgebotsmenge (Hilfsge- 
bot). 


Macht der Bieter von der Möglichkeit nach Satz 1 
Nummer 1 keinen Gebrauch, ist die Gebotsmenge 
zugleich die Mindestgebotsmenge. 
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§32 

§32 

Sicherheit 

Sicherheit 

Die Höhe der Sicherheit nach § 3 1 des Emeu- 
erbare-Energien-Gesetzes bestimmt sich aus der 
Gebotsmenge nach § 30 Absatz 1 Nummer 4 des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes multipliziert mit 
150 Euro pro Kilowatt installierter Leistung. Für 
die nach § 3 1 Absatz 2 angegebenen Gebotsmen- 
gen ist keine zusätzliche Sicherheit zu leisten. 

Die Höhe der Sicherheit nach § 3 1 des Emeu- 
erbare-Energien-Gesetzes bestimmt sich aus der 
Gebotsmenge nach § 30 Absatz 1 Nummer 4 des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes multipliziert mit 
100 Euro pro Kilowatt installierter Leistung. Für 
die nach § 3 1 Absatz 2 angegebenen Gebotsmen- 
gen ist keine zusätzliche Sicherheit zu leisten. 

§33 

§33 

Höchstwert 

unverändert 

Der Höchstwert für Strom aus Windenergie- 
anlagen auf See beträgt 12 Cent pro Kilowatt- 
stunde. 


§34 

§34 

Zuschlagsverfahren 

Zuschlagsverfahren 

(1) Die Bundesnetzagentur führt bei jeder 
Ausschreibung das folgende Zuschlagsverfahren 
durch.- 

(1) Die Bundesnetzagentur führt bei jeder 
Ausschreibung das folgende Zuschlagsverfahren 
durch. Sie 

1. Die Bundesnetzagentur sortiert die Gebote 
einschließlich der Hilfsgebote 

1 . sortiert die Gebote einschließlich der Hilfsge- 
bote 

a) bei unterschiedlichen Gebotswerten 
nach dem jeweiligen Gebotswert von 
Geboten und Hilfsgeboten in aufsteigen- 
der Reihenfolge, beginnend mit dem Ge- 
bot mit dem niedrigsten Gebotswert, 

a) unverändert 

b) bei demselben Gebotswert nach der je- 
weiligen Mindestgebotsmenge in auf- 
steigender Reihenfolge, beginnend mit 
der niedrigsten Mindestgebotsmenge; 
soweit die Gebotswerte und die Mindest- 
gebotsmengen der Gebote gleich sind, 
entscheidet das Los über die Reihen- 
folge, soweit die Reihenfolge für die Zu- 
schlagserteilung maßgeblich ist. 

b) bei demselben Gebotswert nach der je- 
weiligen Mindestgebotsmenge in auf- 
steigender Reihenfolge, beginnend mit 
der niedrigsten Mindestgebotsmenge; 
soweit die Gebotswerte und die Mindest- 
gebotsmengen der Gebote gleich sind, 
entscheidet das Los über die Reihen- 
folge, soweit die Reihenfolge für die Zu- 
schlagserfeilung maßgeblich isf, und 

2. Die Bundesnetzagentur prüft jedes Gebot in 
der Reihenfolge nach Nummer 1 anhand des 
folgenden Verfahrens: 

2. prüft jedes Gebot in der Reihenfolge nach 
Nummer 1 anhand des folgenden Verfahrens: 
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a) Wenn durch die Mindestgebotsmenge 
weder das Ausschreibungsvolumen 
überschritten noch eine clusterinteme 
Kapazitätsknappheit ausgelöst wird (Zu- 
schlagsgrenzen), wird ein Zuschlag nach 
Maßgabe von Buchstabe b erteilt. An- 
dernfalls wird für das Gebot kein Zu- 
schlag erteilt. 

a) unverändert 

b) Der Zuschlag wird in Höhe der Gebots- 
menge erteilt, wenn dadurch keine der 
Zuschlagsgrenzen nach Buchstabe a 
überschritten wird. Andernfalls wird der 
Zuschlag in dem Umfang erteilt, der un- 
ter Einhaltung der Zuschlagsgrenzen 
möglich ist. 

b) unverändert 

Hat die Bundesnetzagentur einem Gebot nach 
Nummer 1 einen Zuschlag erteilt, darf sie einem 
Hilfsgebot zu diesem Gebot keinen Zuschlag ertei- 
len. 

Hat die Bundesnetzagentur einem Gebot nach 
Satz 2 Nummer 1 einen Zuschlag erteilt, darf sie 
einem Hilfsgebot zu diesem Gebot keinen Zu- 
schlag erteilen. 


(2) Bei der Aussehreibung zum Gebots- 
termin 1. März 2018 findet Absatz 1 mit der 
Maßgabe Anwendung, dass die Bundesnetza- 
gentur in der Reihenfolge naeh Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 zunäehst Geboten für bestehende 
Projekte in der Ostsee Zusehläge erteilt, bis die 
Mindestmenge für die Ostsee erreieht oder erst- 
mals übersehritten wird, wobei ein Zusehlag 
nur erteilt wird, wenn dadureh keine elusterin- 
terne Kapazitätsknappheit ausgelöst wird. Die 
Mindestmenge für die Ostsee beträgt 500 Mega- 
watt abzüglieh des Umfangs der Zusehläge, die 
in der Aussehreibung zum Gebotstermin 1. 
März 2017 für bestehende Projekte in der Ost- 
see erteilt worden sind. Ansehließend führt die 
Bundesnetzagentur für die verbleibenden Ge- 
bote das Verfahren naeh Absatz 1 Satz 2 Num- 
mer 2 dureh. 

(2) Die Bundesnetzagentur erteilt die Zu- 
schläge unter dem Vorbehalt des Widerrufs nach 
§ 60 Absatz 3. 

(3) unverändert 

(5) Die Bundesnetzagentur kann durch Fest- 
legung nach § 29 des Energiewirtschaftsgesetzes 
nähere Bestimmungen zur Umsetzung der Absätze 

1 und 2 treffen. 

(4) unverändert 
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§35 

§35 

Flächenbezug des Zuschlags 

unverändert 

Die Bundesnetzagentur muss den Zuschlag 
bezogen auf die Fläche erteilen, die sich aus den 
Standortangaben nach § 3 1 Absatz 1 Satz 2 ergibt. 


§36 

§36 

Zuschlagswert und anzulegender Wert 

Zuschlagswert und anzulegender Wert 

(1) Zuschlagswert ist der in dem jeweiligen 
bezuschlagten Gebot angegebene Gebotswert. 

(1) unverändert 

(2) Der anzulegende Wert ist jeweils der Zu- 
schlagswert. Abweichend von Satz 1 erhöht sich 
der anzulegende Wert gegenüber dem Zuschlags- 
wert für jeden über eine Wassertiefe von 25 Metern 
hinausgehenden vollen Meter Wassertiefe um 0, 02 
Cent je Kilowattstunde. Die Wassertiefe ist ausge- 
hend von dem Seekartennull zu bestimmen. 

(2) Der anzulegende Wert ist jeweils der Zu- 
schlagswert. 

§37 

§37 

Rechtsfolgen des Zuschlags 

Rechtsfolgen des Zuschlags 

(1) Mit der Erteilung des Zuschlags nach 
§ 34 hat der bezuschlagte Bieter 

(1) Mit der Erteilung des Zuschlags nach 
§ 34 hat der bezuschlagte Bieter 
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1 . Anspruch auf die Marktprämie nach § 1 9 des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes für Strom 
aus Windenergieanlagen auf See im Umfang 
der bezuschlagten Gebotsmenge auf der Flä- 
che nach § 35, solange und soweit die weite- 
ren Voraussetzungen für den Anspruch nach 
§ 19 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes er- 
füllt sind; dieser Ansprach beginnt abwei- 
chend von § 25 Satz 3 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes frühestens in dem nach 
§ 29 Satz 2 Nummer 7 bekannt gemachten 
Kalendeijahr, und 

1. Anspmch auf die Marktprämie nach § 19 des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes für Strom aus 
Windenergieanlagen auf See im Umfang der 
bezuschlagten Gebotsmenge auf der Fläche 
nach § 35, solange und soweit die weiteren 
Voraussetzungen für den Anspmch nach § 1 9 
des Emeuerbare-Energien-Gesefzes erfüllf 
sind; dieser Anspmch beginnf abweichend 
von § 25 Safz 3 des Emeuerbare-Energien- 
Gesefzes ffühesfens in dem Kalenderjahr, 
das die Bundesnetzagentur in dem Zu- 
sehlag bestimmt; grundsätzlieh bestimmt 
die Bundesnetzagentur das nach § 29 Num- 
mer 6 bekannt gemachte Kalenderjahr; um 
die Verteilung des Zubaus in der Über- 
gangsphase zu erreichen, kann die Bundes- 
netzagentur ein abweichendes Kalender- 
jahr bestimmen; in diesem Fall kann sie 
auf Antrag des bezuschlagten Bieters und 
nach Anhörung des anbindungsverpflich- 
teten Übertragungsnetzbetreibers von § 59 
abweichende Realisierungsfristen festset- 
zen; und 

2. im Umfang der bezuschlagten Gebotsmenge 

2. unverändert 

a) Anspruch auf Anschluss der Windener- 
gieanlagen auf See auf der Fläche nach 
§ 35 an die nach dem Offshore-Netzent- 
wicklungsplan nach den §§ 17b und 17c 
des Energiewirtschaftsgesetzes vorgese- 
hene Offshore-Anbindungsleitung ab 
dem Zeitpunkt des Eintritts des verbind- 
lichen Fertigstellungstermins nach § 17d 
Absatz 2 Satz 9 des Energiewirtschafts- 
gesetzes und 


b) zugewiesene Netzanbindungskapazität 
auf der nach dem Offshore-Netzentwick- 
lungsplan nach den §§ 17b und 17c des 
Energiewirtschaftsgesetzes vorgesehe- 
nen Offshore-Anbindungsleitung ab 
dem verbindlichen Fertigstellungstermin 
nach § 17d Absatz 2 Satz 9 des Energie- 
wirtschaftsgesetzes. 


(2) Durch den Zuschlag werden keine 
Rechte begründet für die Zeit nach dem Ende des 
Anspruchs auf die Marktprämie nach § 25 Satz 1 
des Emeuerbare-Energien-Gesetzes. Die Fläche 
nach § 35 kann nach Maßgabe des Flächenent- 
wicklungsplans nach § 8 Absatz 3 erneut ausge- 
schrieben werden. 

(2) unverändert 
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§38 

§38 

Erstattung von Sicherheiten an Bieter ohne 
Zuschlag 

unverändert 

Die Bundesnetzagentur gibt unverzüglich die 
hinterlegten Sicherheiten für ein bestimmtes Gebot 
zurück, wenn der Bieter für dieses Gebot keinen 
Zuschlag nach § 34 erhalten hat. 


Abschnitt 4 

Abschnitt 4 

E i n t r i 1 1 s r e c h t für bestehende 
Projekte 

E i n t r i 1 1 s r e c h t für bestehende 
Proj ekte 

§39 

§39 

Eintrittsrecht für den Inhaber eines bestehen- 
den Projekts 

unverändert 

(1) Der Inhaber eines bestehenden Projekts 
nach § 26 Absatz 2 hat nach Maßgabe dieses Ab- 
schnitts zum Ausgleich für die Überlassung der bei 
der Entwicklung seines Projekts durch ihn erhobe- 
nen Daten bei den Ausschreibungen nach Ab- 
schnitt 2 das Recht, in einen nach § 23 bis zum 3 1 . 
Dezember 2030 erteilten Zuschlag einzutreten 
(Eintrittsrecht). 


(2) Inhaber eines bestehenden Projekts im 
Sinn von Absatz 1 ist 


1. im Fall von § 26 Absatz 2 Nummer 1 Buch- 
stabe a der Inhaber des Plans oder der Geneh- 
migung nach § 5 oder § 17 der Seeanla- 
genverordnung in der vor dem 1. Januar 2017 
geltenden Fassung für die ausschließliche 
Wirtschaftszone an dem Tag, an dem die Ge- 
nehmigung oder der Plan unwirksam wird. 


2. im Fall von § 26 Absatz 2 Nummer 1 Buch- 
stabe b der Inhaber der Genehmigung nach 
§ 4 Absatz 1 des Bundes-Immissionsschutz- 
gesetzes für das Küstenmeer an dem Tag, an 
dem die Genehmigung unwirksam wird. 


3. im Fall von § 26 Absatz 2 Nummer 1 Buch- 
stabe c der Vorhabenträger an dem Tag, an 
dem das Verfahren beendet wird. 
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(3) Das Eintrittsrecht kann auf eine andere 
natürliche oder juristische Person übertragen wer- 
den. Die Übertragung ist nur wirksam, wenn sie 
dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogra- 
phie schriftlich vom bisherigen Berechtigten ange- 
zeigt wird. Das Eintriftsrecht kann nur bis zum Tag 
der Bekanntmachung der Ausschreibung nach § 1 9 
für die vorunfersuchfe Fläche übertragen werden, 
für die das Eintriftsrecht besteht. 


§40 

§40 

Voraussetzungen und Reiehweite des Eintritts- 
reehts 

unverändert 

(1) Der Inhaber eines bestehenden Projekts 
hat ein Eintrittsrecht, wenn 


1 . sich eine ausgeschriebene voruntersuchte Flä- 
che vollständig oder überwiegend mit der Flä- 
che überschneidet, die Gegenstand des beste- 
henden Projekts war, soweit Ersuche oder An- 
träge auf Durchführung des Planfeststellungs- 
verfahrens für das besfehende Projekf nichf 
nach § 3 der Seeanlagenverordnung in der vor 
dem 1. Januar 2017 gellenden Fassung zu- 
rückgesfellf waren. 


2. für das besfehende Projekf zu beiden Gebots- 
ferminen nach § 26 ein Gebot abgegeben wor- 
den ist. 


3. er weder ganz noch teilweise für das beste- 
hende Projekt in einer Ausschreibung nach 
§ 26 einen Zuschlag erhalten hat. 


4. er innerhalb der Frist nach § 41 Absatz 2 eine 
wirksame Verzichtserklärung nach § 41 Ab- 
satz 1 Nummer 2 abgegeben hat. 


5. er innerhalb der Frist nach § 41 Absatz 2 die 
Unterlagen nach § 4 1 Absatz 1 Nummer 1 an 
das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydro- 
graphie oder die zusfändige Landesbehörde 
übergeben haf und 


6. er in der Ausschreibung nach Abschnift 2 für 
die von dem Eintriftsrecht betroffene vorun- 
tersuchte Fläche ein Gebot abgegeben hat. 
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(2) Wenn sich die räumliche Ausdehnung 
des bestehenden Projekts nur teilweise, aber über- 
wiegend mit der voruntersuchten Fläche über- 
schneidet, besteht das Eintrittsrecht für die gesamte 
voruntersuchte Fläche. Wenn sich mehrere beste- 
hende Projekte mit der voruntersuchten Fläche 
überschneiden, hat nur der Inhaber des bestehen- 
den Projekts ein Eintrittsrecht, dessen räumliche 
Ausdehnung sich mit dem überwiegenden Teil der 
voruntersuchten Fläche überschneidet. 


§41 

§41 

Datenüberlassung und Verziehtserklärung 

Datenüberlassung und Verziehtserklärung 

(1) Das Eintrittsrecht setzt voraus, dass der 
Inhaber eines bestehenden Projekts in der aus- 
schließlichen Wirtschaftszone 

(1) unverändert 

1 . dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hyd- 
rographie 


a) sämtliche im Rahmen des Planfeststel- 
lungsverfahren oder Genehmigungsver- 
fahren nach der Seeanlagenverordnung 
in der vor dem 1 . Januar 20 1 7 geltenden 
Fassung vom Vorhabenträger einge- 
reichte Unterlagen und 


b) sämtliche beim Vorhabenträger vorhan- 
dene Untersuchungsergebnisse und Un- 
terlagen, die denjenigen nach § 10 Ab- 
satz 1 entsprechen. 


2. jeweils einschließlich der Rohdaten frei von 
Rechten Dritter, die der Nutzung durch das 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogra- 
phie und andere Vorhabenträger beschränken 
oder verhindern, überlässt und 


3. gegenüber dem Bundesamt für Seeschifffahrt 
und Hydrographie schriftlich erklärt, frei von 
Bedingungen, Befristungen oder sonstigen 
Nebenbestimmungen zu verzichten 


a) auf sämtliche ihm mit der Planfeststel- 
lung oder Genehmigung des Vorhabens 
nach der Seeanlagenverordnung in der 
vor dem 1. Januar 2017 geltenden Fas- 
sung eingeräumten Rechte und 


b) auf sämtliche Rechte an den Untersu- 
chungsergebnissen und Unterlagen nach 
Nummer 1. 
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(2) Die Verzichtserklärung nach Absatz 1 
Nummer 2 muss dem Bundesamt für Seeschiff- 
fahrt und Hydrographie spätestens zum Ablauf des 
Kalendermonats zugehen, der auf die Bekanntma- 
chung der Zuschläge in der Ausschreibung zum 
Gebotstermin \. Dezember 2017 folgt (materielle 
Ausschlussffist). Die Datenüberlassung nach Ab- 
satz 1 Nummer 1 muss in derselben Frist erfolgen. 

(2) Die Verzichtserklärung nach Absatz 1 
Nummer 2 muss dem Bundesamt für Seeschiff- 
fahrt und Hydrographie spätestens zum Ablauf des 
Kalendermonats zugehen, der auf die Bekanntma- 
chung der Zuschläge in der Ausschreibung zum 
Gebotstermin 1. März 2018 folgt (materielle Aus- 
schlussffist). Die Datenüberlassung nach Absatz 1 
Nummer 1 muss in derselben Frist erfolgen. 

(3) Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie kann für die Verzichtserklärung 
nach Absatz 1 Nummer 2 Formulare bereitstellen 
und deren Nutzung verbindlich vorgeben. Erklä- 
rungen, die ohne Nutzung dieser Formulare abge- 
geben werden, sind unwirksam. 

(3) unverändert 

(4) Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie stellt durch feststellenden Verwal- 
tungsakt nach Ablauf der Frist nach Absatz 2 ge- 
genüber allen Inhabern bestehender Projekte, die 
eine Verzichtserklärung abgegeben und Daten 
überlassen haben, fest, ob der Verzicht wirksam 
und die überlassenen Daten vollständig sind. In 
dem Bescheid ist auch festzustellen, auf welche 
Fläche sich der Verzicht und die überlassenen Da- 
ten beziehen. 

(4) unverändert 

(5) Bei bestehenden Projekten im Küsten- 
meer sind die Absätze 1 und 2 mit den Maßgaben 
anzuwenden, dass 

(5) unverändert 

1. die Planfeststellung oder Genehmigung und 
das Planfeststellungsverfahren oder das Ge- 
nehmigungsverfahren nach der Seeanla- 
genverordnung in der vor dem 1. Januar 2017 
geltenden Fassung durch die Genehmigung 
und das Genehmigungsverfahren nach dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz zu ersetzen 
sind und 


2. an die Stelle des Bundesamtes für Seeschiff- 
fahrt und Hydrographie die zuständige Lan- 
desbehörde tritt. 


§42 

§42 

Ausübung des Eintrittsrechts 

unverändert 

(1) Der Eintrittsberechtigte muss zur Aus- 
übung seines Eintrittsrechts spätestens zum Ablauf 
des Kalendermonats, der auf die Bekanntmachung 
der Zuschläge in der Ausschreibung nach Ab- 
schnitt 2 für die von dem Eintritlsrecht betroffene 
voruntersuchte Fläche folgt. 
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1. gegenüber der Bundesnetzagentur schriftlich 
oder elektronisch erklären, dass er sein Ein- 
trittsrecht für sein bestehendes Projekt ausübt, 
wobei in der Erklärung das bestehende Pro- 
jekt benannt sein muss, und 


2. die erforderliche Sicherheit nach § 21 leisten. 


(2) Das Eintrittsrecht muss in vollem Um- 
fang ausgeübt werden. Eine teilweise Ausübung ist 
unzulässig. 


§43 

§43 

Rechtsfolgen des Eintritts 

unverändert 

Sofern die Voraussetzungen für das Eintritts- 
recht nach § 40 Absatz 1 vorliegen und der Inhaber 
des bestehenden Projekts das Eintrittsrecht nach 
§ 42 wirksam ausgeübt hat, geht der dem Bieter 
nach § 23 erteilte Zuschlag für die von dem Ein- 
trittsrecht betroffene voruntersuchte Fläche auf den 
Inhaber des bestehenden Projekts vollständig über. 


Teil 4 

Teil 4 

Zulassung, Errichtung und 
Betrieb von Windenergie- 
anlagen auf See sowie An- 
lagen zur Übertragung des 
Stroms 

Zulassung, Errichtung und 
Betrieb von Windenergie- 
anlagen auf See sowie An- 
lagen zur Übertragung des 
Stroms 

§44 

§44 

Geltungsbereich von Teil 4 

unverändert 

(1) Die Bestimmungen dieses Teils sind an- 
zuwenden für die Errichtung, den Betrieb und die 
Änderung von Windenergieanlagen auf See sowie 
Anlagen zur Übertragung von Strom aus Wind- 
energieanlagen auf See einschließlich der jeweils 
zur Errichtung und zum Betrieb der Anlagen erfor- 
derlichen technischen und baulichen Nebenein- 
richtungen (Einrichtungen), wenn und soweit 


1. sie im Bereich der ausschließlichen Wirt- 
schaftszone der Bundesrepublik Deutschland 
liegen oder 
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2. sie auf der Hohen See liegen und wenn der 
Untemehmenssitz des Vorhabenträgers im 
Bundesgebiet liegt. 


(2) Die Bestimmungen von Abschnitt 2 Un- 
terabschnitt 2 dieses Teils sind mit Ausnahme von 
§ 64 Absatz 1 Nummer 1 und § 67 auch auf Wind- 
energieanlagen auf See im Küstenmeer entspre- 
chend anzuwenden. 


Abschnitt 1 

Abschnitt 1 

Zulassung von Einrichtungen 

Zulassung von Einrichtungen 

§45 

§45 

Planfeststellung 

unverändert 

( 1 ) Die Errichtung und der Betrieb von Ein- 
richtungen sowie die wesentliche Änderung sol- 
cher Einrichtungen oder ihres Betriebs bedürfen 
der Planfeststellung. 


(2) Zuständige Anhörungs- und Planfest- 
stellungsbehörde ist das Bundesamt für Seeschiff- 
fahrt und Hydrographie; dieses ist auch Plangeneh- 
migungsbehörde. 


(3) Für das Planfeststellungsverfahren sind 
die §§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfahrensgeset- 
zes anzuwenden, soweit dieses Gesetz nichts ande- 
res bestimmt. § 36 Absatz 2 und 3 des Verwal- 
tungsverfahrensgesetzes ist anzuwenden. 


§46 

§46 

Verhältnis der Planfeststellung zu den Aus- 
sehreibungen 

Verhältnis der Planfeststellung zu den Aus- 
sehreibungen 

( 1 ) Den Antrag auf Durchführung des Plan- 
feststellungsverfahrens zur Errichtung und zum 
Betrieb von Windenergieanlagen auf See kann nur 
stellen, wer über einen Zuschlag der Bundesnetza- 
gentur auf der Fläche verfügt, auf die sich der Plan 
bezieht. 

(1) unverändert 

(2) Die Planfeststellungsbehörde muss un- 
verzüglich nach dem 1. Januar 2017 

(2) Die Planfeststellungsbehörde muss un- 
verzüglich nach dem 1. Januar 2017 
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1 . für sämtliche Vorhaben nach § 26 Ab- 
satz 2 Nummer 1 Buchstabe a Fristen bis zum 
15. März 2018 verlängern, deren fruchtloses 
Verstreichen ansonsten zur Unwirksamkeit 
des Planfeststellungsbeschlusses oder der Ge- 
nehmigung vor dem letzten Gebotstermin 
nach § 26 Absatz 1 führen würde, und 

1 . für sämtliche Vorhaben nach § 26 Ab- 
satz 2 Nummer 1 Buchstabe a Fristen bis zum 
15. Juni 2018 verlängern, deren fruchtloses 
Verstreichen ansonsten zur Unwirksamkeit 
des Planfeststellungsbeschlusses oder der Ge- 
nehmigung vor dem letzten Gebotstermin 
nach § 26 Absatz 1 führen würde, und 

2. sämtliche Planfeststellungsverfahren und Ge- 
nehmigungsverfahren für bestehende Pro- 
jekte nach § 26 Absatz 2 Nummer 1 Buch- 
stabe c bis zur Erteilung der Zuschläge nach 
§ 34 zum Gebotstermin 1 . Dezember 2017m- 
hend stellen. 

2. sämtliche Planfeststellungsverfahren und Ge- 
nehmigungsverfahren für bestehende Projekte 
nach § 26 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c 
bis zur Erteilung der Zuschläge nach § 34 zum 
Gebotstermin 1. März 2018 ruhend stellen. 

(3) Mit dem 1. Januar 2017 enden sämtliche 
laufenden Planfeststellungsverfahren oder Geneh- 
migungsverfahren zur Errichtung und zum Betrieb 
von Windenergieanlagen auf See, soweit die Vor- 
haben nicht unter den Anwendungsbereich der 
Ausschreibungen für bestehende Projekte nach 
§ 26 Absatz 2 fallen. Die Planfeststellungsbehörde 
bestätigt die Beendigung des Verfahrens auf An- 
trag des Vorhabenträgers. 

(3) unverändert 

(4) Mit der Erteilung der Zuschläge nach 
§ 34 aus dem Gebotstermin 1 . Dezember 201 7 en- 
den sämtliche laufenden Planfeststellungsverfah- 
ren oder Genehmigungsverfahren zur Errichtung 
und zum Betrieb von Windenergieanlagen auf See, 
für die kein Zuschlag wirksam ist. 

(4) Mit der Erteilung der Zuschläge nach 
§ 34 aus dem Gebotstermin 1. März 2018 enden 
sämtliche laufenden Planfeststellungsverfahren 
oder Genehmigungsverfahren zur Errichtung und 
zum Betrieb von Windenergieanlagen auf See, für 
die kein Zuschlag wirksam ist. 

(5) Die Planfeststellungsbehörde darf für 
bestehende Projekte, die in keiner Ausschreibung 
nach § 26 Absatz 1 einen Zuschlag erhalten haben, 
Fristen nicht verlängern, die sie mit dem Ziel einer 
zügigen Errichtung und Inbetriebnahme der Wind- 
energieanlagen auf See vorgegeben hat. Satz 1 ist 
auf Fristverlängerungen nach Absatz 2 Nummer 1 
entsprechend anzuwenden. 

(5) unverändert 

(6) Vorhaben zur Errichtung und zum Be- 
trieb von Windenergieanlagen auf See, die über ei- 
nen Zuschlag nach § 23 oder nach § 34 verfügen, 
dürfen mit der Errichtung der Windenergieanlagen 
auf See und der zugehörigen Anlagen erst begin- 
nen, wenn die Verpflichtung nach § 66 Absatz 2 
wirksam erklärt wurde. 

(6) unverändert 
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§47 

§47 

Planfeststellungsverfahren 

unverändert 

(1) Der Plan umfasst zusätzlich zu den 
Zeichnungen und Erläuterungen nach § 73 Ab- 
satz 1 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 


1. den Nachweis über die Erteilung eines Zu- 
schlags auf der betreffenden Fläche, wenn 
sich der Plan auf Windenergieanlagen auf See 
bezieht, 


2. eine Darstellung der Sicherheits- und Vorsor- 
gemaßnahmen, 


3 . einen Zeit- und Maßnahmenplan bis zur Inbe- 

triebnahme als Grundlage für eine Entschei- 
dung nach § 48 Absatz 3, 


4. die Unterlagen nach § 6 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung, wobei hier- 
für die Unferlagen nach § 10 Absafz 1 ver- 
wendef werden können, und 


5. auf Anforderung der Planfesfsfellungsbe- 
hörde Gufachfen eines anerkannfen Sachver- 
sfändigen zur Frage, ob die Anlage und ihr 
Betrieb dem Stand der Technik und den Si- 
cherheitsanforderungen entsprechen. 


(2) Reichen die Angaben und Unterlagen für 
die Prüfung nichf aus, so haf sie der Träger des 
Vorhabens auf Verlangen der Planfesfsfellungsbe- 
hörde innerhalb einer von dieser gesefzfen ange- 
messenen Frisf zu ergänzen. Kommt der Träger des 
Vorhabens dem nicht nach, kann die Planfeststel- 
lungsbehörde den Antrag ablehnen. 


(3) § 73 Absatz 2, Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 
Satz 1 und Absatz 5 Satz 1 sowie § 74 Absatz 4 
Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes sind mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der 
Gemeinde die Planfeststellungsbehörde tritt. Auf 
die Auslegung der Unterlagen ist nach § 73 Num- 
mer 1 sowie durch Veröffentlichung in zwei über- 
regionalen Tageszeitungen hinzuweisen. 


(4) Um eine zügige Durchführung des Plan- 
feststellungsverfahrens zu ermöglichen, kann die 
Planfeststellungsbehörde dem Träger des Vorha- 
bens nach Anhörung angemessene Fristen vorge- 
ben. Werden die Fristen nicht eingehalten, kann die 
Planfeststellungsbehörde den Antrag ablehnen. 
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§48 

§48 

Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung 

unverändert 

(1) § 74 Absatz 6 und 7 des Verwaltungs- 
verfahrensgesetzes ist nur anzuwenden, wenn zu- 
sätzlich zu den dort genannten Voraussetzungen 
für das Vorhaben nach dem Gesetz über die Um- 
weltverträglichkeitsprüfüng keine Umweltverträg- 
lichkeitsprüfüng durchzuführen ist. 


(2) Die Planfeststellungsbehörde kann den 
Plan in Teilabschnitten feststellen. Sie kann ein- 
zelne Maßnahmen zur Errichtung oder die Inbe- 
triebnahme unter dem Vorbehalt einer Freigabe zu- 
lassen, die zu erteilen ist, wenn der Nachweis über 
die Erfüllung angeordneter Auflagen erbracht wor- 
den ist. Auf Anforderung der Planfeststellungsbe- 
hörde erfolgt der Nachweis durch Vorlage eines 
Gutachtens eines anerkannten Sachverständigen. 


(3) Die Planfeststellungsbehörde kann im 
Planfeststellungsbeschluss zur Sicherstellung einer 
zügigen Errichtung und Inbetriebnahme des Vor- 
habens unter Berücksichtigung des vom Träger des 
Vorhabens vorgelegten Zeit- und Maßnahmen- 
plans Maßnahmen bestimmen und für deren Erfül- 
lung Fristen vorgeben, bis zu deren Ablauf die 
Maßnahmen erfüllt sein müssen. 


(4) Der Plan darf nur festgestellt werden, 
wenn 


1 . die Meeresumwelt nicht gefährdet wird, ins- 
besondere 


a) eine Verschmutzung der Meeresumwelt 
im Sinn des Artikels 1 Absatz 1 Num- 
mer 4 des Seerechtsübereinkommens 
der Vereinten Nationen vom 1 0. Dezem- 
ber 1982 (BGBl. 1994 II S. 1799) nicht 
zu besorgen ist und 


b) der Vogelzug nicht gefährdet wird, und 


2. die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
nicht beeinträchtigt wird. 


3 . die Sicherheit der Landes- und Bündnisvertei- 

digung nicht beeinträchtigt wird. 


4. er mit vorrangigen bergrechtlichen Aktivitä- 
ten vereinbar ist. 
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5. er mit bestehenden und geplanten Kabel-, 
Offshore-Anbindungs-, Rohr- und sonstigen 
Leitungen vereinbar ist, 


6. er mit bestehenden und geplanten Standorten 
von Konverterplattformen oder Umspannan- 
lagen vereinbar ist. 


7. die Verpflichtung nach § 66 Absatz 2 wirk- 
sam erklärt wurde, wenn sich der Plan auf 
Windenergieanlagen auf See bezieht, und 


8. andere Anforderungen nach diesem Gesetz 
und sonstige öffentlich-rechtliche Bestim- 
mungen eingehalten werden. 


(5) Bei Windenergieanlagen auf See darf 
der Plan zudem nur festgestellt werden, wenn der 
Vorhabenträger über einen Zuschlag nach § 23 
oder nach § 34 für die Fläche verfüg!, auf die sich 
der Plan bezieh!. Verfüg! der Vorhabenfräger über 
einen Zuschlag nach § 23, müssen Belange nach 
Salz 1 nur geprüft werden, sowei! gegenüber der 
Vorunfersuchung der Fläche zusäfzliche oder an- 
dere erhebliche Gesichfspunkfe erkennbar oder 
Akfualisierungen und Vertiefungen der bei der 
Voruntersuchung erfolgten Prüfung erforderlich 
sind, insbesondere aufgrund der Ausgestaltung des 
Vorhabens auf der Fläche. 


(6) Die Planfeststellungsbehörde kann den 
Planfeststellungsbeschluss ganz oder teilweise auf- 
heben, wenn 


1. Einrichtungen, die Gegenstand des Planfest- 
stellungsbeschlusses sind, während eines 
Zeitraums von mehr als drei Jahren nicht 
mehr betrieben worden sind oder 


2. Fristen nach Absatz 3 nicht eingehalten wer- 
den. 


Die wirksame Aufhebung des Planfesfsfellungsbe- 
schlusses is! nach § 73 Nummer 1 bekann! zu ma- 
chen. § 75 Absafz 4 des Verwalfungsverfahrensge- 
sefzes is! nich! anzuwenden. 


(7) An Sfelle eines Planfesfsfellungsbe- 
schlusses kann eine Plangenehmigung erteil! wer- 
den, wenn 
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1 . auf der betreffenden Fläche zuvor bereits ein 
Plan festgestellt worden ist, der nach Ab- 
satz 5, nach § 46 Absatz 5 oder nach § 64 Ab- 
satz 1 Satz 1 Nummer 1 unwirksam gewor- 
den ist, und das Recht zur Nutzung der Fläche 
im Anschluss an die Unwirksamkeit des Plan- 
feststellungsbeschlusses erneut nach Teil 3 
Abschnitt 2 ausgeschrieben und bezuschlagt 
worden ist oder 


2. die Voraussetzungen des § 74 Absatz 6 Satz 1 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vorlie- 
gen. 


(8) Ein Planfeststellungsbeschluss oder eine 
Plangenehmigung für eine Windenergieanlage auf 
See werden nur befristet erteilt. Die Befristung 
richtet sich nach der Dauer des Anspruchs auf die 
Marktprämie nach § 25 Satz 1 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes. Eine Verlängerung der Befris- 
tung ist möglich, wenn der Flächenentwicklungs- 
plan keine unmittelbar anschließende Nachnut- 
zung nach § 8 Absatz 3 vorsieht. 


(9) § 1 5 Absatz 2 Satz 3 des Bundesnatur- 
schutzgesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass eine Beeinträchtigung ersetzt ist, wenn und 
sobald die beeinträchtigten Funktionen des Natur- 
haushalts in dem betroffenen Naturraum oder, falls 
dies nicht möglich ist, in einem benachbarten Na- 
turraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind 
und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu 
gestaltet ist. 
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§49 

§49 

Vorläufige Anordnung 

unverändert 

Ist das Planfeststellungsverfahren eingeleitet, 
kann die Planfeststellungsbehörde nach Zustim- 
mung des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie eine vorläufige Anordnung erlassen, in der 
Teilmaßnahmen zur Vorbereitung der Errichtung 
festgesetzt werden, wenn Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit, insbesondere der effizienten Netz- 
nutzung, den alsbaldigen Beginn der Arbeiten er- 
fordern und die nach § 74 Absatz 2 des Verwal- 
tungsverfahrensgesetzes und nach § 48 Absatz 4 
zu berücksichtigenden Belange gewahrt werden, ln 
der vorläufigen Anordnung sind die Auflagen zur 
Sicherung dieser Belange und der Umfang der vor- 
läufig zulässigen Bauarbeiten festzulegen. Sie ist 
nach § 73 Nummer 1 bekannt zu machen. Die vor- 
läufige Anordnung frift außer Kraft, wenn nicht 
binnen sechs Monaten nach ihrem Erlass mit den 
Arbeiten begonnen wird. Sie ersetzt nicht die Plan- 
feststellung. Soweit die Teilmaßnahmen durch die 
Planfeststellung für unzulässig erklärt sind, ist der 
frühere Zustand wiederherzustellen. 


§50 

§50 

Einvernehmensregelung 

unverändert 

Die Feststellung des Plans oder die Plange- 
nehmigung und eine vorläufige Anordnung nach 
§ 49 bedürfen des Einvernehmens der Generaldi- 
rekfion Wassersfraßen und Schifffahrt. Das Einver- 
nehmen darf nur versagf werden, wenn eine Beein- 
frächtigung der Sicherheif und Leichtigkeit des 
Verkehrs zu besorgen ist, die nicht durch Bedin- 
gungen oder Auflagen verhütet oder ausgeglichen 
werden kann. 
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§51 

§51 

Umweltverträglichkeitsprüfung 

unverändert 

Die Prüfling der Umweltverträglichkeit von 
Windenergieanlagen auf See nach den Bestimmun- 
gen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits- 
prüfung kann aufgrund einer nach den §§ 5 bis 12 
beim Flächenentwicklungsplan oder der Vorunter- 
suchung bereits durchgeführten Strategischen Um- 
weltprüfung auf zusäfzliche oder andere erhebliche 
Umwelfauswirkungen beschränkt werden. Glei- 
ches gilt, soweit eine Windenergieanlage auf See 
in einem vom Bundesfachplan Offshore nach § 1 7a 
des Energiewirtschaftsgesetzes festgelegten Clus- 
ter oder einem Vorrang-, Vorbehalts- oder Eig- 
nungsgebiet eines Raumordnungsplans nach § 17 
Absatz 3 Satz 1 des Raumordnungsgesetzes liegt. 


§52 

§52 

V eränderungssperre 

unverändert 

( 1 ) Die Planfeststellungsbehörde kann in der 
ausschließlichen Wirtschaftszone der Bundesre- 
publik Deufschland Seegebiefe fesflegen, in denen 
besfimmfe Einrichtungen vorübergehend nicht 
planfestgestellt oder plangenehmigt werden (Ver- 
änderungssperre). Diese Seegebiete müssen für die 
Errichtung von Infrastrukturen für den Sfromfrans- 
port nach den Fesflegungen des Bundesfachplans 
Offshore nach § 17a des Energiewirfschaftsgesef- 
zes und des Flächenenfwicklungsplans nach § 5 
geeignef sein. Die Veränderungssperre darf nur 
solche Einrichtungen erfassen, die die Errichtung 
von Infrastrukturen für den Sfromfransport behin- 
dern können. 


(2) Die Planfesfsfellungsbehörde legf die 
Dauer der Veränderungssperre fesf. Sie gilf längs- 
fens bis zu einer Sicherung des Bundesfachplans 
Offshore nach § 17a des Energiewirfschaftsgesef- 
zes und des Flächenenfwicklungsplans nach § 5 
durch die Raumordnung. Die Veränderungssperre 
isf nach § 73 Nummer 1 sowie in zwei überregio- 
nalen Tageszeifungen zu veröffentlichen. 
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§53 

§53 

Sicherheitszonen 

unverändert 

( 1 ) Die Planfeststellungsbehörde kann in der 
ausschließlichen Wirtschaftszone Sicherheitszo- 
nen um die Einrichtungen einrichten, soweit dies 
zur Gewährleistung der Sicherheit der Schifffahrt 
oder der Einrichtungen notwendig ist. Soweit die 
Einrichtung der Sicherheitszonen zur Gewährleis- 
tung der Sicherheit der Schifffahrt erforderlich ist, 
bedarf sie des Einvernehmens der Generaldirektion 
Wasserstraßen und Schifffahrt. 


(2) Sicherheitszonen sind Wasserflächen, 
die sich in einem Abstand von bis zu 500 Metern, 
gemessen von jedem Punkt des äußeren Randes, 
um die Einrichtungen erstrecken. Die Breite einer 
Sicherheitszone darf 500 Meter überschreiten, 
wenn allgemein anerkannte internationale Normen 
dies gestatten oder die zuständige internationale 
Organisation dies empfiehlt. 


§54 

§54 

Bekanntmachung der Einrichtungen und ihrer 
Sicherheitszonen 

unverändert 

Die Planfeststellungsbehörde macht die Ein- 
richtungen und die von ihr nach § 53 eingerichteten 
Sicherheitszonen nach § 73 Nummer 1 bekannt 
und trägt sie in die amtlichen Seekarten ein. 
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Abschnitt 2 

Abschnitt 2 

Errichtung, Betrieb und Be- 
seitigung von Einrichtungen 

Errichtung, Betrieb und Be- 
seitigung von Einrichtungen 

Unterabschnitt 1 

Unterabschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Allgemeine Bestimmungen 

§55 

§55 

Pflichten der verantwortlichen Personen 

unverändert 

Die im Sinn von § 56 verantwortlichen Perso- 
nen haben sicherzustellen, dass von der Einrich- 
tung während der Errichtung, des Betriebs und 
nach einer Betriebseinstellung 


1 . keine Gefahren für die Meeresumwelt und 


2. keine Beeinträchtigungen 


a) der Sicherheit und Leichtigkeit des Ver- 
kehrs, 


b) der Sicherheit der Landes- und Bündnis- 
verteidigung, 


c) sonstiger überwiegender öffentlicher 
Belange oder 


d) privater Rechte 


ausgehen. Abweichende Zustände sind von 
den verantwortlichen Personen unverzüglich 
dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hyd- 
rographie zu melden. 


§56 

§56 

Verantwortliche Personen 

unverändert 

(1) Die verantwortlichen Personen für die 
Erfüllung der Pflichten, die sich aus diesem Teil 
des Gesetzes oder aus Verwaltungsakten zu Errich- 
tung, Betrieb und Betriebseinstellung von Einrich- 
tungen ergeben, sind 
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1 . der Adressat des Planfeststellungsbeschlusses 
oder der Plangenehmigung, bei juristischen 
Personen und Personenhandelsgesellschaften 
die nach Gesetz, Satzung oder Gesellschafts- 
vertrag zur Vertretung berufenen Personen, 


2. der Betreiber der Anlage, bei juristischen Per- 

sonen und Personenhandelsgesellschaften die 
nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsver- 
trag zur Vertretung berufenen Personen, und 


3. die zur Leitung oder Beaufsichtigung des Be- 
triebs oder eines Betriebsteils bestellten Per- 
sonen im Rahmen ihrer Aufgaben und Befug- 
nisse. 


(2) Als verantwortliche Personen im Sinn 
des Absatzes 1 Nummer 3 dürfen nur Personen be- 
schäftigt werden, die die zur Erfüllung ihrer Auf- 
gaben und Befugnisse erforderliche Zuverlässig- 
keit, Fachkunde und körperliche Eignung besitzen. 


(3) Verantwortliche Personen im Sinn des 
Absatzes 1 Nummer 3 sind in einer für die planmä- 
ßige und sichere Führung des Betriebs erforderli- 
chen Zahl zu bestellen. Die Aufgaben und Befug- 
nisse der verantwortlichen Personen sind eindeutig 
und lückenlos festzusetzen sowie so aufeinander 
abzustimmen, dass eine geordnete Zusammenar- 
beit gewährleistet ist. 


(4) Die Bestellung und die Abberufung ver- 
antwortlicher Personen sind schriftlich oder elekt- 
ronisch zu erklären, ln der Bestellung sind die Auf- 
gaben und Befugnisse genau zu beschreiben; die 
Befugnisse müssen den Aufgaben entsprechen. Die 
verantwortlichen Personen sind unter Angabe ihrer 
Stellung im Betrieb und ihrer Vorbildung dem 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
unverzüglich nach der Bestellung namhaft zu ma- 
chen. Die Änderung der Stellung im Betrieb und 
das Ausscheiden verantwortlicher Personen sind 
dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogra- 
phie unverzüglich anzuzeigen. 


(5) Der Adressat eines Planfeststellungsbe- 
schlusses oder einer Plangenehmigung hat dem 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
unverzüglich anzuzeigen, wenn der Planfeststel- 
lungsbeschluss oder die Plangenehmigung auf ei- 
nen anderen übertragen wird. Das Gleiche gilt für 
den Betreiber, wenn der Betrieb der Anlage auf 
eine andere Person übertragen wird. 
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§57 

§57 

Überwachung der Einrichtungen 

Überwachung der Einrichtungen 

(1) Die Einrichtungen, ihre Errichtung und 
ihr Betrieb unterliegen der Überwachung durch das 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. 
Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schiff- 
fahrt wird beteiligt, soweit dies der Überwachung 
der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs dient. 

(1) unverändert 

(2) Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie kann im Einzelfall die zur Durchfüh- 
rung des Teils 4 erforderlichen Anordnungen tref- 
fen. Es kann insbesondere Gebote oder Verbote ge- 
genüber den verantwortlichen Personen zur Durch- 
setzung der in § 55 genannten Pflichten machen. 

(2) unverändert 

(3) Führt eine Einrichtung, ihre Errichtung 
oder ihr Betrieb zu einer Gefahr für die Meeresum- 
welf oder einer Beeinträchtigung der Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs oder einer Beein- 
trächtigung der Sicherheit der Landes- und Bünd- 
nisverteidigung oder sonstiger überwiegender öf- 
fentlicher Belange, kann das Bundesamt für See- 
schifffahrt und Hydrographie die Errichtung oder 
den Betrieb ganz oder teilweise bis zur Herstellung 
des ordnungsgemäßen Zustands untersagen, soweit 
sich die Beeinträchtigung oder die Gefahr auf an- 
dere Weise nicht abwenden lässt oder die Einstel- 
lung der Errichtung oder des Betriebs zur Aufklä- 
rung der Ursachen der Beeinfrächtigung oder der 
Gefahr unerlässlich isf. Kann die Beeinträchtigung 
oder Gefahr nicht auf andere Weise abgewendet 
werden, kann die Planfeststellungsbehörde einen 
zuvor ergangenen Planfeststellungsbeschluss oder 
die Plangenehmigung aufheben und die Beseiti- 
gung der Anlage anordnen. 

(3) unverändert 
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(4) Wird eine Einrichtung ohne erforderli- 
che Planfeststellung oder Plangenehmigung errich- 
tet, betrieben oder wesentlich geändert, so kann das 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
die Fortsetzung der Tätigkeit vorläufig oder end- 
gültig untersagen. Es kann anordnen, dass eine An- 
lage, die ohne die erforderliche Planfeststellung 
oder Plangenehmigung errichtet, betrieben oder 
wesentlich geändert wird, zu beseitigen ist. Es 
muss die Beseitigung anordnen, wenn die Mee- 
resumwelt, die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs, die Sicherheit der Landes- und Bündnis- 
verteidigung oder sonstige überwiegende öffentli- 
che Belange oder private Rechte nicht auf andere 
Weise ausreichend gewahrt werden können. 

(4) unverändert 

(5) Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie kann die weitere Errichtung oder 
den weiteren Betrieb einer Einrichtung durch den 
Betreiber oder einen oder einen mit der Leitung des 
Betriebs Beauftragten untersagen, wenn Tatsachen 
vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit dieser 
Personen in Bezug auf die Einhaltung von Rechts- 
vorschriften zum Schutz der Sicherheit und Leich- 
tigkeit des Verkehrs, der Meeresumwelt oder mili- 
tärischer oder sonstiger überwiegender öffentli- 
cher Belange dartun. Dem Betreiber der Einrich- 
tung ist auf Antrag die Erlaubnis zu erteilen, die 
Einrichtung durch eine Person betreiben zu lassen, 
die die Gewähr für den ordnungsgemäßen Befrieb 
der Einrichtung bietet. 

(5) Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie kann die weitere Errichtung oder 
den weiteren Betrieb einer Einrichtung durch den 
Betreiber oder einen oder einen mit der Leitung des 
Betriebs Beauftragten untersagen, wenn Tatsachen 
vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit dieser 
Personen in Bezug auf die Einhaltung von Rechts- 
vorschriften zum Schutz der Meeresumwelt, der 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der Si- 
eherheit der Landes- und Bündnisverteidigung 
oder sonstiger überwiegender öffentlicher Belange 
dartun. Dem Betreiber der Einrichtung ist auf An- 
trag die Erlaubnis zu erteilen, die Einrichtung 
durch eine Person betreiben zu lassen, die die Ge- 
währ für den ordnungsgemäßen Betrieb der Ein- 
richtung bietet. 

(6) Die Bestimmungen über Rücknahme 
oder Widerruf eines Verwaltungsaktes bleiben un- 
berührt. 

(6) unverändert 

§58 

§58 

Beseitigung der Einriehtungen, Sieherheitsleis- 
tung 

unverändert 

(1) Wenn der Planfeststellungsbeschluss 
oder die Plangenehmigung unwirksam werden, 
sind die Einrichtungen in dem Umfang zu beseiti- 
gen, wie dies die in § 48 Absatz 4 Nummer 1 bis 4 
genannten Belange erfordern. 


(2) Die allgemein anerkannten internationa- 
len Normen zur Beseitigung sind als Mindeststan- 
dard zu berücksichtigen. 
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(3) Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie kann im Planfeststellungsbeschluss 
oder in der Plangenehmigung die Leistung einer 
geeigneten Sicherheit nach Maßgabe der Anlage zu 
diesem Gesetz anordnen, um die Erfüllung der in 
Absatz 1 genannten Beseitigungspflicht sicherzu- 
stellen. 


(4) Soweit die Planfeststellungsbehörde 
eine Sicherheit nach Absatz 3 angeordnet hat, 
bleibt bei Übergang des Planfeststellungsbeschlus- 
ses oder der Plangenehmigung auf einen anderen 
Vorhabenträger der vorige Vorhabenträger so 
lange zur Beseitigung verpflichtet, wie nicht der 
andere Vorhabenträger eine Sicherheit erbracht 
und die Planfeststellungsbehörde deren Geeignet- 
heit festgestellt hat. 


(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch für Ein- 
richtungen anzuwenden, die nach § 48 Absatz 6 
keiner Planfeststellung bedürfen. 


Unterabschnitt 2 

Unterabschnitt 2 

Besondere Bestimmungen für Windenergieanla- 
gen auf See 

Besondere Bestimmungen für Windenergieanla- 
gen auf See 

§59 

§59 

Realisierungsfristen 

Realisierungsfristen 

(1) Die Fristen für bezuschlagte Bieter, ihre 
Windenergieanlagen auf See technisch betriebsbe- 
reit herzustellen, werden in Abhängigkeit vom 
Zeitpunkt des Zuschlags und von den Fertigstel- 
lungsterminen für die Offshore-Anbindungsleitung 
bestimmt. Die Fertigstellungstermine bestimmen 
sich nach dem in § 17d Absatz 2 des Energiewirt- 
schaftsgesetzes festgelegten Verfahren. 

(1) unverändert 

(2) Bezuschlagte Bieter müssen 

(2) Bezuschlagte Bieter müssen 

1 . innerhalb von zwölf Monaten nach Erteilung 
der Zuschläge nach § 23 oder § 34 die zur 
Durchführung des Anhörungsverfahrens nach 
§ 73 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensge- 
setzes über den Plan erforderlichen Unterla- 
gen beim Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie einreichen. 

1. unverändert 
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2. spätestens 24 Monate vor dem verbindlichen 
Fertigstellungstermin gegenüber der Bundes- 
netzagentur den Nachweis über eine beste- 
hende Finanzierung für die Errichtung von 
Windenergieanlagen auf See in dem Umfang 
der bezuschlagten Gebotsmenge erbringen; 
für den Nachweis über eine bestehende Finan- 
zierung sind verbindliche Verträge über die 
Bestellung der Windenergieanlagen, der Fun- 
damente, der für die Windenergieanlagen vor- 
gesehenen Umspannanlage und der parkinter- 
nen Verkabelung vorzulegen. 

2. unverändert 

3 . spätestens drei Monate vor dem verbindlichen 

Fertigstellungstermin gegenüber der Bundes- 
netzagentur den Nachweis erbringen, dass mit 
der Errichtung der Windenergieanlagen auf 
See begonnen worden ist. 

3. unverändert 

4. innerhalb von sechs Monaten nach dem ver- 
bindlichen Fertigstellungstermin gegenüber 
der Bundesnetzagentur den Nachweis erbrin- 
gen, dass die technische Betriebsbereitschaft 
mindestens einer Windenergieanlage auf See 
hergestellt worden ist, und 

4. unverändert 

5. innerhalb von 1 8 Monaten nach dem verbind- 
lichen Fertigstellungstermin gegenüber der 
Bundesnetzagentur den Nachweis erbringen, 
dass die technische Betriebsbereitschaft der 
Windenergieanlagen auf See insgesamt her- 
gestellt worden ist; diese Anforderung ist er- 
füllt, wenn die installierte Leistung der be- 
triebsbereiten Anlagen mindestens zu 95 Pro- 
zent der bezuschlagten Gebotsmenge ent- 
spricht. 

5. innerhalb von 1 8 Monaten nach dem verbind- 
lichen Fertigstellungstermin gegenüber der 
Bundesnetzagentur den Nachweis erbringen, 
dass die technische Betriebsbereitschaft der 
Windenergieanlagen auf See insgesamt her- 
gestellt worden ist; diese Anforderung ist er- 
füllt, wenn die installierte Leistung der be- 
triebsbereiten Anlagen mindestens zu 95 Pro- 
zent der bezuschlagten Gebotsmenge ent- 
spricht, 


vorbehaltlich der ausnahmsweisen Festsetzung 
abweichender Realisierungsfristen in der Über- 
gangsphase nach § 37 Absatz 1 Nummer 1 fünf- 
ter Halbsatz. 

(3) Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie muss der Bundesnetzagentur auf 
Verlangen mifteilen, ob die zur Durchführung des 
Anhörungsverfahrens erforderlichen Unterlagen 
eingereicht worden sind. Die Mitteilung ist für Ent- 
scheidungen über einen Widerruf nach § 60 Ab- 
satz 3 Satz 1 Nummer 1 verbindlich. 

(3) unverändert 
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§60 

§60 

Sanktionen bei Niehteinhaltung der Realisie- 
rungsfristen 

Sanktionen bei Niehteinhaltung der Realisie- 
rungsfristen 

(1) Bezuschlagte Bieter müssen an den re- 
gelverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber 
eine Pönale leisten, wenn sie gegen die Fristen 
nach § 59 Absatz 2 verstoßen. 

(1) unverändert 

(2) Die Höhe der Pönale nach § 55 des Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes entspricht 

(2) unverändert 

1. bei Verstößen gegen die Frist nach § 59 Ab- 
satz 2Nummer 1 der nach § 21 oder nach § 32 
zu leistenden Sicherheit, 


2. bei Verstößen gegen die Frist nach § 59 Ab- 
satz 2 Nummer 2 30 Prozent der nach §21 
oder nach § 32 zu leistenden Sicherheit, 


3. bei Verstößen gegen die Frist nach § 59 Ab- 
satz 2 Nummer 3 70 Prozent der nach §21 
oder nach § 32 zu leistenden Sicherheit, 


4. bei Verstößen gegen die Frist nach § 59 Ab- 
satz 2 Nummer 4 ein Zwölftel der verbleiben- 
den nach § 2 1 oder nach § 32 zu leistenden Si- 
cherheit für jeden Kalendermonat, in dem 
nicht die technische Betriebsbereitschaft min- 
destens einer Windenergieanlage auf See her- 
gestellt worden ist, und 


5. bei Verstößen gegen die Frist nach § 59 Ab- 
satz 2 Nummer 5 dem Wert, der sich aus dem 
Betrag der verbleibenden nach § 2 1 oder nach 
§ 32 zu leistenden Sicherheit multipliziert mit 
dem Quotienten aus der installierten Leistung 
der nicht betriebsbereiten Windenergieanla- 
gen und der bezuschlagten Gebotsmenge 
ergibt. 



(2a) Absatz 2 ist bei Verstößen gegen Fris- 
ten, die naeh § 37 Absatz 1 Nummer 1 fünfter 
Halbsatz festgelegt worden sind, naeh Maßgabe 
dieser Festlegung entspreehend anzuwenden. 

(3) Unbeschadet der Pönale nach den Absät- 
zen 1 und 2 muss die Bundesnetzagentur einen Zu- 
schlag widerrufen, wenn der bezuschlagte Bieter 
eine der folgenden Fristen nicht einhält: 

(3) Unbeschadet der Pönale nach den Absät- 
zen 1, 2 und 2a muss die Bundesnetzagentur einen 
Zuschlag widerrufen, wenn der bezuschlagte Bie- 
ter eine der folgenden Fristen nicht einhält: 

1 . die Frist nach § 59 Absatz 2 Nummer 1, 

1. unverändert 

2. die Frist nach § 59 Absatz 2 Nummer 2 oder 

2. unverändert 
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3. die Frist nach § 59 Absatz 2 Nummer 5. 

3. unverändert 

ln den Fällen nach Satz 1 Nummer 3 erfolgt der 
Widerruf eines Zuschlags in dem Umfang, der sich 
aus der Differenz der bezuschlagten Gebotsmenge 
und der installierten Leistung der betriebsbereiten 
Windenergieanlagen auf See ergibt. 

ln den Fällen nach Satz 1 Nummer 3 erfolgt der 
Widerruf eines Zuschlags in dem Umfang, der sich 
aus der Differenz der bezuschlagten Gebotsmenge 
und der installierten Leistung der betriebsbereiten 
Windenergieanlagen auf See ergibt. 

§61 

§61 

Ausnahme von den Sanktionen bei Niehtein- 
haltung der Realisierungsfristen 

Ausnahme von den Sanktionen bei Niehtein- 
haltung der Realisierungsfristen 

(1) Pönalen nach § 60 Absatz 1 und 2 sind 
nicht zu leisten und die Bundesnetzagentur darf 
den Zuschlag nicht nach § 60 Absatz 3 widerrufen, 
soweit 

(1) Pönalen nach § 60 Absatz 1, 2 und 2a 
sind nicht zu leisten und die Bundesnetzagentur 
darf den Zuschlag nicht nach § 60 Absatz 3 wider- 
rufen, soweit 

1. der bezuschlagte Bieter ohne eigenes Ver- 
schulden verhindert war, die betreffende Frist 
einzuhalten, wobei ihm das Verschulden 
sämtlicher von ihm im Zusammenhang mit 
der Errichtung der Windenergieanlagen auf 
See beauftragten Personen, einschließlich 
sämtlicher unterbeauftragter Personen, zuge- 
rechnet wird, und 

1. unverändert 

2. es nach den Umständen des Einzelfalles über- 
wiegend wahrscheinlich ist, dass der bezu- 
schlagte Bieter mit Wegfall des Hinderungs- 
grundes willens und wirtschaftlich und tech- 
nisch in der Lage ist, die Windenergieanlagen 
auf See unverzüglich zu errichten. 

2. unverändert 

(2) Es wird vermutet, dass die Säumnis einer 
Frist nach § 59 Absatz 2 auf einem Verschulden 
des bezuschlagten Bieters oder dem Verschulden 
der von ihm im Zusammenhang mit der Errichtung 
der Windenergieanlagen auf See beauftragten Per- 
sonen, einschließlich sämtlicher unterbeauftragter 
Personen, beruht. 

(2) unverändert 

(3) Die Bundesnetzagentur muss auf Antrag 
des Bieters 

(3) unverändert 

1 . das Vorliegen der Voraussetzungen nach Ab- 
satz 1 feststellen und 


2. die nach § 59 Absatz 2 maßgeblichen Fristen 
im erforderlichen Umfang verlängern. 
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§62 

§62 

Rückgabe von Zuschlägen und Planfeststel- 
lungsbeschlüssen 

unverändert 

(1) Der bezuschlagte Bieter darf den Zu- 
schlag oder den Planfeststellungsbeschluss nicht 
zurückgeben. 


(2) Abweichend von Absatz 1 kann der be- 
zuschlagte Bieter einen Zuschlag spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Erbringung des Nachwei- 
ses über eine bestehende Finanzierung nach 
§ 59 Absatz 2 Nummer 2 ganz oder teilweise 
durch eine unbedingte und schriftlich Rückgabeer- 
klärung gegenüber der Bundesnetzagentur ohne 
Pflicht zur Pönale zurückgeben, wenn sich im 
Planfeststellungsverfahren, in einem Verfahren 
zum Erhalt von Freigaben nach § 48 Ab- 
satz 2 Satz 2 oder bei der Errichtung der Wind- 
energieanlagen auf See herausstellt, dass 


1 . in den Unterlagen nach § 1 0 Absatz 1 enthal- 
tene Feststellungen unzutreffend sind und 
dies die Wirtschaftlichkeit des Betriebs der 
Windenergieanlagen auf See in erheblichem 
Umfang beeinträchtigt oder 


2. der Errichtung der Windenergieanlagen auf 
See ein bis zu diesem Zeitpunkt nicht erkenn- 
bares Flindemis rechtlicher oder tatsächlicher 
Art entgegensteht, das durch Anpassung der 
Planung nicht beseitigt werden kann oder des- 
sen Beseitigung dem Bieter unter Berücksich- 
tigung der Kosten der Anpassung der Planung 
nicht zumutbar ist. 


Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 
stellt auf Antrag des Bieters fest 


1. für Voraussefzungen nach Safz 1 Nummer 1 
die für die Vorauf ersuchung zusfändige 
Sfelle, 


2. für Voraussefzungen nach Safz 1 Nummer 2 
das Bundesamf für Seeschifffahrt und Hydro- 
graphie. 
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§63 

§63 

Übergang von Zuschlägen und Planfeststel- 
lungsbeschlüssen 

unverändert 

(1) Zuschläge nach §23 oder §34 dürfen 
nicht auf Anlagen auf anderen Flächen übertragen 
werden. 


(2) Unbeschadet des Absatzes 1 dürfen Zu- 
schläge auf andere Personen übertragen werden. 
Sie gelten für und gegen den Rechtsnachfolger des 
bezuschlagten Bieters. Hierbei gehen sämtliche 
Rechtsfolgen des Zuschlags nach § 24 oder nach 
§ 37 gemeinsam über. Sofern bereits ein Planfest- 
stellungsbeschluss oder eine Plangenehmigung zur 
Errichtung von Windenergieanlagen auf See auf 
der bezuschlagten Fläche erteilt wurden, gehen 
diese mit dem Zuschlag über. 


(3) Bei der Übertragung eines Planfeststel- 
lungsbeschlusses oder einer Plangenehmigung für 
die Errichtung und den Betrieb von Windenergie- 
anlagen auf See nach § 56 Absatz 5 gehen der Zu- 
schlag für die Fläche, auf der die Anlagen errichtet 
und betrieben werden, und sämtliche seiner 
Rechtsfolgen mit über. 


(4) Eine Übertragung oder Rechtsnachfolge 
nach den Absätzen 2 oder 3 müssen der Bundes- 
netzagentur, dem Bundesamt für Seeschifffahrt 
und Hydrographie und dem anbindungsverpflich- 
teten Übertragungsnetzbetreiber unverzüglich an- 
gezeigt werden. 


(5) Werden der Planfeststellungsbeschluss 
oder die Plangenehmigung nach Erteilung des Zu- 
schlags geändert, bleibt der Zuschlag auf den geän- 
derten Planfeststellungsbeschluss oder die geän- 
derte Plangenehmigung bezogen, der Umfang des 
Zuschlags verändert sich nicht. 


§64 

§64 

Rechtsfolgen der Unwirksamkeit 
von Zuschlägen und Planfeststellungsbeschlüs- 
sen 

unverändert 

( 1 ) Wird ein Zuschlag unwirksam. 
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1 . erlischt das ausschließliche Recht zur Durch- 
führung eines Planfeststellungsverfahrens 
nach § 24 Absatz 1 Nummer 1; ein für eine 
bezuschlagte Fläche oder ein bezuschlagtes 
bestehendes Projekt ergangener Planfeststel- 
lungsbeschluss oder eine erteilte Plangeneh- 
migung werden unwirksam; ist zum Zeit- 
punkt, an dem der Zuschlag nach § 23 oder 
nach § 34 unwirksam wird, der Plan noch 
nicht festgestellt oder die Plangenehmigung 
noch nicht erteilt, ist das Planfeststellungsver- 
fahren oder das Plangenehmigungsverfahren 
zu beenden. 


2. erlischt der Anspruch auf die Marktprämie 
nach § 19 des Emeuerbare-Energien-Geset- 
zes, und 


3. erlischt der Anspruch auf Anschluss und ent- 
fällt die zugewiesene Netzanbindungskapazi- 
tät nach § 24 Absatz 1 Nummer 3 oder nach 
§ 37 Absatz 1 Nummer 2. 


Wird ein Zuschlag teilweise unwirksam, treten die 
Rechtsfolgen nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 in ent- 
sprechendem Umfang ein. 


(2) Wird ganz oder teilweise 


1. ein Planfeststellungsverfahren oder ein Ver- 
fahren zur Genehmigung durch ablehnenden 
Bescheid beendet, oder 


2. ein Planfeststellungsbeschluss oder eine Ge- 
nehmigung unwirksam. 


3. wird ein für die betreffende Fläche erteilter 
Zuschlag in dem gleichen Umfang unwirk- 
sam. 


(3) Die Planfeststellungsbehörde muss bei 
einem unwirksamen Zuschlag den Umfang der Un- 
wirksamkeit des Planfeststellungsbeschlusses oder 
der Plangenehmigung oder die Beendigung des 
Planfeststellungsverfahrens oder des Plangenehmi- 
gungsverfahrens nach Absatz 1 nach § 73 Num- 
mer 1 bekannt machen. Die Bundesnetzagentur 
stellt im Fall des Absatzes 2 den Umfang der Un- 
wirksamkeit des Zuschlags auf Antrag des Bieters 
oder des anbindungsverpflichteten Übertragungs- 
netzbetreibers durch Verwaltungsakt fest. 





Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


-251- 


Drucksache 18/9096 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

§65 

§65 

Erstattung von Sicherheiten bei Realisierung 
oder Erfüllung von Pönalen 

unverändert 

Die Bundesnetzagentur gibt unverzüglich die 
hinterlegten Sicherheiten für ein bestimmtes Gebot 
zurück, wenn der Bieter 


1 . nach § 59 Absatz 2 Nummer 5 für den Zu- 
schlag den Nachweis über die Herstellung der 
technischen Betriebsbereitschaft der Wind- 
energieanlagen auf See erbracht hat oder 


2. für dieses Gebot eine Pönale nach § 60 Ab- 
satz 1 und 2 erfüllt hat und die Einbehaltung 
der Sicherheit nicht länger zur Erfüllung und 
Absicherung von Ansprüchen auf weitere 
Pönalen erforderlich ist. 


§66 

§66 

Nachnutzung; Verpflichtungserklärung 

unverändert 

(1) Abweichend von § 58 kann eine gesetz- 
liche Bestimmung zur Nachnutzung von Flächen 
die bereits für die Stromerzeugung aus Windener- 
gieanlagen auf See genutzt werden oder worden 
sind, vorsehen, dass für die Nachnutzung durch ei- 
nen Dritten 


1. die Windenergieanlagen auf See und die zu- 
gehörigen Einrichtungen an diesen ohne An- 
spruch auf eine Gegenleistung übereignet und 
herausgegeben werden müssen und 


2. bestimmte Informationen und Unterlagen, die 
bei der Errichtung und dem Betrieb der Ein- 
richtungen erhoben worden sind, an diesen 
ohne Anspruch auf eine Gegenleistung über- 
eignet und herausgegeben werden müssen. 
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(2) Der Vorhabenträger muss gegenüber der 
Planfeststellungsbehörde frei von Bedingungen, 
Befristungen oder sonstigen Nebenbestimmung 
schriftlich erklären, dass er für die Zeit nach Ab- 
lauf der Dauer des Anspruchs auf die Marktprämie 
nach § 25 Satz 1 des Emeuerbare-Energien-Geset- 
zes in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1 
die Windenergieanlage auf See und die zugehöri- 
gen Anlagen und in den Fällen des Absatzes 1 
Satz 2 Nummer 2 die Informationen und Unterla- 
gen jeweils ohne Anspruch auf eine Gegenleistung 
übereignen und herausgeben wird. Sofern ein Drit- 
ter Eigentümer oder Besitzer der Windenergieanla- 
gen auf See oder der zugehörigen Anlagen ist oder 
während der Dauer des Anspruchs auf die Markt- 
prämie nach § 25 Satz 1 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes wird, muss dieser eine Verpflich- 
tungserklärung nach Satz 1 abgeben; im Fall des 
nachträglichen Erwerbs muss die Erklärung unver- 
züglich nach Eigentums- oder Besitzerwerb abge- 
geben werden. § 4 1 Absatz 3 ist entsprechend an- 
zuwenden. 


§67 

§67 

Nutzung von Unterlagen 

unverändert 

(1) Die Planfeststellungsbehörde kann im 
Fall der Unwirksamkeit von Planfeststellungsbe- 
schlüssen nach § 64 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 
der Beendigung von Planfeststellungsverfahren 
oder Plangenehmigungsverfahren nach § 64 Ab- 
satz 1 Satz 1 Nummer 1 oder der Aufhebung von 
Planfeststellungsbeschlüssen oder Plangenehmi- 
gungen nach § 48 Absatz 5 sämtliche im Rahmen 
des Verfahrens vom Vorhabenfräger eingereichten 
Unterlagen zur Aktualisierung und Ergänzung der 
Unterlagen nach § 1 0 Absatz 1 verwenden und im 
Fall eines weiteren Planfeststellungsverfahrens auf 
der betreffenden Fläche einem neuen Vorhabenträ- 
ger zur Verfügung stellen. 


(2) Die Planfeststellungsbehörde muss die 
nach Absatz 1 aktualisierten und ergänzten Unter- 
lagen der Bundesnetzagentur zur Durchführung 
der Ausschreibung auf der betreffenden Fläche 
nach § 16 übermitteln. 


(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwen- 
den, soweit in den Unterlagen Betriebs- und Ge- 
schäftsgeheimnisse des Vorhabenträgers enthalten 
sind. 
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Teil 5 

Teil 5 

Besondere Bestimmungen 
für Prototypen 

Besondere Bestimmungen 

für P i 1 0 t w i n d e n e r g i e a n 1 a - 
gen auf See 

§68 

§68 

Feststellung eines Prototypen 

Feststellung einer Pilotwindenergieanlage auf 
See 

(1) Die Bundesnetzagentur stellt im Einver- 
nehmen mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie auf Antrag fest, ob es sich bei einer 
Windenergieanlage auf See in der ausschließlichen 
Wirtschaftszone und im Küstenmeer um einen 
Prototyp nach § 3 Nummer 6 handelt. Mit dem An- 
trag müssen geeignete Unterlagen eingereicht wer- 
den, die belegen, dass 

(1) Die Bundesnetzagentur stellt im Einver- 
nehmen mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie auf Antrag fest, ob es sich bei einer 
Windenergieanlage auf See in der ausschließlichen 
Wirtschaftszone und im Küstenmeer um eine Pi- 
lotwindenergieanlage auf See nach § 3 Num- 
mer 6 handelt. Mit dem Antrag müssen geeignete 
Unterlagen eingereicht werden, die belegen, dass 

1 . es sich um eine der ersten drei Anlagen eines 
Typs einer Windenergieanlage auf See han- 
delt und 

1. unverändert 

2. die Windenergieanlage auf See wesentliche 
technische Weiterentwicklungen oder Neue- 
rungen aufweist. 

2. die Windenergieanlage auf See eine wesentli- 
che, weit über den Stand der Technik hin- 
ausgehende Innovation darstellt. 

§69 

§69 

Zahlungsanspruch für Strom aus Prototypen 

Zahlungsanspruch für Strom aus Pilotwind- 
energieanlagen auf See 

(1) Für Strom aus Prototypen in der aus- 
schließlichen Wirtschaftszone und im Küstenmeer 
besteht nach Maßgabe der Absätze 3 und 4 einen 
Anspruch auf Zahlung nach § 19 Absatz 1 des Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes. 

(l)Für Strom aus Pilotwindenergieanlagen 
auf See in der ausschließlichen Wirtschaftszone 
und im Küstenmeer besteht nach Maßgabe der Ab- 
sätze 3 und 4 einen Ansprach auf Zahlung nach 
§ 1 9 Absatz 1 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes. 

(2) Der anzulegende Wert für Prototypen 
nach Absafz 1 enfsprichf 

(2) Der anzulegende Wert für Pilotwindener- 
gieanlagen auf See nach Absatz 1 entspricht 

1 . für Prototypen, die nach dem 3 1 . Dezember 
2020 und vor dem 1. Januar 2025 in Befrieb 
genommen werden, dem Höchsfwerf nach 
§ 33 und 

1. für Pilotwindenergieanlagen auf See, die 
nach dem 3 1 . Dezember 2020 und vor dem 1 . 
Januar 2026 in Betrieb genommen werden, 
dem Höchstwert nach § 33 und 

2. für Prototypen, die ab dem 1. Januar 2025 in 
Befrieb genommen werden, dem Höchsfwerf 
nach § 22. 

2. für Pilotwindenergieanlagen auf See, die ab 
dem 1. Januar 2026 in Betrieb genommen 
werden, dem Höchstwert nach § 22. 
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(3) Wenn in einem Kalenderjahr Prototypen 
mit einer installierten Leistung von insgesamt mehr 
als 50 Megawatt in dem Register nach § 3 Num- 
mer 39 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes als in 
Betrieb genommen gemeldet worden sind, entfallt 
der Anspruch auf die Zahlung nach § 1 9 Absatz 1 
des Emeuerbare-Energien-Gesetzes für alle Proto- 
typen, durch deren Inbetriebnahme die Grenze der 
installierten Leistung von 50 Megawatt überschrit- 
ten wird. Die Bundesnetzagentur informiert hier- 
über die Anlagenbetreiber und die Betreiber von 
Übertragungsnetzen, an deren Netz die Anlagen 
angeschlossen sind. 

(3) Wenn in einem Kalenderjahr Pilotwind- 
energieanlagen auf See mit einer installierten 
Leistung von insgesamt mehr als 50 Megawatt an 
das Register nach § 3 Nummer 39 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes als in Betrieb genommen 
gemeldet worden sind, entfällt der Anspmch auf 
die Zahlung nach § 19 Absatz 1 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes für alle Pilotwindenergiean- 
lage auf See, durch deren Inbetriebnahme die 
Grenze der installierten Leistung von 50 Megawatt 
überschritten wird. Die Bundesnetzagentur infor- 
miert hierüber die Anlagenbetreiber und die Betrei- 
ber von Übertragungsnetzen, an deren Netz die An- 
lagen angeschlossen sind. 

(4) Die Betreiber der Windenergieanlagen 
auf See, für deren Strom der Anspmch nach Ab- 
satz 3 entfallt, können ihren Anspmch vorrangig 
und in der zeitlichen Reihenfolge ihrer Meldung im 
Register nach § 3 Nummer 39 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes ab dem folgenden Kalendeijahr 
geltend machen, solange die Grenze der installier- 
ten Leistung von 50 Megawatt nicht überschritten 
wird. Der Anspmch nach § 1 9 Absatz 1 des Emeu- 
erbare-Energien-Gesetzes beginnt in diesem Fall 
abweichend von § 25 Satz 3 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes erst, wenn der Anlagenbetreiber den 
Anspmch geltend machen darf 

(4) Die Betreiber der Windenergieanlagen auf 
See, für deren Strom der Ansprach nach Absatz 3 
entfällt, können ihren Anspruch vorrangig und in 
der zeitlichen Reihenfolge ihrer Meldung an das 
Register nach § 3 Nummer 39 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes ab dem folgenden Kalenderjahr 
geltend machen, solange die Grenze der installier- 
ten Leistung von 50 Megawatt nicht überschritten 
wird. Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 des Emeu- 
erbare-Energien-Gesetzes beginnt in diesem Fall 
abweichend von § 25 Satz 3 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes erst, wenn der Anlagenbetreiber den 
Anspruch geltend machen darf 


(5) Der Nachweis, dass eine Anlage eine Pi- 
lotwindenergieanlage nach § 3 Nummer 6 ist, ist 
vom Anlagenbetreiber durch eine Bescheini- 
gung der Bundesnetzagentur zu führen. Die 
Bundesnetzagentur kann die Bescheinigung auf 
Antrag des Anlagenbetreibers ausstellen, wenn 
der Antragsteller geeignete Unterlagen ein- 
reicht, die nachweisen, dass es sich bei einer 
Windenergieanlage auf See in der ausschließli- 
chen Wirtschaftszone oder im Küstenmeer um 
eine Pilotwindenergieanlage handelt. 

§70 

§70 

Netzanbindungskapazität; Zulassung, Errich- 
tung, Betrieb und Beseitigung 

Netzanbindungskapazität; Zulassung, Errich- 
tung, Betrieb und Beseitigung 

(1) Für einen Prototypen erhält der Betrei- 
ber keine zusätzliche Netzanbindungskapazität auf 
einer Offshore- Anbindungsleitung. Zur Anbindung 
eines Prototypen kann der Betreiber die zugewie- 
sene Netzanbindungskapazität nutzen, die er 

(l)Zur Anbindung eines Pilotwindenergie- 
anlage auf See kann der Betreiber die zugewiesene 
Netzanbindungskapazität nutzen, die er 
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1 . aufgrund eines Zuschlag nach § 23 oder nach 
§ 34 auf einer nach dem Flächenentwick- 
lungsplan vorgesehenen Offshore-Anbin- 
dungsleitung oder auf einer Offshore-Anbin- 
dungsleitung nach § 3 1 Absatz 1 Satz 1 Num- 
mer 3 hat, oder 

1 . aufgrund eines Zuschlag nach § 23 oder nach 
§ 34 auf einer nach dem Flächenentwick- 
lungsplan vorgesehenen Offshore-Anbin- 
dungsleitung oder auf einer Offshore-Anbin- 
dungsleitung nach § 3 1 Absatz 1 Satz 1 Num- 
mer 3 hat, 

2. aufgrund einer unbedingten Netzanbindungs- 
zusage nach § 118 Absatz 12 des Energiewirt- 
schaftsgesetzes oder einer Zuweisung nach 
§ 17d Absatz 3 Satz 1 Energiewirtschaftsge- 
setzes in der vor dem 1 . Januar 20 1 7 gelten- 
den Fassung auf einer vorhandenen Offshore- 
Anbindungsleitung hat. 

2. aufgrund einer unbedingten Netzanbindungs- 
zusage nach § 1 1 8 Absatz 12 des Energiewirt- 
schaftsgesetzes oder einer Zuweisung nach 
§ 17d Absatz 3 Satz 1 Energiewirtschaftsge- 
setzes in der vor dem 1 . Januar 20 1 7 geltenden 
Fassung auf einer vorhandenen Offshore-An- 
bindungsleitung hat, oder 


3. aufgrund einer Zuweisung naeh Absatz 2 
hat. 


(2) Auf Antrag, der zusammen mit dem 
Antrag auf Feststellung einer Pilotwindenergie- 
anlage auf See naeh § 68 gestellt werden muss, 
weist die Bundesnetzagentur im Benehmen mit 
dem Bundesamt für Seesehifffahrt und Hydro- 
graphie dem Betreiber für eine Pilotwindener- 
gieanlage auf See dureh Beseheid Netzanbin- 
dungskapazität auf einer Offshore-Anbin- 
dungsleitung zu, die im Fläehenentwieklungs- 
plan naeh § 5 Absatz 2 als verfügbar ausgewie- 
sen ist. Später gestellte Anträge von anderen Be- 
treibern von Pilotwindenergieanlagen auf See 
auf Zuweisung derselben Netzanbindungskapa- 
zität sind mit der Zuweisung naeh Satz 1 abzu- 
lehnen. Die Zuweisung erfolgt höehstens in dem 
Umfang, der im Fläehenentwieklungsplan als 
verfügbar ausgewiesen ist. Die Bundesnetzagen- 
tur kann 


1. die Zuweisung von Netzanbindungskapazi- 
tät für Pilotwindenergieanlagen auf See 
mit Nebenbestimmungen naeh § 36 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes versehen, 
oder 


2. dureh Festlegung naeh § 29 Absatz 1 des 
Energiewirtsehaftsgesetzes nähere Bestim- 
mungen zum Verfahren zur Zuweisung 
treffen; dies sehließt insbesondere Festle- 
gungen zur Art und Ausgestaltung des Zu- 
weisungsverfahrens und zu den Mindestvo- 
raussetzungen für die Zuweisung von Netz- 
anbindungskapazitäten für Pilotwindener- 
gieanlagen auf See ein. 
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(2) § 48 Absatz 4 Satz 2 und Absatz 6 ist 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Plan auch 
festgestellt oder die Plangenehmigung auch erteilt 
werden darf, wenn der Vorhabenträger auf der Flä- 
che, auf der der Prototyp errichtet werden soll, be- 
reits Windenergieanlagen auf See betreibt, fiir die 

(3) § 48 Absatz 4 Satz 2 und Absatz 6 ist für 

Pilotwindenergieanlagen auf See in der aus- 
schließlichen Wirtschaftszone mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass auch ohne Vorliegen eines Zu- 
schlags der Plan auch festgestellt oder die Plange- 
nehmigung auch erteilt werden darf, wenn der Vor- 
habenträger für die Pilotwindenergieanlagen auf 
See über Netzanbindungskapazität nach Ab- 
satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 verfügt. Im 
Übrigen ist Teil 4 mit Ausnahme von Abschnitt 
2 Unterabschnitt 2 auf Pilotwindenergieanlagen 
auf See in der ausschließlichen Wirtschaftszone 
entsprechend anzuwenden. 

1. nach §5 oder §17 der Seeanlagenverord- 
nung in der vor dem 1. Januar 201 7 geltenden 
Fassung für die ausschließliche Wirtschafts- 
zone ein Plan festgestellt oder eine Genehmi- 
gung erteilt worden ist, oder 

1. entfällt 

2. nach § 4 Absatz 1 des Bundes-Immissions- 
schutzgesetzes für das Küstenmeer eine Ge- 
nehmigung erteilt worden ist. 

2. entfällt 

(3) Im Übrigen ist Teil 4 mit Ausnahme von 
Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 auf Prototypen ent- 
sprechend anzuwenden. 

(3) entfällt 

Teil 6 

Teil 6 

Sonstige Bestimmungen 

unverändert 

§71 


Verordnungsermächtigung 


Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrats — im Fall der 
Nummer 4 im Einvernehmen mit dem Bundesmi- 
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur — 
zu regeln 


1 . im Bereich der Voruntersuchung von Flächen 
nach Teil 2 Abschnitt 2 
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a) weitere Untersuchungsgegenstände der 
Voruntersuchung über die in § 10 Ab- 
satz 1 genannten hinaus zur Bereitstel- 
lung von Informationen, die zu einer 
wettbewerblichen Ermittlung der Markt- 
prämie nach § 22 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes beitragen, 


b) nähere Anforderungen an den Umfang 
der in § 10 Absatz 1 genannten Untersu- 
chungsgegenstände, insbesondere sol- 
che, die sich aus aktualisierten techni- 
schen Standards der Untersuchungen er- 
geben. 


c) ergänzende Festlegungen zu § 10 Ab- 
satz 1 Satz 2, wann eine Einhaltung des 
Standes von Wissenschaft und Technik 
vermutet wird, wenn neue technische 
Standards zu den genannten Untersu- 
chungen vorliegen. 


d) Kriterien, die bei der Bestimmung der zu 
installierenden Leistung nach § 10 Ab- 
satz 3 und der Eignungsprüfung nach 
§ 10 Absatz 2 zusätzlich zu berücksich- 
tigen sind, und 


e) einzelne Verfahrensschritte der Vorun- 
tersuchung nach § 12, 


2 . im B ereich der Ausschreibungen für vorunter- 

suchte Flächen nach den §§ 16 bis 25 


a) weitere Voraussetzungen zur Teilnahme 
an den Ausschreibungen; dies sind ins- 
besondere 


aa) Mindestanforderungen an die Eig- 
nung der Teilnehmer, 


bb) von § 3 1 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes abweichende oder 
dessen Bestimmungen ergänzende 
Anforderungen zu der Art, der 
Form und dem Inhalt von Sicher- 
heiten und zu den entsprechenden 
Bestimmungen zur teilweisen oder 
vollständigen Zurückzahlung die- 
ser Sicherheiten, 


ec) die Festlegung, wie Teilnehmer an 
den Ausschreibungen die Einhal- 
tung der Anforderungen nach den 
Doppelbuchstaben aa und bb nach- 
weisen müssen. 
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b) die Festlegung von Mindestgebotswer- 
ten, 


c) eine von § 23 abweichende Preisbildung 
und den Ablauf der Ausschreibungen, 


d) die Art, die Form, das Verfahren, den In- 
halt der Zuschlagserteilung, die Krite- 
rien für die Zuschlagserteilung und die 
Bestimmung des Zuschlagswerts, und 


3. zur Sicherstellung der Errichtung der Wind- 
energieanlagen auf See 


a) eine Änderung der Fristen nach § 59 
oder ergänzende Fristen, insbesondere 
wenn die Zeitabläufe des Planfeststel- 
lungsverfahrens sich tatsächlich anders 
entwickeln oder sich aus der technischen 
Entwicklung eine wesentliche Änderung 
der zugrunde liegenden Bauzeiten für 
die Windenergieanlagen auf See oder die 
Offshore-Änbindungsleitungen ergibt. 


b) von § 60 Absatz 3 abweichende oder 
diesen ergänzende Bestimmungen zu 
den Voraussetzungen eines Widerrufs 
des Zuschlags entsprechend einer Ände- 
rung oder Ergänzung von Fristen nach 
Buchstabe a, und 


c) Anpassungen der Höhe von Pönalen 
nach § 60 Absatz 1 und 2 entsprechend 
einer Änderung oder Ergänzung von 
Fristen nach Buchstabe a, und 


4. der Hilfe welcher anderen Behörden sich die 
für die Voruntersuchung zuständige Stelle bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich der 
Voruntersuchung von Flächen nach 
Teil 2 Abschnitt 2 und das Bundesamt für 
Seeschifffahrt und Hydrographie bei der Er- 
füllung seiner Aufgaben im Bereich der Zu- 
lassung von Einrichtungen nach den §§45 bis 
54 bedienen darf 


§72 


Rechtsschutz bei Ausschreibungen für beste- 
hende Projekte 


( 1 ) Nach Durchführung eines Zuschlagsver- 
fahrens nach § 34 ist für gerichtliche Rechtsbehelfe 
§ 83a des Emeuerbare-Energien-Gesetzes entspre- 
chend anzuwenden. 
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§73 


Bekanntmachungen und Unterrichtungen 


Die nach diesem Gesetz erforderlichen Be- 
kanntmachungen und Unterrichtungen müssen in 
folgenden Medien vorgenommen werden: 


1 . vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hyd- 
rographie auf seiner Intemetseite sowie in den 
Nachrichten für Seefahrer (Amtliche Veröf- 
fentlichung für die Seeschifffahrf des Bundes- 
amfes für Seeschifffahrt und Hydrographie), 


2. von der Bundesnetzagentur auf ihrer Internet- 
Seite, 


3. in den nach Landesrecht bestimmten Medien, 
soweit eine Landesbehörde die Voruntersu- 
chung nach den §§ 9 bis 12 wahmimmt. 


§74 


V erwaltungsvollstreckung 


Für die Durchsetzung der im Planfeststel- 
lungsbeschluss oder in der Plangenehmigung nach 
§ 48 getroffenen Regelungen sind die Bestimmun- 
gen des zweiten Abschnitts des Verwaltungsvoll- 
streckungsgesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass ein Zwangsgeld in Höhe bis zu 500 000 Euro 
angeordnet werden kann. 


§75 


Bußgeldvorschriften 


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz- 
lich oder fahrlässig 


1. ohne Planfeststellungsbeschluss oder ohne 
Plangenehmigung nach § 45 Absatz 1 eine 
Einrichtung errichtet, betreibt oder ändert 
oder 


2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 57 Ab- 
satz 3 Satz 1 oder Absatz 4 Satz 2 zuwider- 
handelt. 


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet 
werden. § 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden. 
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(3) Verwaltungsbehörde im Sinn des § 36 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungs- 
widrigkeiten ist das Bundesamt für Seeschifffahrt 
und Hydrographie. 


§76 


Gebühren und Auslagen 


Die Gebührenerhebung für individuell zure- 
chenbare öffenfliche Leisfungen nach diesem Ge- 
sefz und den auf diesem Gesefz beruhenden 
Rechfsverordnungen erfolgf aufgrund von Beson- 
deren Gebührenverordnungen nach § 22 Absafz 4 
des Bundesgebührengesefzes, die für Ausschrei- 
bungen nach Teil 3 dieses Gesefzes vom Bundes- 
minisferium für Wirtschaft und Energie und für 
Zulassungen nach Teil 4 Abschnitt 1 dieses Gesef- 
zes vom Bundesminisferium für Verkehr und digi- 
fale Infrasfrukfur erlassen werden. 


§77 


Übergangsbestimmung für Veränderungssper- 
ren 


Eine nach § 10 der Seeanlagenverordnung in 
der vor dem 1 . Januar 20 1 7 geltenden Fassung fest- 
gelegte Veränderungssperre gilt nicht für Anlagen, 
bei denen die öffentliche Bekanntmachung nach 
§ 2a der Seeanlagenverordnung in der vor dem 
31. Januar 2012 geltenden Fassung vor dem 31. Ja- 
nuar 2012 erfolgt ist. 


§78 


Wahrnehmung von Aufgaben dureh die Bun- 
desnetzagentur 


( 1 ) Für die W ahmehmung der Aufgaben der 
Bundesnetzagentur nach diesem Gesetz und den 
aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsver- 
ordnungen sind die Bestimmungen des Teils 8 des 
Energiewirtschaftsgesetzes mit Ausnahme des 
§ 69 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 10, des § 71a, der 
§§ 91 und 95 bis 101 sowie des Abschnitts 6 ent- 
sprechend anzuwenden. 


(2) Die Entscheidungen der Bundesnetza- 
gentur nach diesem Gesetz werden von den Be- 
schlusskammem getroffen. 
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§79 


Fachaufsicht über das Bundesamt für See- 
schifffahrt und Hydrographie 


Die Rechts- und Fachaufsicht über das Bun- 
desamt für Seeschifffahrt und Hydrographie für die 
Aufgaben nach diesem Gesetz obliegt 


1. dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie, soweit die Wahrnehmung folgender 
Aufgaben betroffen ist: 


a) nach den §§ 4 bis 8, 


b) nach den §§ 9 bis 12, soweit das Bun- 
desamt für Seeschifffahrt und Hydrogra- 
phie die Voruntersuchung wahmimmt, 
und 


c) nach den §§ 45 bis 58 in Bezug auf An- 
lagen zur Übertragung von Strom aus 
Windenergie auf See und 


2. im Übrigen dem Bundesministerium für Ver- 
kehr und digitale Infrastruktur. 


Diese Aufgaben der Rechts- und Fachaufsicht 
sind im Benehmen mit dem jeweils anderen Bun- 
desministerium wahrzunehmen. 


Anlage 

Anlage 

(zu § 58 Absatz 3) 

(zu § 58 Absatz 3) 

Anforderungen an Sicherheitsleistungen 

unverändert 

1. Die Planfeststellungsbehörde entscheidet 
über Art, Umfang und Höhe der Sicherheit. 
Der Inhaber des Planfeststellungsbeschlusses 
oder der Plangenehmigung oder der Betreiber 
der Anlage leistet vor Beginn der Errichtung 
der Anlage die im Planfeststellungsbeschlus- 
ses oder in der Plangenehmigung geregelte 
Sicherheit und weist dies gegenüber dem 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogra- 
phie nach. 
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2. Die Art der Sicherheit ist so zu wählen, dass 
der Sicherungszweck stets gewährleistet ist. 
Dies gilt insbesondere für den Fall des Über- 
gangs des Planfeststellungsbeschlusses oder 
der Plangenehmigung auf einen anderen Inha- 
ber und, soweit der Inhaber des Planfeststel- 
lungsbeschlusses oder der Plangenehmigung 
oder der Betreiber der Anlage eine juristische 
Person ist, für den Fall der Vornahme von Än- 
derungen an dieser juristischen Person. 


3 . Die Planfeststellungsbehörde kann zu Art und 

Umfang der Sicherheit und zu deren Überprü- 
fung Gutachten bei Dritten in Auftrag geben. 
Die Kosten hierfür frägf der Genehmigungs- 
inhaber. 


4. Ansfelle der in § 232 des Bürgerlichen Ge- 
sefzbuchs besfimmfen Sicherheifsleisfungen 
können insbesondere die Beibringung einer 
Konzembürgschaft, einer Garantie oder eines 
sonstigen Zahlungsversprechens eines Kre- 
ditinsfifufes als gleichwertige Sicherheit ver- 
langt oder zugelassen werden. Betriebliche 
Rückstellungen können zugelassen werden, 
soweit sie insolvenzsicher sind und bei Ein- 
tritt des Sicherungsfalls uneingeschränkt für 
den Sicherungszweck zur Verfügung sfehen. 


5. Der Umfang und die Höhe der Sicherheifs- 
leisfung sind so zu bemessen, dass ausrei- 
chende Mittel für den Rückbau der Anlage 
nach Maßgabe des Planfesfsfellungsbeschlus- 
ses oder der Plangenehmigung zur Verfügung 
sfehen. 





Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


-263- 


Drucksache 18/9096 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

6. Die finanzielle Sicherheit ist mindestens alle 
vier Jahre von der Planfeststellungsbehörde 
mit dem Ziel der Erhaltung des realen Wertes 
der Sicherheit zu überprüfen; sie ist anzupas- 
sen, wenn sich das Verhältnis zwischen Si- 
cherheit und angestrebtem Sicherungszweck 
erheblich geändert hat. Im Laufe der Betriebs- 
phase gebildete Rücklagen sollen bei der 
Höhe der erforderlichen Sicherheit angerech- 
net werden, soweit sie in der zur Sicherung 
des Sicherungszweckes erforderlichen Höhe 
der Verfügungsbefugnis des Inhabers des 
Planfesfsfellungsbeschlusses oder der Plange- 
nehmigung oder des Befreibers der Anlage 
enfzogen sind. Ergibt die Überprüfung nach 
Safz 1, dass die Sicherheit zu erhöhen ist, 
kann die Planfeststellungsbehörde dem Un- 
ternehmer für die Sfellung der erhöhfen Si- 
cherheif eine Frisf von längsfens sechs Mona- 
fen sefzen. Ergibt die Überprüfung nach 
Satz 1, dass die Sicherheit zu verringern ist, 
hat die Planfeststellungsbehörde die nicht 
mehr erforderliche Sicherheit unverzüglich 
freizugeben. 


Artikel 3 

Artikel 3 

Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung 

unverändert 

Nach § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 der 
Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. 1 
S. 686), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2015 (BGBl. 1 S. 2490) geän- 
dert worden ist, wird folgende Nummer 4a einge- 
fügt: 


„4a. Planfeststellungsverfahren für die Errichtung, 
den Betrieb und die Änderung von Einrich- 
tungen nach § 45 Absatz 1 des Windenergie- 
auf-See-Gesetzes,“. 
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Artikel 4 

Artikel 4 

Änderung des Gesetzes über die Umweltver- 
träglichkeitsprüfung 

unverändert 

In Anlage 3 zum Gesetz über die Umweltver- 
träglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekannt- 
machung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. 
November 2015 (BGBl. I S. 2053) geändert wor- 
den ist, werden vor Nummer 2 die folgenden Num- 
mern 1.17 und 1.18 eingefügt: 


„1.17 Flächenentwicklungspläne nach § 5 des 
Windenergie-auf-See-Gesetzes 


1.18 Feststellungen der Eignung einer Fläche 
und der installierbaren Leistung auf der 
Fläche nach § 12 Absatz 5 des Windener- 
gie-auf-See-Gesetzes“. 


Artikel 5 

Artikel 5 

Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbs- 
beschränkungen 

unverändert 

§ 47g des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe- 
schränkungen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. Juni 20 13 (BGBl. I S. 1750, 3245), das zu- 
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom . . . [einset- 
zen: Datum und Fundstelle des Strommarktgeset- 
zes] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1 . In Absatz 6 Nummer 2 wird die Angabe 
„§ 20“ durch die Angabe „§ 21b“ ersetzt. 


2. In Absatz 8 wird die Angabe „§ 5 Nummer 9“ 
durch die Angabe „§ 3 Nummer 16“ ersetzt. 
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Artikel 6 

Artikel 6 

Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes 

Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes 

Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 
2005 (BGBl. 1 S. 1970, 3621), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des 
Strommarktes vom ... [einsetzen: Datum und 
Fundstelle des Strommarktgesetzes] geändert wor- 
den ist, wird wie folgt geändert: 

Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 
2005 (BGBl. 1 S. 1970, 3621), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des 
Strommarktes vom ... [einsetzen: Datum und 
Fundstelle des Strommarktgesetzes] geändert wor- 
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. ln der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu 
§ 17d wie folgt gefasst: 

1. unverändert 

„§ 17d Umsetzung der Netzentwicklungspläne 
und des Flächenentwicklungsplans“. 


2. ln § 3 Nummer 18b wird die Angabe „§ 5 
Nummer 14“ durch die Angabe „§ 3 Num- 
mer 21“ ersetzt. 

2. unverändert 

3. § 12b Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geän- 

dert: 

3. unverändert 

a) ln Nummer 6 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt. 


b) Folgende Nummer 7 wird angefugt: 
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„7. beginnend mit der Vorlage des ers- 
ten Entwurfs des Netzentwick- 
lungsplans im Jahr 2018 alle wirk- 
samen Maßnahmen zur bedarfsge- 
rechten Optimierung, Verstärkung 
und zum Ausbau der Offshore-An- 
bindungsleitungen in der aus- 
schließlichen Wirtschaftszone und 
im Küstenmeer einschließlich der 
Netzanknüpftingspunkte an Land, 
die bis zum Ende des Betrachtungs- 
zeitraums nach § 12a Absatz 1 
Satz 2 für einen schrittweisen, be- 
darfsgerechten und wirtschaftli- 
chen Ausbau sowie einen sicheren 
und zuverlässigen Betrieb der Offs- 
hore-Anbindungsleitun-gen sowie 
zum Weitertransport des auf See er- 
zeugten Stroms erforderlich sind; 
für die Maßnahmen nach dieser 
Nummer werden Angaben zum ge- 
planfen Zeitpunkt der Fertigstel- 
lung vorgesehen; hierbei müssen 
die Festlegungen des zuletzt be- 
kannt gemachten Flächenentwick- 
lungsplans nach den §§ 4 bis 8 des 
Windenergie-auf-See-Gesetzes zu 
Grunde gelegt werden,“. 


4. § 13 wird wie folgt geändert: 

4. § 13 wird wie folg! geändert: 

a) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6a 
eingefügt: 

a) Nach Absafz 6 wird folgender Absafz 6a 
eingefügf: 

„(6a) Die Betreiber von Übertra- 
gungsnetzen können mit Betreibern von 
KWK- Anlagen vertragliche Vereinba- 
rungen zur Reduzierung der Wirkleis- 
tungseinspeisung aus der KWK-Anlage 
und gleichzeitigen Lieferung von elektri- 
scher Energie für die Aufrechferhalfung 
der Wärmeversorgung nach Absafz 1 
Nummer 2 und Absafz 3 Safz 2 schlie- 
ßen, wenn die KWK-Anlage 

„(6a) Die Befreiber von Übertra- 
gungsnefzen können mit Betreibern von 
KWK-Anlagen vertragliche Vereinba- 
rungen zur Reduzierung der Wirkleis- 
tungseinspeisung aus der KWK-Anlage 
und gleichzeitigen Lieferung von elektri- 
scher Energie für die Aufrechferhalfung 
der Wärmeversorgung nach Absafz 1 
Nummer 2 und Absafz 3 Safz 2 schlie- 
ßen, wenn die KWK-Anlage 
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1. technisch unter Berücksichtigung 
ihrer Größe und Lage im Netz ge- 
eignet ist, zur Beseitigung von Ge- 
fährdungen oder Störungen der Si- 
cherheit oder Zuverlässigkeit des 
Elektrizitätsversorgungssystems 
aufgrund von Netzengpässen im 
Höchstspannungsnetz effizient bei- 
zutragen, 

1. unverändert 


2. sich im Zeitpunkt des Vertrags- 
abschlusses in einem Netzausbau- 
gebiet nach § 36c Absatz 1 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
befindet, 

2. vor dem 1. Januar 2017 in Betrieb 
genommen worden ist und 

3. unverändert 

3. eine installierte elektrische Leis- 
tung von mehr als 500 Kilowatt hat. 

4. unverändert 

ln der vertraglichen Vereinbarung nach 
Satz 1 ist zu regeln, dass 

ln der vertraglichen Vereinbarung nach 
Satz 1 ist zu regeln, dass 

1. die Reduzierung der Wirkleistungs- 
einspeisung und die Lieferung von 
elektrischer Energie zum Zweck 
der Aufrechterhaltung der Wärme- 
versorgung abweichend von § 3 
Absatz 2 des Kraft-Wärme-Koppe- 
lungsgesetzes und den §§ Hund 15 
des Emeuerbare-Energien-Geset- 
zes eine Maßnahme nach Absatz 1 
Nummer 2 ist, die gegenüber den 
übrigen Maßnahmen nach Absatz 1 
Nummer 2 nachrangig durchzufüh- 
ren ist. 

1. unverändert 

2. für die Reduzierung der Wirkleis- 
tungseinspeisung vom Übertra- 
gungsnetzbetreiber eine angemes- 
sene Vergütung zu zahlen ist und 
die Kosten für die Lieferung der 
elektrischen Energie zu erstatten 
sind; § 13a Absatz 2 bis 4 ist ent- 
sprechend anzuwenden, und 

2. unverändert 

3. die erforderlichen Kosten für die 
Investition für die elektrische Wär- 
meerzeugung vom Betreiber des 
Übertragungsnetzes einmalig er- 
stattet werden. 

3. unverändert 
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Die Betreiber der Übertragungsnetze 
müssen sich bei der Auswahl der KWK- 
Anlagen, mit denen vertragliche Verein- 
barungen nach den Sätzen 1 und 2 ge- 
schlossen werden, auf die KWK-Anla- 
gen beschränken, die kostengünstig und 
effizient zur Beseitigung des Netzeng- 
passes beitragen können. Die vertragli- 
che Vereinbarung muss mindestens für 
fünf Jahre abgeschlossen werden und isf 
mindesfens vier Wochen vor dem Ab- 
schluss der Bundesnefzagenfur und spä- 
fesfens vier Wochen nach dem Ab- 
schluss den anderen Übertragungsnefz- 
betreibem zu übermitteln. Die insfal- 
lierte elektrische Leistung von Wärmeer- 
zeugem, die aufgrund einer vertragli- 
chen Vereinbarung mit den KWK-Anla- 
gen nach den Sätzen 1 und 2 installiert 
wird, darf 2 Gigawatt nicht überschrei- 
ten.“ 

Die Betreiber der Übertragungsnetze 
müssen sich bei der Auswahl der KWK- 
Anlagen, mit denen vertragliche Verein- 
barungen nach den Sätzen 1 und 2 ge- 
schlossen werden, auf die KWK-Anla- 
gen beschränken, die kostengünstig und 
effizient zur Beseitigung des Netzeng- 
passes beitragen können. Die vertragli- 
che Vereinbarung muss mindestens für 
fünf Jahre abgeschlossen werden und isf 
mindesfens vier Wochen vor dem Ab- 
schluss der Bundesnefzagenfur und spä- 
fesfens vier Wochen nach dem Ab- 
schluss den anderen Übertragungsnefz- 
betreibem zu übermitteln. Sie dürfen 
nur von Übertragungsnetzbetreibern 
aufgrund von Engpässen im Übertra- 
gungsnetz abgesehlossen werden, § 14 
Absatz 1 Satz 1 findet insoweit keine 
Anwendung. Die installierte elektrische 
Leistung von Wärmeerzeugem, die auf- 
grund einer vertraglichen Vereinbarung 
mit den KWK- Anlagen nach den Sätzen 

1 und 2 installiert wird, darf 2 Gigawatt 
nicht überschreiten. Sofern die instal- 
lierte elektrisehe Leistung von Wär- 
meerzeugern, die aufgrund von ver- 
tragliehen Vereinbarungen mit den 
KWK-Anlagen naeh den Sätzen 1 und 

2 installiert wird, 2 Gigawatt im Netz- 
ausbaugebiet nieht erreieht, wird die 
Bundesregierung unmittelbar einen 
Vorsehlag für eine Reehtsverordnung 
naeh § 13i Absatz 1 und 2 vorlegen, 
damit aueh andere Teehnologien als 
zusehaltbare Lasten zum Einsatz 
kommen können, sofern diese geeignet 
sind, zur Beseitigung von Gefährdun- 
gen oder Störungen der Sieherheit 
oder Zuverlässigkeit des Elektrizitäts- 
versorgungssystems aufgrund von 
Netzengpässen im Höehstspannungs- 
netz effizient beizutragen.“ 

b) Folgender Absatz 10 wird angefügt: 

b) Folgender Absatz 10 wird angefügt: 
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„(10) Die Übertragungsnetzbetrei- 
ber erstellen jährlich gemeinsam eine 
Prognose des Umfangs von Maßnahmen 
nach den Absätzen 1 und 2, die aufgrund 
von Netzengpässen notwendig sind, und 
übermitteln diese jedes Jahr spätestens 
zum 1. November an die Bundesnetza- 
gentur. Betrachtungsjahre sowie zu- 
grunde liegende Annahmen, Parameter 
und Szenarien für die Prognose nach 
Satz 1 sind der im jeweiligen Jahr er- 
stellten Systemanalyse nach § 3 Ab- 
satz 2 der Netzreserve Verordnung zu 
entnehmen. Die Prognose nach Satz 1 
enthält eine Schätzung der Kosten.“ 

„(10) Die Betreiber von Übertra- 
gungsnetzen erstellen jährlich gemein- 
sam eine Prognose des Umfangs von 
Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2, 
die aufgrund von Netzengpässen not- 
wendig sind, und übermitteln diese jedes 
Jahr spätestens zum 1 . November an die 
Bundesnetzagentur. B etrachtungsj ahre 
sowie zugrunde liegende Annahmen, Pa- 
rameter und Szenarien für die Prognose 
nach Safz 1 sind der im jeweiligen Jahr 
ersfellfen Sysfemanalyse und in dem je- 
weiligen Jahr oder einem Vorjahr er- 
stellten ergänzenden Analysen nach 
§ 3 Absatz 2 der Netzreserveverordnung 
zu entnehmen. Die Prognose nach Satz 1 
enthält eine Schätzung der Kosten.“ 


5. § 131 wird wie folgt geändert: 

5. Dem § 13i Absatz S wird folgende Nummer 3 
angefügt: 

a) In Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe 
„10“ dureh die Angabe „5“ ersetzt. 


b) Dem Absatz 3 wird folgende Num- 
mer 3 angefügt: 

„3. Regelungen zu vertraglichen Vereinba- 
rungen nach § 1 3 Absatz 6a vorzusehen, 
insb esonder e Üb ertr agungsnetzb etr eib er 
in der Netzausbaugebiet nach § 36c des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes zum 

Abschluss von vertraglichen Vereinba- 
rungen in einem bestimmten Umfang zu 
verpflichten und Regelungen für die 
Auswahl der geeignefen KWK-Anlagen 
fesfzulegen.“ 

„3. unverändert 

6. § 17a wird wie folg! geändert: 

6. § 17a wird wie folgt geändert: 

a) ln Absafz 1 Safz 1 Nummer 1 wird die 
Angabe „§ 5 Nummer 36“ durch die An- 
gabe „§ 5 Nummer 47“ ersefzf. 

a) ln Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird die 
Angabe „§ 5 Nummer 36“ durch die An- 
gabe „§ 3 Nummer 49“ ersetzt. 

b) Folgender Absafz 7 wird angefügf: 

b) unverändert 

„(7) Ab dem 31. Dezember 2017 
ersfellt das Bundesamf für Seeschifffahrt 
und Hydrographie keinen Bundesfach- 
plan Offshore mehr.“ 


7. § 17b wird wie folgt geändert: 

7. § 17b wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz ange- 
fügt: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz ange- 
fügt: 
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„Dabei sind insbesondere die in § 4 
Nummer 2 des Emeuerbare-Energien- 
Gesetzes sowie die in § 1 des Windener- 
gie-auf-See-Gesetzes geregelten Ziele 
für einen stetigen und kosteneffizienten 
Ausbau der Windenergie auf See zu- 
grunde zu legen.“ 

„Dabei sind insbesondere die in § 4 
Nummer 2 des Emeuerbare-Energien- 
Gesetzes sowie die in § 1 des Windener- 
gie-auf-See-Gesetzes geregelten Ziele 
für einen stetigen und kosteneffizienten 
Ausbau der Windenergie auf See zu- 
grunde zu legen und die Verteilung des 
Zubaus naeh § 27 Absatz 4 des Wind- 
energie-auf-See-Gesetzes zu berüek- 
siehtigen.“ 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 
eingefugt: 

b) unverändert 

„(3) Der Offshore-Netzentwicklungsplan 
enthält Festlegungen, in welchem Um- 
fang die Anbindung von bestehenden 
Projekten im Sinn des § 26 Absatz 2 des 
Windenergie-auf-See-Gesetzes aus- 

nahmsweise über einen anderen im Bun- 
desfachplan Offshore nach § 17a festge- 
legten Cluster gemäß § 17d Absatz 3 er- 
folgen kann.“ 


c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

c) unverändert 

d) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

d) unverändert 

„(5) Ab dem 1. Januar 2018 legen 
die Betreiber von Übertragungsnetzen 
keinen Offshore-Netzentwicklungsplan 
mehr vor.“ 


8. § 17c wird wie folgt geändert: 

8. § 17c wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz ange- 
fügt: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz ange- 
fügt: 

„Die Bestätigung des Offshore-Netzent- 
wicklungsplans erfolgt für Maßnahmen 
nach § 1 7b Absatz 1 Satz 2, deren ge- 
planter Zeitpunkt der Fertigstellung nach 
dem Jahr 2024 liegt, unter dem Vorbe- 
halt der entsprechenden Festlegung der 
j eweiligen Offshore- Anbindungsleitung 
im Flächenentwicklungsplan nach § 5 
des Windenergie-auf-See-Gesetzes.“ 

„Die Bestätigung des Offshore-Netzent- 
wicklungsplans erfolgt für Maßnahmen 
nach § 1 7b Absatz 1 Satz 2, deren ge- 
planter Zeitpunkt der Fertigstellung nach 
dem Jahr 2025 liegt, unter dem Vorbe- 
halt der entsprechenden Festlegung der 
j eweiligen Offshore-Anbindungsleitung 
im Flächenentwicklungsplan nach § 5 
des Windenergie-auf-See-Gesetzes.“ 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 
eingefügt: 

b) unverändert 
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„(2) Die Regulierungsbehörde 

kann in Abstimmung mit dem Bundes- 
amt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
eine bereits erfolgte Bestätigung des 
Offshore-Netzentwicklungsplans nach 
Bekanntmachung der Zuschläge nach 
§ 34 des Windenergie-auf-See-Gesetzes 
aus dem Gebotstermin vom 1 . Dezem- 
ber 2017 ändern, soweit der anbindungs- 
verp flichtete Üb ertr agungsnetzb etr eib er 
die betreffende Offshore-Anbindungs- 
leitung noch nicht beauftragt hat und die 
Änderung für eine geordnete und effizi- 
ente Nutzung und Auslastung der Offs- 
hore-Anbindungsleitung erforderlich 

ist.“ 


c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 
und folgender Satz wird angefügt: 

c) unverändert 

„Ab dem Jahr 2020 ist kein Offshore- 
Umsetzungsbericht mehr von den Über- 
tragungsnetzbetreibem vorzulegen.“ 


9. § 17d wird wie folgt gefasst: 

9. unverändert 
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„§ 17d 


Umsetzung der Netzentwicklungspläne und 
des Flächenentwicklungsplans 


(1) Betreiber von Übertragungsnetzen, 
in deren Regelzone die Netzanbindung von 
Windenergieanlagen auf See erfolgen soll 
(anbindungsverpflichteter Übertragungsnetz- 
betreiber), haben die Offshore-Anbindungs- 
leitungen entsprechend den Vorgaben des 
Offshore-Netzentwicklungsplans und ab dem 
1. Januar 2019 entsprechend den Vorgaben 
des Netzentwicklungsplans und des Flächen- 
entwicklungsplans gemäß § 5 des Windener- 
gie-auf-See-Gesetzes zu errichten und zu be- 
treiben. Sie haben mit der Umsetzung der 
Netzanbindungen von Windenergieanlagen 
auf See entsprechend den Vorgaben des Offs- 
hore-Netzentwicklungsplans und ab dem 1. 
Januar 2019 entsprechend den Vorgaben des 
Netzentwicklungsplans und des Flächenent- 
wicklungsplans gemäß § 5 des Windenergie- 
auf-See-Gesetzes zu beginnen und die Errich- 
tung der Netzanbindungen von Windenergie- 
anlagen auf See zügig voranzutreiben. Eine 
Offshore-Anbindungsleitung nach Satz 1 ist 
ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung ein Teil 
des Energieversorgungsnetzes. 
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(2) Der anbindungsverpflichtete Über- 
tragungsnetzbetreiber beauftragt die Offs- 
hore-Anbindungsleitung so rechtzeitig, dass 
die Fertigstellungstermine in den im Offs- 
hore-Netzentwicklungsplan oder ab dem 1. 
Januar 2019 im Flächenentwicklungsplan da- 
für fesfgelegfen Kalenderjahren liegen, ln je- 
dem Fall beauftrag! er die Offshore-Anbin- 
dungsleifung nichf, bevor die Eignung einer 
durch sie anzubindenden Fläche zur Nufzung 
von Windenergie auf See gemäß § 12 des 
Windenergie-auf-See-Gesefzes fesfgesfellf 
wurde, ln diesem Fall beauftrag! er die Offs- 
hore-Anbindungsleifung unverzüglich nach 
der Eignungsfesfsfellung. Der anbindungsver- 
pflichfefe Überfragungsnefzbefreiber ha! nach 
Auftragsvergabe die Dafen der voraussichfli- 
chen Ferfigsfellungsfermine der Offshore-An- 
bindungsleifung der Regulierungsbehörde be- 
kannf zu machen und auf seiner Intemefseife 
zu veröffenflichen. Nach Bekannfmachung 
der voraussichtlichen Fertigstellungstermine 
nach Satz 4 hat der anbindungsverpflichtete 
Übertragungsnetzbetreiber mit den Betrei- 
bern der Windenergieanlage auf See, die ge- 
mäß der §§ 23 oder 34 des Windenergie-auf- 
See-Gesetzes einen Zuschlag erhalten haben, 
jeweils einen Realisierungsfahrplan abzu- 
stimmen, der die zeitliche Abfolge für die ein- 
zelnen Schritte zur Errichtung der Windener- 
gieanlage auf See und zur Herstellung des 
Netzanschlusses enthält. Dabei sind die Fris- 
ten zur Realisierung der Windenergieanlage 
auf See gemäß § 59 des Windenergie-auf- 
See-Gesetzes zu berücksichtigen. Der anbin- 
dungsverpflichtete Übertragungsnetzbetrei- 
ber und der Betreiber der Windenergieanlage 
auf See haben sich regelmäßig über den Fort- 
schritt bei der Errichtung der Windenergiean- 
lage auf See und der Herstellung des Netzan- 
schlusses zu unterrichten; mögliche Verzöge- 
rungen oder Abweichungen vom Realisie- 
rungsfahrplan nach Satz 4 sind unverzüglich 
mitzuteilen. Die bekannt gemachten voraus- 
sichtlichen Fertigstellungstermine können nur 
mit Zustimmung der Regulierungsbehörde im 
Benehmen mit dem Bundesamt für Seeschiff- 
fahr! und Hydrographie geändert werden; die 
Regulierungsbehörde trifft die Entscheidung 
nach pflichtgemäßem Ermessen und unter Be- 
rücksichtigung der Interessen der Beteiligten 
und der volkswirtschaftlichen Kosten. 30 Mo- 
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nate vor Eintritt der voraussichtlichen Fertig- 
stellung werden die bekannt gemachten Fer- 
tigstellungstermine jeweils verbindlich. 


(3) Betreiber von Windenergieanlagen 
auf See mit einem Zuschlag nach den §§ 23 
oder 34 des Windenergie-auf-See-Gesetzes 
erhalten ausschließlich eine Kapazität auf der 
Offshore-Anbindungsleitung, die zur Anbin- 
dung des entsprechenden Clusters im Bundes- 
fachplan Offshore nach § 17a oder der ent- 
sprechenden Fläche im Flächenentwicklungs- 
plan nach § 5 des Windenergie-auf-See-Ge- 
setzes vorgesehen ist. Ausnahmsweise kann 
eine Anbindung über einen anderen im Bun- 
desfachplan Offshore nach § 17a festgelegten 
Cluster erfolgen, sofern dies im Bundesfach- 
plan Offshore und im Offshore-Netzentwick- 
lungsplan ausdrücklich vorgesehen ist und 
dies für eine geordnete und effiziente Nut- 
zung und Auslastung der Offshore-Anbin- 
dungsleitungen erforderlich ist. 


(4) Die Regulierungsbehörde kann im 
Benehmen mit dem Bundesamt für Seeschiff- 
fahrt und Flydrographie den Betreiber einer 
Windenergieanlage auf See, der über zuge- 
wiesene Netzanbindungskapazität verfügt, 
die Netzanbindungskapazität entziehen und 
ihm Netzanbindungskapazität auf einer ande- 
ren Offshore-Anbindungsleitung zuweisen 
(Kapazitätsverlagerung), soweit dies einer ge- 
ordneten und effizienten Nutzung und Auslas- 
tung von Offshore-Anbindungsleitungen 
dient und soweit dem die Bestimmungen des 
Bundesfachplans Offshore und ab dem 1 . Ja- 
nuar 20 1 9 des Netzentwicklungsplans und des 
Flächenentwicklungsplans gemäß § 5 des 
Windenergie-auf-See-Gesetzes nicht entge- 
genstehen. Vor der Entscheidung sind der be- 
troffene Betreiber einer Windenergieanlage 
auf See und der betroffene anbindungsver- 
pflichtete Übertragungsnetzbetreiber zu hö- 
ren. 
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(5) Wird ein Zuschlag nach den §§23 
oder 34 des Windenergie-auf-See-Gesetzes 
unwirksam, entfallt die zugewiesene Netzan- 
bindungskapazität auf der entsprechenden 
Offshore-Anbindungsleitung, die zur Anbin- 
dung der Fläche vorgesehen ist. Die Regulie- 
rungsbehörde teilt dem anbindungsverpflich- 
teten Übertragungsnetzbetreiber unverzüglich 
die Unwirksamkeit eines Zuschlags mit und 
ergreift im Benehmen mit dem Bundesamt für 
Seeschifffahrf und Hydrographie angemes- 
sene Maßnahmen für eine geordnefe und effi- 
zienfe Nufzung und Auslasfung der befroffe- 
nen Offshore-Anbindungsleitung. Vor der 
Entscheidung ist der betroffene anbindungs- 
verpflichtete Übertragungsnetzbetreiber zu 
hören. 


(6) Die Betreiber von Übertragungs- 
netzen sind verpflichtet, den unterschiedli- 
chen Umfang ihrer Kosten nach Absatz 1 , den 
§§ 17a und 17b und ab dem 1. Januar 2019 
des § 12b Absatz 1 Satz 3 Nummer 7 sowie 
des Flächenentwicklungsplans gemäß § 5 des 
Windenergie-auf-See-Gesetzes über eine fi- 
nanzielle Verrechnung unfereinander auszu- 
gleichen; § 28 Absafz 2 und 3 des Kraft- 
Wärme-Kopplungsgesefzes isf enfsprechend 
anzuwenden. 


(7) Die Regulierungsbehörde kann 
durch Fesflegung nach § 29 Absafz 1 nähere 
Bestimmungen tieffen 


1. zu Inhalf und Verfahren der Ersfellung 
des Offshore-Nefzenfwicklungsplans 
nach § 17b; dies schließt die Festlegung 
weiterer Kriterien zur Bestimmung der 
zeitlichen Abfolge der Umsetzung ein. 
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2. zur Umsetzung des Offshore-Netzent- 
wicklungsplans und ab dem 1. Januar 
2019 zur Umsetzung des Netzentwick- 
lungsplans und des Flächenentwick- 
lungsplans gemäß § 5 des Windenergie- 
auf-See-Gesetzes, zu den erforderlichen 
Schritten, die die Betreiber von Übertra- 
gungsnetzen zur Erfüllung ihrer Pflich- 
ten nach Absatz 1 zu unternehmen ha- 
ben, und deren zeitlicher Abfolge; dies 
schließt Festlegungen zur Ausschrei- 
bung und Vergabe von Anbindungslei- 
tungen, zur Vereinbarung von Realisie- 
rungsfahrplänen nach Absatz 2 Satz 4, 
zur Information der Betreiber der anzu- 
bindenden Windenergieanlagen auf See 
und zu einem Umsetzungszeitplan ein, 
und 


3. zum Verfahren zur Kapazitätsverlage- 
rung nach Absatz 4 und im Fall der Un- 
wirksamkeit des Zuschlags nach Ab- 
satz 5; dies schließt Festlegungen zur Art 
und Ausgestaltung der Verfahren sowie 
zu möglichen Sicherheitsleistungen oder 
Garantien ein. 


Festlegungen nach Nummer 3 erfolgen im 
Einvernehmen mit dem Bundesamt für See- 
schifffahrt und Flydrographie. 


(8) § 65 Absatz 2a ist entsprechend an- 
zuwenden, wenn der anbindungsverpflichtete 
Übertragungsnetzbetreiber eine Leitung, die 
nach dem Offshore-Netzentwicklungsplan 
oder ab dem 1. Januar 2019 entsprechend den 
Vorgaben des Netzentwicklungsplans und des 
Flächenentwicklungsplans gemäß § 5 des 
Windenergie-auf-See-Gesetzes gemäß Ab- 
satz 1 errichtet werden muss, nicht entspre- 
chend diesen Vorgaben errichtet.“ 


10. § 17e wird wie folgt geändert: 

10. unverändert 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert. 
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aa) ln Satz 1 werden die Wörter „der 
nach § 19 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes in Verbindung mit 
§ 50 des Emeuerbare-Energien-Ge- 
setzes im Fall der Einspeisung er- 
folgenden Vergütung“ durch die 
Wörter „des nach § 1 9 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes in Verbin- 
dung mit § 47 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes im Fall der Di- 
rektvermarktung bestehenden Zah- 
lungsanspruchs abzüglich 0,4 Cent 
pro Kilowattstunde“ ersetzt. 


bb) ln Satz 4 werden die Wörter „der 
nach § 19 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes in Verbindung mit 
§ 50 des Emeuerbare-Energien-Ge- 
setzes im Fall der Einspeisung er- 
folgenden Vergütung“ durch die 
Wörter „des nach § 1 9 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes in Verbin- 
dung mit § 47 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes im Fall der Di- 
rektvermarktung bestehenden Zah- 
lungsanspruchs abzüglich 0,4 Cent 
pro Kilowattstunde“ ersetzt. 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) ln Satz 1 werden die Wörter „§ 17d 
Absatz 2 Satz 5“ durch die Wörter 
„§ 1 7d Absatz 2 Satz 9“ ersetzt. 


bb) ln Satz 2 werden die Wörter „der 
nach § 19 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes in Verbindung mit 
§ 50 des Emeuerbare-Energien-Ge- 
setzes im Fall der Einspeisung er- 
folgenden Vergütung“ durch die 
Wörter „des nach § 1 9 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes in Verbin- 
dung mit § 47 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes im Fall der Di- 
rektvermarktung bestehenden Zah- 
lungsanspruchs abzüglich 0,4 Cent 
pro Kilowattstunde“ ersetzt. 





Drucksache 18/9096 


-278- 


Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

ec) In Satz 6 werden die Wörter „dem 
verbindlichen F ertigstellungster- 

min“ durch die Wörter „Dem ver- 
bindlichen F ertigstellungstermin“ 
und die Wörter „§ 17d Absatz 2 
Satz 5“ durch die Wörter „§ 17d 
Absatz 2 Satz 9“ ersetzt. 


dd) Satz 7 wird wie folgt gefasst: 


„Erhält der Betreiber einer Wind- 
energieanlage auf See erst ab einem 
Zeitpunkt nach dem verbindlichen 
Fertigstellungstermin einen Zu- 
schlag nach § 23 oder § 34 des 
Windenergie-auf-See-Gesetzes, so 
ist dieser Absatz mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass der Zeitpunkt, ab 
dem nach § 24 Absatz 1 Nummer 2 
oder § 37 Absatz 1 Nummer 1 des 
Windenergie-auf-See-Gesetzes der 
Anspruch auf die Marktprämie 
nach § 19 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes frühestens beginnt, 
dem verbindlichen Fertigstellungs- 
termin gleichsteht.“ 


11. In § 17f Absatz 1 Satz 1 werden nach dem 
Wort „Zwischenfinanzierung“ die Wörter 
„sowie für Maßnahmen aus einem der Bun- 
desnefzagentur vorgelegfen Schadensminde- 
rungskonzepf nach Absafz 3 Safz 2 und 3, so- 
weif sie nicht der Errichtung und dem Betrieb 
der Anbindungsleitung dienen,“ eingefügt. 

11. unverändert 


12. § 19 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 3 werden die Sätze 4 und 5 
gestriehen. 


b) Die Absätze 4 und 5 werden wie folgt 
gefasst: 
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„(4) Betreiber von Energiever- 
sorgungsnetzen haben die allgemei- 
nen teehnisehen Mindestanforderun- 
gen naeh Absatz 1 und Absatz 3 unter 
Berüeksiehtigung der Vorgaben der 
Verordnung (EU) 2016/631 der Kom- 
mission vom 14. April 2016 zur Fest- 
legung eines Netzkodex mit Netzan- 
sehlussbestimmungen für Stromer- 
zeuger (ABL. EU Nr. L 112 S. 1) zu 
erstellen. Die naeh Satz 1 erstellten 
allgemeinen teehnisehen Mindestan- 
forderungen sind innerhalb des in 
§ 49 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 be- 
zeiehneten Verbandes zu konsultie- 
ren und abzustimmen. Der Verband 
nimmt als beauftragte Stelle insoweit 
die Aufgaben naeh Artikel 7 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2016/631 der 
Kommission vom 14. April 2016 zur 
Festlegung eines Netzkodex mit Netz- 
ansehlussbestimmungen für Strom- 
erzeuger (ABI. EU Nr. L 112 S. 1) 
wahr. Die Regulierungsbehörde kann 
Änderungen des vorgelegten Ent- 
wurfs der teehnisehen Mindestanfor- 
derungen verlangen, soweit dies zur 
Erfüllung des Zweeks naeh Absatz 3 
Satz 1 erforderlieh ist. 


(5) Die allgemeinen teehni- 
sehen Mindestanforderungen sind 
der Regulierungsbehörde und dem 
Bundesministerium für Wirtsehaft 
und Energie vor deren Verabsehie- 
dung mitzuteilen. Das Bundesminis- 
terium für Wirtsehaft und Energie 
unterriehtet die Europäisehe Kom- 
mission naeh Artikel 4 und Artikel 5 
der Riehtlinie (EU) 2015/1535 des Eu- 
ropäisehen Parlaments und des Rates 
vom 9. September 2015 über ein In- 
formationsverfahren auf dem Gebiet 
der teehnisehen Vorsehriften und der 
Vorsehriften für die Dienste der In- 
formationsgesellsehaft (ABI. EU Nr. 
L 241 S. l).Die Verabsehiedung der 
allgemeinen teehnisehen Mindestan- 
forderungen darf nieht vor Ablauf 
der jeweils maßgebliehen Fristen 
naeh Artikel 6 dieser Riehtlinie erfol- 
gen.“ 
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13. § 35 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 13 wird der Punkt am 
Ende dureh ein Komma ersetzt. 


b) Folgende Nummer 14 wird angefügt: 


„14. die Entwieklung der Aussehrei- 
bungen absehaltbarer Lasten 
dureh die Betreiber von Übertra- 
gungsnetzen naeh § 13 Absatz 6 
Satz 1, insbesondere soweit die 
Bundesregierung mit Zustim- 
mung des Bundestages eine ent- 
spreehende Reehtsverordnung 
naeh § 131 Absatz 1 und 2 erlas- 
sen hat.“ 

12 . § 42 wird wie folgt geändert: 

14. unverändert 

a) In Absatz 1 Nummer 1 werden die Wör- 
ter „gefördert nach dem Emeuerbare- 
Energien-Gesetz“ durch die Wörter „fi- 
nanziert aus der EEG-Umlage“ ersetzt. 


b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 2 werden die Wörter 
„nach dem Emeuerbare-Energien- 
Gesetz gefördert“ durch die Wörter 
„aus der EEG-Umlage finanziert“ 
ersetzt. 


bb) Folgender Satz wird angefögt: 


„Elektrizitätsversorgungsuntemeh- 
men sind berechtigt, für den Anteil 
von Strom aus emeuerbaren Ener- 
gien, finanziert aus der EEG-Um- 
lage, unter Beachtung der Vor- 
schriften des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesefzes in der Sfromkenn- 
zeichnung auszuweisen, in wel- 
chem Umfang dieser Sfromanfeil in 
regionalem Zusammenhang zum 
Stromverbrauch erzeugt worden 
ist.“ 


13 . In § 43 Satz 1 Nummer 3 wird die Angabe 
„§ 5 Nummer 36“ durch die Angabe „§ 5 
Nummer 49“ ersetzt. 

15. unverändert 


16. § 59 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geän- 
dert: 
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a) In Nummer 5 werden naeh den Wör- 
tern „bis 21“ die Wörter Entsehei- 
dungen naeh § 13k“ eingefügt. 


b) In Nummer 7 werden naeh der An- 
gabe „§ 13j Absatz 4“ die Wörter 
„und 5“ eingefügt. 

14 . § 63 wird wie folgt geändert: 

17. unverändert 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Die Bundesregierung berichtet dem 
Bundestag jährlich über den Netzausbau, 
den Kraftwerksbestand sowie Energieef- 
fizienz und die sich daraus ergebenden 
Herausforderungen und legt erforderli- 
che Handlungsempfehlungen vor (Moni- 
toringbericht).“ 


b) ln Absatz 3 Satz 2 werden nach dem 
Wort „aufzunehmen“ die Wörter „(Mo- 
nitoringbericht Elektrizitäts- und Gas- 
markt)“ eingefiigt. 


c) ln Absatz 3a Satz 1 werden nach den 
Wörtern „beeinflusst worden ist“ die 
Wörter „(Bericht über die Mindesterzeu- 
gung)“ eingefügt. 


15 . ln § 117a wird in Satz 1 die Angabe „§ 5 
Nr. 1“ durch die Angabe „§ 3 Nummer r‘und 
die Angabe „§ 5 Nummer 9“ durch die An- 
gabe „§ 3 Nummer 1 6“ ersetzt. 

18. unverändert 

16 . § 1 1 8 wird wie folgt geändert: 

19. § 1 1 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 13 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

aa) ln Satz 1 werden nach der Angabe 
„§ 17d Absatz 6 Satz 3“ die Wörter 
„in der bis zum 3 1 . Dezember 2016 
geltenden Fassung“ eingefügt. 


bb) ln Satz 2 werden nach der Angabe 
„§ 17d Absatz 6 Satz 4“ die Wörter 
„in der bis zum 3 1 . Dezember 2016 
geltenden Fassung“ eingefügt. 


b) ln Absatz 14 werden nach den Wörtern 
„§ 17d Absatz 3 Satz 2“ die Wörter „in 
der bis zum 31. Dezember 2016 gelten- 
den Fassung“ eingefügt. 

b) unverändert 

c) Absatz 1 6 wird wie folgt gefasst: 

c) unverändert 
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„(16) Das Verfahren zur Erstellung 
und Bestätigung des Offshore-Netzent- 
wicklungsplans für das Zieljahr 2025 
nach den §§ 17b und 17c wird nach den 
bis zum 31. Dezember 2015 geltenden 
Vorschriften fortgeführt. Das Verfahren 
zur Erstellung und Bestätigung des Netz- 
entwicklungsplans für das Zieljahr 2025 
nach den §§ 12b und 12c wird nicht fort- 
geführt. Das mit der Vorlage des Szena- 
riorahmens am 10. Januar 2016 begon- 
nene Verfahren zur Erstellung und Be- 
stätigung des Netzentwicklungsplans so- 
wie des Offshore-Netzentwicklungs- 
plans nach den §§ 12b, 12c, 17b und 17c 
wird nach den seit dem 1. Januar 2016 
geltenden Vorschriften durchgeführt.“ 


d) Die folgenden Absätze 20 und 21 wer- 
den angefügt: 

d) Die folgenden Absätze 19 bis 22 werden 
angefügt: 


„(19) Abweichend von § 17d 
kann die Regulierungsbehörde im Be- 
nehmen mit dem Bundesamt für See- 
schifffahrt und Hydrographie bis zum 
31. Dezember 2016 Betreibern von Pi- 
lotwindenergieanlagen auf See nach 
§ 3 Nummer 6 des Windenergie-auf- 
See-Gesetzes auf Antrag Anschlusska- 
pazität bis zu höchstens 50 Megawatt 
auf einer bestehenden oder beauftrag- 
ten Offshore-Anbindungsleitung zu- 
weisen, soweit entsprechende Kapazi- 
täten auf Offshore-Anbindungsleitun- 
gen zur Verfügung stehen und der je- 
weilige Betreiber von Pilotwindener- 
gieanlagen auf See ein hinreichendes 
Konzept zur Anbindung der Pilot- 
windenergieanlagen auf See an ein 
Umspannwerk auf See für den Netz- 
anschluss mit seinem Antrag vorlegt. 
Mit dem Antrag nach Satz 1 müssen 
geeignete Unterlagen nach § 68 Satz 2 
des Windenergie-auf-See-Gesetzes 
eingereicht werden. Die Zuweisung 
der Kapazität erfolgt unter der Bedin- 
gung, dass 
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1. die Regulierungsbehörde im Be- 
nehmen mit dem Bundesamt für 
Seesehifffahrt und Hydrographie 
spätestens bis zum 30. Juni 2017 
feststellt, dass es sieh um eine Pi- 
lotwindenergieanlage handelt, 
und 


2. der Betreiber der Pilotwindener- 
gieanlage spätestens bis zum Ab- 
lauf von 18 Monaten naeh der 
Kapazitätszuweisung eine Zulas- 
sung zur Erriehtung dieser Anla- 
gen der Regulierungsbehörde 
vorlegt. 


Die Regulierungsbehörde kann die 
Zuweisung mit Nebenbestimmungen 
naeh § 36 des Verwaltungsverfahrens- 
gesetzes versehen. Die Regulierungs- 
behörde entseheidet über die Anträge 
in der Reihenfolge ihres Eingangs; 
später gestellte Anträge von anderen 
Betreibern von Pilotwindenergieanla- 
gen auf See auf Zuweisung derselben 
Anbindungskapazität sind mit der Zu- 
weisung naeh Satz 1 abzulehnen. Eine 
Zuweisung von Ansehlusskapazität, 
die dazu führen würde, dass die in Ab- 
satz 14 genannte Ansehlusskapazität 
übersehritten würde, ist unzulässig. 
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(20) Der Offshore-Netzentwick- 
lungsplan für das Zieljahr 2025 ent- 
hält alle Maßnahmen, die erforderlieh 
sind, um einen hinreiehenden Wettbe- 
werb unter den bestehenden Projek- 
ten im Rahmen der Aussehreibung 
naeh § 26 des Windenergie-auf-See- 
Gesetzes zu gewährleisten. Der Offs- 
hore-Netzentwieklungsplan für das 
Zieljahr 2025 soll für die Ostsee die 
zur Erreiehung der in § 27 Absatz 3 
und 4 des Windenergie-auf-See-Geset- 
zes festgelegten Menge erforderliehen 
Maßnahmen mit einer geplanten Fer- 
tigstellung ab dem Jahr 2021 vorse- 
hen, jedoeh eine Übertragungskapazi- 
tät von 750 Megawatt insgesamt nieht 
übersehreiten. Der Offshore-Netzent- 
wieklungsplan für das Zieljahr 2025 
soll für die Nordsee die zur Errei- 
ehung der Verteilung naeh § 27 Ab- 
satz 4 des Windenergie-auf-See-Ge- 
setzes erforderliehen Maßnahmen mit 
einer geplanten Fertigstellung ab dem 
Jahr 2022 vorsehen. 

„f20)Für Windenergieanlagen auf 
See, die eine unbedingte Netzanbin- 
dungszusage nach Absatz 12 oder eine 
Kapazitätszuweisung nach § 17d Ab- 
satz 3 Satz 1 in der am 3 1 . Dezember 
2016 geltenden Fassung erhalten haben, 
sind die §§ 17d und 17e in der am 31. 
Dezember 2016 geltenden Fassung an- 
zuwenden. 

(21) unverändert 

(27) § 13 Absatz 6a ist nach dem 
31. Dezember 2023 nicht mehr anzu- 
wenden. Zuvor nach § 13 Absatz 6a ge- 
schlossene Verträge laufen bis zum Ende 
der vereinbarten Vertragslaufzeit wei- 
ter.“ 

(22) unverändert 
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Artikel 7 

Artikel 7 

Änderung der Anreizregulierungsverordnung 

entfällt 

Nach §11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 15 der 
Anreizregulierungsverordnung vom 29. Oktober 
2007 (BGBl. I S. 2529), die zuletzt dureh Artikel 5 
des Gesetzes vom ... [einsetzen: Datum und Fund- 
stelle des Strommarktgesetzes] geändert worden 
ist, wird folgende Nummer 15a eingefügt: 


, 15a. der Erstattung der Kosten nach § 13 Ab- 
satz 6a Satz 2 Nummer 3 des Energiewirt- 
schaftsgesetzes, 


Artikel 8 

Artikel 7 

Änderung des Netzausbaubeschleunigungs- 
gesetzes Übertragungsnetz 

unverändert 

Das Netzausbaubeschleunigungsgesetz Über- 
tragungsnetz vom 28. Juli 2011 (BGBl. 1 S. 1690), 
das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 2 1 . 
Dezember 2015 (BGBl. 1 S. 2490) geändert wor- 
den ist, wird wie folgt geändert: 


1 . ln § 2 Absatz 5 werden nach dem Wort „An- 
wendungsbereich“ die Wörter „des § 44 Ab- 
satz 1 des Windenergie-auf-See-Gesetzes 
oder“ eingefügt. 


2. § 5 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 


b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 
eingefugt: 
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„(3) Bei der Durchführung der 
Bundesfachplanung für Anbindungslei- 
tungen von den Offshore-Windpark- 
Umspannwerken zu den Netzverknüp- 
füngspunkten an Land ist der Bundes- 
fachplan Offshore gemäß § 17a des 
Energiewirtschaftsgesetzes in der je- 
weils geltenden Fassung und ab dem 1. 
Januar 2019 der Flächenentwicklungs- 
plan gemäß § 5 des Windenergie-auf- 
See-Gesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung von der Bundesnetzagentur zu 
berücksichtigen.“ 


c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden 
die Absätze 4 und 5. 


3. In § 17 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„§ 17a des Energiewirtschaftsgesetzes“ die 
Wörter „und ab dem 1 . Januar 20 1 9 im jeweils 
aktuellen Flächenentwicklungsplan gemäß 
§ 5 des Windenergie-auf-See-Gesetzes“ ein- 
gefügt. 


Artikel 9 

Artikel 8 

Änderung der Biomasseverordnung 

Änderung der Biomasseverordnung 

§ 3 der Biomasseverordnung vom 21. Juni 
2001 (BGBl. I S. 1234), die zuletzt durch Arti- 
kel 12 des Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I 
S. 1066) geändert worden ist, wird wie folgt geän- 
dert: 

§ 3 der Biomasseverordnung vom 21. Juni 
2001 (BGBl. I S. 1234), die zuletzt durch Arti- 
kel 12 des Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I 
S. 1066) geändert worden ist, wird wie folgt geän- 
dert: 

1 . In Nummer 1 1 wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt. 

1. unverändert 

2. Folgende Nummer 12 wird angefügt: 

2. Folgende Nummer 12 wird angefügt: 

12. „Schwarzlauge.''" 

„12. Ablaugen der Zellstoffherstellung.“ 

Artikel 10 

Artikel 9 

Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungsge- 
setzes 

unverändert 

Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vom 21. 
Dezember 2015 (BGBl. I S. 2498) wird wie folgt 
geändert: 
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1 . Dem § 3 wird folgender Absatz 3 angefugt: 


„(3) Die Pflichten nach den Absätzen 1 
und 2 bestehen nicht, soweit der Betreiber der 
KWK-Anlage mit dem Übertragungsnetzbe- 
treiber ausnahmsweise unter den Vorausset- 
zungen des § 13 Absatz 6a des Energiewirt- 
schaftsgesetzes eine abweichende vertragli- 
che Vereinbarung abschließt.“ 


2. ln § 6 Absatz 1 Nummer 5 wird die Angabe 
„§ 5 Nummer 22“ durch die Angabe „§ 3 
Nummer 31“ ersetzt. 


3. ln § 26 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 5 
Nummer 28“ durch die Angabe „§ 3 Num- 
mer 40“ ersetzt. 


Artikel 11 

Artikel 10 

Änderung der Systemdienstleistungsverord- 
nung 

unverändert 

Die Systemdienstleistungsverordnung vom 3. 
Juli 2009 (BGBl. 1 S. 1734), die zuletzt durch Ar- 
tikel 3 der Verordnung vom 6. Februar 2015 
(BGBl. 1 S. 108) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. ln § 2 Absatz 1 und § 3 wird jeweils die An- 
gabe „nach § 49“ durch die Wörter „an Land 
nach § 3 Nummer 48“ ersetzt. 


2. ln § 6 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 25“ 
durch die Angabe „§ 52“ ersetzt. 


3. ln § 7 wird die Angabe „§ 32 Absatz 4“ durch 
die Angabe „§ 24 Absatz 3“ ersetzt. 


Artikel 12 

Artikel 11 

Änderung der Biomassestrom-Nachhaltig- 
keitsverordnung 

Änderung der Biomassestrom-Nachhaltig- 
keitsverordnung 

Die Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverord- 
nung vom 23. Juli 2009 (BGBl. 1 S. 2174), die zu- 
letzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom . . . [einset- 
zen: Datum und Fundstelle des Strommarktgeset- 
zes] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Die Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverord- 
nung vom 23. Juli 2009 (BGBl. 1 S. 2174), die zu- 
letzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom . . . [einset- 
zen: Datum und Fundstelle des Strommarktgeset- 
zes] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1. In § 1 werden die Wörter „ , mit Ausnahme 
von flüssiger Biomasse, die nur zur An- 
fahr-, Zünd- oder Stützfeuerung eingesetzt 
wird“ gestrichen. 

1. In § 3 Absatz 1 werden die Wörter „finanzi- 
elle Förderung nach den Förderbestimmun- 
gen“ durch die Wörter „Zahlung nach den 
Bestimmungen“ ersetzt. 

2. unverändert 

2. In § 12 Satz 1 werden die Wörter „die Vergü- 
tung oder finanzielle Förderung nach den För- 
derbestimmungen“ durch die Wörter „die 
Zahlung nach den Bestimmungen“ ersetzt. 

3. unverändert 

3. In § 20 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter 
„die Vergütung oder finanzielle Förderung 
nach den Förderbestimmungen“ durch die 
Wörter „die Zahlung nach den Bestimmun- 
gen“ ersetzt. 

4. unverändert 

Artikel JS 

Artikel 12 

Änderung der Herkunftsnachweisverord- 
nung 

unverändert 

Die FI erkunftsnachweis Verordnung vom 28. 
November 2011 (BGBl. I S. 2447), die zuletzt 
durch Artikel 19 des Gesetzes vom 21. Juli 2014 
(BGBl. I S. 1066) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1 . Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„Verordnung über Herkunfts- und 
Regionalnachweise für Strom aus 
erneuerbaren Energien 


(Herkunfts- und Regionalnachweis- 
verordnung - HkRNV)“. 


2. § 1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„( 1 ) Das Umweltbundesamt betreibt das 
Herkunftsnachweisregister nach § 79 Ab- 
satz 4 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes 
nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach 
§5.“ 


3. Nach § 1 wird folgender § la eingefügt: 
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„§ la 


Regionalnachweisregister 


(1) Das Umweltbundesamt errichtet 
und betreibt das Regionalnachweisregister 
nach § 79a Absatz 4 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes nach Maßgabe der Rechtsver- 
ordnung nach § 5. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie macht das Datum der 
Inbetriebnahme im Bundesanzeiger bekannt. 


(2) § 1 Absatz 2 bis 4 ist auf das Regi- 
onalnachweisregister entsprechend anzuwen- 
den.“ 


4. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefugt: 


„§ 2a 


Mindestinhalt von Regionalnachweisen 


Ein Regionalnachweis muss mindestens 
die folgenden Angaben enthalten: 


1 . eine einmalige Kennnummer, 


2. das Datum der Ausstellung, 


3 . den Beginn und das Ende der Erzeugung 

des Stroms, für den der Regionalnach- 
weis ausgestellt wird. 


4. das Postleitzahlengebiet, in dem sich der 
physikalische Zählpunkt der Anlage be- 
findet, in der der Strom erzeugt wurde. 


5. Angaben dazu, ob und in welcher Art 


a) für die Anlage, in der der Sfrom er- 
zeug! wurde, Invesfifionsbeihilfen 
geleisfef wurden. 


b) der Anlagenbefreiber für die Sfrom- 
menge eine Zahlung nach dem Er- 
neuerbare-Energien-Gesefz bean- 
sprucht hat.“ 


5. Die §§ 3 und 4 werden wie folgt gefasst: 
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„§3 


Grundsätze für Herkunftsnachweise 


( 1 ) Die Ausstellung, Anerkennung und 
Übertragung von Herkunftsnachweisen erfol- 
gen auf Antrag nach Maßgabe der Rechtsver- 
ordnung nach § 5. 


(2) Das Umweltbundesamt entwertet 
Herkunftsnachweise nach ihrer Verwendung, 
spätestens aber zwölf Monate nach Erzeu- 
gung der entsprechenden Strommenge. Ent- 
wertete Herkunftsnachweise dürfen nicht 
mehr verwendet werden. Sie sind unverzüg- 
lich automatisch zu löschen, sobald sie zur 
Führung des Herkunftsnachweisregisters 
nicht mehr erforderlich sind. 


§4 


Grundsätze für Regionalnachweise 


Auf die Aussfellung, Übertragung und 
Entwertung von Regionalnachweisen ist § 3 
entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, 
dass das Umweltbundesamt Regionalnach- 
weise nach ihrer Verwendung, spätestens aber 
24 Monate nach Erzeugung der entsprechen- 
den Strommenge, entwertet.“ 


6. Die §§ 5 bis 8 werden durch folgenden § 5 er- 
setzt: 


„§5 


Übertragung der Verordnungsermächtigung 


(1) Das Umweltbundesamt wird er- 
mächtigt, durch Rechtsverordnung im Einver- 
nehmen mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie 


1 . weitere Anforderungen an den Inhalt, die 
Gültigkeitsdauer und die Form der Her- 
kunftsnachweise und der Regionalnach- 
weise sowie die verwendeten Datenfor- 
mate und Schnittstellen zu anderen in- 
formationstechnischen Systemen festzu- 
legen. 


2. Anforderungen zu regeln an 
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a) die Ausstellung, Übertragung und 
Entwertung von Herkunftsnach- 
weisen und Regionalnachweisen 
und 


b) die Anerkennung von Herkunfts- 
nachweisen für Strom aus emeuer- 
baren Energien aus dem Ausland 
nach § 79 Absatz 3 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes, 


3. Voraussetzungen für die vorläufige oder 
dauerhafte Sperrung von Konten und 
den Ausschluss von Kontoinhabern von 
der Nutzung des Herkunftsnachweisre- 
gisters und des Regionalnachweisregis- 
ters festzulegen, 


4. das Verfahren für die Ausstellung, Aner- 
kennung, Übertragung und Entwertung 
von Herkunftsnachweisen und die Aus- 
stellung, Übertragung und Entwertung 
von Regionalnachweisen zu regeln so- 
wie festzulegen, wie Antragstellerinnen 
und Antragsteller dabei die Einhaltung 
der Anforderungen nach Nummer 2 
nachweisen müssen, sowie 


5. die weitere Ausgestaltung des Her- 
kunftsnachweisregisters und des Regio- 
nalnachweisregisters zu regeln sowie 
festzulegen, welche Angaben an das 
Herkunftsnachweisregister und das Re- 
gionalnachweisregister übermittelt wer- 
den müssen, wer zur Übermittlung ver- 
pflichtet ist und in welchem Umfang 
Netzbetreiber vom Umweltbundesamt 
Auskunft über die Ausstellung, Übertra- 
gung und Entwertung von Regional- 
nachweisen verlangen können; die 
schließt Regelungen zum Schutz perso- 
nenbezogener Daten ein, in denen Art, 
Umfang und Zweck der Speicherung so- 
wie Löschungsfristen festgelegt werden 
müssen. 


6. im Anwendungsbereich von § 79a Ab- 
satz 6 des Emeuerbare-Energien-Geset- 
zes zu regeln und zu veröffentlichen, 
welche Postleitzahlengebiete jeweils 
eine Region für die regionale 
Grünsfromkennzeichnung um ein oder 
mehrere Posfleitzahlengebiefe, in denen 
Sfrom verbraucht wird, bilden. 
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7. für Strom aus Anlagen außerhalb des 
Bundesgebiets, die einen Zuschlag in ei- 
ner Ausschreibung nach § 5 Absatz 2 
Satz 2 erhalten haben: 


a) zu bestimmen, welche Gebiete in 
den betreffenden Staaten von der 
jeweiligen Region für die regionale 
Grünstromkennzeichnung nach 

§ 79a Absatz 6 umfasst sind, und 
die Veröffentlichung dieser Ge- 
biete zu regeln. 


b) Anforderungen zu regeln an die 
Ausstellung, Übertragung und Ent- 
wertung von Regionalnachweisen 
aus Anlagen in Gebieten nach 
Buchstabe a 


8. im Anwendungsbereich von § 79a Ab- 
satz 5 Satz 3 Bestimmungen zum Nach- 
weis zu treffen, dass die Übertragung 
von Regionalnachweisen nur entlang der 
vertraglichen Lieferkette erfolgt ist. 


9. die konkrete Gestaltung der Ausweisung 
der regionalen Herkunft nach § 79a in 
der Stromkennzeichnung zu regeln, ins- 
besondere die textliche und grafische 
Darstellung. 


(2) Das Umweltbundesamt wird er- 
mächtigt, durch Rechtsverordnung die für 
Amtshandlungen des Umweltbundesamtes im 
Zusammenhang mit der Ausstellung, Aner- 
kennung, Übertragung und Entwertung von 
Herkunftsnachweisen und der Ausstellung, 
Übertragung und Entwertung von Regional - 
nachweisen sowie für die Nutzung des Her- 
kunftsnachweisregisters und des Regional- 
nachweisregisters gebührenpflichtigen Tatbe- 
stände und Gebührensätze sowie die erstat- 
tungsfähigen Auslagen nach § 87 des Emeu- 
erbare-Energien-Gesetzes zu bestimmen.“ 
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Artikel 14 

Artikel 13 

Änderung der Herkunftsnachweis-Durch- 
führungsverordnung 

unverändert 

Die Herkunftsnachweis-Durchfuhrungsver- 
ordnung vom 15. Oktober 2012 (BGBl. 1 S. 2147), 
die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2015 (BGBl. 1 S. 2498) geän- 
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1 . Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„Durchführungsverordnung über 
Herkunfts- und Regionalnachweise 
für Strom aus erneuerbaren Ener- 
gien 


(Herkunfts- und Regionalnachweis- 
Durchführungsverordnung - 
HkRNDV)“. 


2. ln § 2 Nummer 1 wird die Angabe „§ 5“ 
durch die Angabe „§ 3“ ersetzt. 


3. ln § 6 Absatz 1 Nummer 6 und Absatz 3 
Satz 2 wird jeweils das Wort „Förderung“ 
durch das Wort „Zahlung“ ersetzt. 


4. ln § 10 Absatz 2 Nummer 2 werden die Wör- 
ter „§ 5 Nummer 36 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetz“ durch die Wörter „§ 3 Num- 
mer 7 des Windenergie-auf-See-Gesetzes er- 
setzt. 


5. ln § 1 1 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a wer- 
den die Wörter „§ 33g des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes“ durch die Wörter „dem Emeu- 
erbare-Energien-Gesetz“ ersetzt. 


6. ln § 13 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 wird je- 
weils die Angabe „§ 5“ durch die Angaben 
„§ 3“ ersetzt. 


7. § 22 wird wie folgt geändert: 


a) ln Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter 
„keine finanzielle Förderung gezahlt 
wird“ durch die Wörter „keine Zahlung 
nach § 19 oder § 50 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes in der für die Anlage 
jeweils geltenden Fassung erfolgt“ er- 
setzt. 
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b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter 
„finanzielle Förderung“ durch das Wort 
„Zahlung“ und die Angabe „§ 20“ durch 
die Angabe „§ 21b“ ersetzt. 


Artikel 15 

Artikel 14 

Änderung der Gebührenverordnung zur 
Herkunftsnachweisverordnung 

unverändert 

Die Herkunftsnachweis-Gebührenverord- 
nung vom 17. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2703) 
wird wie folgt geändert: 


1 . Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„Gebührenverordnung zur Her- 
kunfts- und Regionalnachweisver- 
ordnung 


(Herkunfts- und Regionalnachweis- 
Gebührenverordnung - 
HkRNGebV)“. 


2. § 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 werden nach dem Wort 
„Herkunftsnachweisen“ die Wörter „und 
der Ausstellung, Übertragung und Ent- 
wertung von Regionalnachweisen“ und 
nach dem Wort „Herkunftsnachweisre- 
gisters“ die Wörter „und des Regional- 
nachweisregisters“ eingeftigt. 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird das Wort „Her- 
kunftsnachweis-Durchftihrungs- 
verordnung“ jeweils durch das 
Wort „Herkunfts- und Regional- 
nachweis-Durchftihrungsverord- 
nung“ ersetzt und werden nach dem 
Wort „Herkunftsnachweisr egi ster‘ ‘ 
die Wörter „oder das Regional- 
nachweisregister“ eingefügt. 


bb) In Satz 2 wird das Wort „Her- 
kunftsnachweis-Durchführungs- 
verordnung“ durch das Wort „Her- 
kunfts- und Regionalnachweis- 
Durchführungsverordnung“ ersetzt. 
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Artikel 1 6 

Artikel 15 

Änderung der Anlagenregisterverordnung 

Änderung der Anlagenregisterverordnung 

Die Anlagenregisterverordnung vom 1. Au- 
gust 2014 (BGBl. 1 S. 1320), die zuletzt durch Ar- 
tikel 10 des Gesetzes vom ... [einsetzen: Datum 
und Fundstelle des Strommarktgesetzes] geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

Die Anlagenregisterverordnung vom 1. Au- 
gust 2014 (BGBl. 1 S. 1320), die zuletzt durch Ar- 
tikel 10 des Gesetzes vom ... [einsetzen: Datum 
und Fundstelle des Strommarktgesetzes] geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 1 werden die Wörter „unter Beaeh- 
tung von § 9 des Bundesdatensehutzgesetz- 
tes und der Anlage zu § 9 Satz 1 des Bun- 
desdatensehutzgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmaehung vom 14. Januar 2003 
(BGBl. I S. 66), das zuletzt dureh Artikel 1 
des Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBL. 

I S. 2814) geändert worden ist, und“ gestri- 
ehen. 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. „Anlage“ eine Anlage im Sinn des 
§ 3 Nummer 1 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes im Bundesge- 
biet, wobei mehrere Anlagen unab- 
hängig von den Eigentumsverhält- 
nissen für die Zwecke dieser Ver- 
ordnung als eine Anlage gelten, 
wenn sie sich auf demselben 
Grundstück, demselben Gebäude, 
demselben Betriebsgelände oder 
sonst in unmittelbarer räumlicher 
Nähe befinden und denselben Be- 
freiber haben; Anlagen, die außer- 
halb des Bundesgebiefs errichfef 
werden, sind Anlagen im Sinn die- 
ser Verordnung, wenn und so weif 
dies in einer Rechfsverordnung 
nach § 88a des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesefzes in Verbindung mif 
einer völkerrechflichen Vereinba- 
rung so besfimmf worden isf,“. 

„ 1 . „Anlage“ eine Anlage im Sinn des 
§ 3 Nummer 1 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes im Bundesge- 
biet, wobei mehrere Solaranlagen 
unabhängig von den Eigentumsver- 
hältnissen für die Zwecke dieser 
Verordnung als eine Anlage geben, 
wenn sie sich auf demselben 
Grundsfück, demselben Gebäude, 
demselben Befriebsgelände oder 
sonsf in unmittelbarer räumlicher 
Nähe befinden und denselben Be- 
treiber haben; Anlagen, die außer- 
halb des Bundesgebiets errichtet 
werden, sind Anlagen im Sinn die- 
ser Verordnung, wenn und soweit 
dies in einer Rechtsverordnung 
nach § 88a des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes in Verbindung mit 
einer völkerrechtlichen Vereinba- 
rung so bestimmt worden ist,“. 

b) Nummer 2 wird wie folgf geändert: 

b) unverändert 
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aa) In Buchstabe a werden die Wörter 
„Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus solarer Strahlungsenergie“ 
durch das Wort „Solaranlagen“ er- 
setzt. 


bb) In Buchstabe b wird der Punkt am 
Ende durch ein Komma ersetzt. 


c) Die folgenden Nummern 3 und 4 werden 
angefugt: 

c) unverändert 

„3. „großes Unternehmen“ ein Unter- 
nehmen, das kein KMU im Sinn der 
Nummer 4 ist, 


4. „KMU“ ein Unternehmen im Sinn 
der Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 be- 
treffend die Definition der Klein- 
stuntemehmen sowie der kleinen 
und mittleren Unternehmen (ABI. L 
124 vom 20. Mai 2003, S. 36) in der 
jeweils geltenden Fassung." 


2. § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 werden naeh den 
Wörtern „in Betrieb genommen wer- 
den“ die Wörter „oder naeh § 39f Ab- 
satz 3 Satz 1 oder § 40 Absatz 2 Satz 3 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
naeh dem 31. Dezember 2016 als neu 
in Betrieb genommen gelten“ einge- 
fügt. 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

ä) Nach Nummer 1 wird folgende Num- 
mer la eingefugt: 

aa) unverändert 
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„la. den Hauptwirtschaftszweig auf 
Ebene der NACE-Gruppe, in dem 
sie tätig sind, die Angabe, ob sie ein 
KMU oder ein großes Unterneh- 
men sind, die Gebietseinheit der 
Ebene 2 nach der Systematik der 
Gebietseinheiten für die Statistik 
nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1059/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. 
Mai 2003 über die Schaffung einer 
gemeinsamen Klassifikation der 
Gebietseinheiten für die Statistik 
(NUTS), zuletzt geändert durch die 
Verordnung (EU) Nr. 868/2014 der 
Kommission vom 8. August 2014, 
in der jeweils geltenden Fassung 
und, sofern vorhanden, ihre Um- 
satzsteuer-Identifikationsnummer 
nach § 27a des Umsatzsteuergeset- 
zes in der jeweils geltenden Fas- 
sung; dies gilt nicht, wenn für den 
in der Anlage erzeugten Strom dem 
Grunde nach kein Zahlungsan- 
spruch nach § 19 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes besteht,“. 


b) ln Nummer 6 wird die Angabe „§ 52“ 
durch die Angabe „§ 50“ ersetzt. 

bb) unverändert 

c) Nummer 12 wird wie folgt geändert: 

cc) Nummer 12 wird wie folgt geän- 
dert: 

ad) Buchstabe d wird wie folgt geän- 
dert. 

aaa) Buchstabe d wird wie folgt 
gefasst: 

aaa) Der Wortlaut vor Doppel- 
buehstabe aa wird wie 
folgt gefasst: 

aaa) entfällt 

„d) die Standortgüte, 

wenn es sich um eine 
Windenergieanlage 
an Land handelt; zu 
diesem Zweck sind 
aus den Gutachten 
nach § 36h Absatz 4 
des Emeuerbare- 

Energien-Gesetzes 
die folgenden Anga- 
ben zu übermitteln.- “ 

„d) die Standortgüte, 

wenn es sich um eine 
Windenergieanlage 
an Land handelt; zu 
diesem Zweck sind 
aus den Gutachten 
nach § 36h Absatz 4 
des Emeuerbare- 

Energien-Gesetzes 
die folgenden Anga- 
ben zu übermitteln: 
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aa) die mittlere 

Windgesehwin- 
digkeit auf Na- 
benhöhe in Me- 
ter pro Sekunde 


bb) Formparame- 
ter und Skalen- 
parameter der 
Weibull-Vertei- 
lung der Wind- 
verhältnisses 
auf Nabenhöhe 
und 


ee) das Verhältnis 
des Standorter- 
trags zum Refe- 
renzertrag 
naeh der An- 
lage 2 zum Er- 
neuerbare- 
Energien-Ge- 
setz,“. 

bbb) In Doppelbuchstabe cc 
werden die Wörter ,,zu er- 
wartenden Ertrags “ durch 
das Wort „ Standorter- 
trags “ ersetzt. 

bbb) entfällt 

bb) In Buchstabe e wird das Wort 
„und“ am Ende durch ein Komma 
ersetzt. 

bbb) unverändert 

cc) Nach Buchstabe e wird folgender 
Buchstabe f eingefugt: 

ccc) Nach Buchstabe e wird fol- 

gender Buchstabe f einge- 
fugt: 

„f) die Angabe, ob es sich bei der 
Windenergieanlage um einen 
Prototypen handelt 

„f) die Angabe, ob es sich 
bei der Windenergie- 
anlage um eine Pilot- 
windenergieanlage 
handelt 

aa) nach § 3 Nummer 37 des 
Emeuerbare-Energien- 
Gesetzes oder 

aa) unverän- 
dert 

bb) nach § 3 Nummer 6 des 
Windenergie-auf-See- 
Gesetzes,“. 

bb) unverän- 
dert 

dd) Der bisherige Buchstabe f wird 
Buchstabe g. 

ddd) unverändert 
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eee) Nach Nummer 13 wird 
folgende Nummer 13a 
eingefügt: 


„13a. im Fall der Er- 
tüchtigung einer 

W asserkr aftanlage 


a) die Art der Er- 
tüchtigungs- 
maßnahme, 


b) deren Zulas- 
sungspflichtig- 
keit sowie 


c) die Höhe der 
Steigerung des 
Leistungsver- 
mögens,“. 


c) Absatz 3 wird folgender Satz ange- 
fügt: 


„Die Angaben müssen bei bestehen- 
den Biomasseanlagen, die als neu in 
Betrieb genommen gelten, innerhalb 
von drei Wochen nach dem nach § 39f 
Absatz 2 des Erneuerbare-Energien- 
Gesetzes bestimmten Tag und bei 
nach § 40 Absatz 2 Satz 3 ertüchtigten 
Wasserkraftanlagen innerhalb von 
drei Wochen nach der erstmaligen In- 
betriebsetzung der Anlage nach Ab- 
schluss der Ertüchtigungsmaßnahme 
übermittelt werden.“ 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) ln Absatz 2 Nummer 6 werden die Wör- 
ter „§ 14 Absatz 2 Nummer 2 Buch- 
stabe c der Freiflächenausschreibungs- 
verordnung“ durch die Wörter „§ 35 Ab- 
satz 1 Nummer 2 Buchstabe c des Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes“ ersetzt. 

a) In Absatz 2 Nummer 6 wird das Wort 
„Freiflächenanlagen“ durch die Wör- 
ter „Solaranlagen mit einer installier- 
ten Leistung von mehr als 750 Kilo- 
watt“ und werden die Wörter „§ 14 Ab- 
satz 2 Nummer 2 Buchstabe c der Frei- 
flächenausschreibungsverordnung“ 
durch die Wörter „§ 35 Absatz 1 Num- 
mer 2 Buchstabe c des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes“ ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

b) unverändert 

aa) ln dem Satzteil vor Nummer 1 wird 
das Wort „wenn“ gestrichen. 


bb) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
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„ 1 . wenn und soweit sie ein bezu- 

schlagtes Gebot entwertet hat 
oder“. 


ec) In Nummer 2 wird vor den Wörtern 
„für die Anlage“ das Wort „wenn“ 
eingefugt. 


4. § 5 wird wie folgt geändert: 

5. unverändert 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „§ 3 Ab- 
satz 2 Nummer 6 und 7“ durch die Wör- 
ter „§ 3 Absatz 2 Nummer 6, 7 und 1 5“ 
ersetzt. 


b) In Absatz 3 werden die Wörter „§ 2 Ab- 
satz 1 der Seeanlagenverordnung“ durch 
die Wörter „§ 45 Absatz 1 des Wind- 
energie-auf-See-Gesetzes“ ersetzt. 


5. § 6 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

6. § 6 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird ge- 
strichen. 

ä) In Nummer 3 Buchstabe a und b wird je- 
weils die Angabe „§ 100 Absatz 1“ 
durch die Angabe „§ 100 Absatz 2“ er- 
setzt. 

b) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buch- 
stabe a und b wird jeweils die Angabe 
„§ 100 Absatz 1“ durch die Angabe 
„§ 100 Absatz 2“ ersetzt. 

b) In Nummer 4 wird die Angabe „§ 54“ 
durch die Angabe „§ 50b“ ersetzt. 

c) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird die 
Angabe „§ 54“ durch die Angabe 
„§ 50b“ ersetzt. 

c) In Nummer 5 wird das Wort „Förde- 
rung“ durch das Wort „Zahlung“ und die 
Angabe „§ 100 Absatz 1“ durch die An- 
gabe „§ 100 Absatz 2“ ersetzt. 

d) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 wird das 
Wort „Förderung“ durch das Wort „Zah- 
lung“ und die Angabe „§ 100 Absatz 1“ 
durch die Angabe „§ 100 Absatz 2“ er- 
setzt. 


e) Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird auf- 
gehoben. 


f) In Absatz 3 Nummer 1 werden die 
Wörter „Nummer 1, 2 und 5“ durch 
die Wörter „Nummer 1 und 5“ ersetzt. 

6. In § 7 Absatz 4 werden die Wörter „finanziel- 
len Förderung nach dem Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetz“ durch die Wörter „Zahlung nach 
§ 19 Absatz 1 oder § 50 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes“ ersetzt. 

7. unverändert 

7. § 8 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

8. unverändert 

„Netzbetreiber müssen die folgenden Anga- 
ben übermitteln: 
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1. die Standortgüte von Windenergieanla- 
gen an Land im Sinn von § 3 Absatz 2 
Nummer 12 Buchstabe d, sobald und so- 
weit sie ihnen von den Anlagenbetrei- 
bem nach § 36h Absatz 3 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes übermittelt 

worden ist; für Anlagen, die vor dem 1 . 
August 2014 in Betrieb genommen wor- 
den sind, gilt dies entsprechend 


a) nach § 1 00 Absatz 2 Nummer 4 des 
Emeuerbare-Energien Gesetzes in 
Verbindung mit § 29 Absatz 2 
Satz 2 des Emeuerbare-Energien- 
Gesetzes in der am 31. Juli 2014 
geltenden Fassung, wenn die An- 
lage nach dem 3 1 . Dezember 20 1 1 
in Betrieb genommen worden ist, 
oder 


b) nach § 1 00 Absatz 2 Nummer 1 0 
Buchstabe c des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes in Verbindung mit 
§ 29 Absatz 2 Satz 2 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes in der am 
31. Dezember 2011 geltenden Fas- 
sung, wenn die Anlage nach dem 
3 1 . Dezember 2009 und vor dem 1 . 
Januar 2012 in Betrieb genommen 
worden ist. 


2. die Küstenentfemung und die Wasser- 
tiefe von Windenergieanlagen auf See 
nach § 47 Absatz 2 Satz 2 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes; für Anlagen, 
die vor dem 1. August 2014 in Betrieb 
genommen worden sind, gilt dies ent- 
sprechend hinsichtlich der Ermittlung 
der Frist 


a) nach § 1 00 Absatz 2 Nummer 4 des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes in 
Verbindung mit § 3 1 Absatz 2 
Satz 2 des Emeuerbare-Energien- 
Gesetzes in der am 31. Juli 2014 
geltenden Fassung, wenn die An- 
lage nach dem 3 1 . Dezember 20 1 1 
in Betrieb genommen worden ist, 
oder 
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b) nach § 1 00 Absatz 2 Nummer 1 0 
Buchstabe c des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes in Verbindung mit 
§ 3 1 Absatz 2 Satz 3 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes in der am 
31. Dezember 2011 geltenden Fas- 
sung, wenn die Anlage nach dem 
3 1 . Dezember 2009 und vor dem 1 . 
Januar 2012 in Betrieb genommen 
worden ist, 


3. im Anschluss an die Vorlage eines Still- 
legungsnachweises nach § 100 Absatz 3 
Satz 3 des Emeuerbare-Energien-Geset- 
zes durch den Anlagenbetreiber: 


a) die Kennziffern nach § 7 Absatz 5 
der stillgelegten Anlagen und 


b) die installierte Leistung der Anlage, 
die einen Zahlungsanspruch nach 
§ 1 00 Absatz 3 Satz 2 und 3 oder 
Satz 4 zweiter Halbsatz des Emeu- 
erbare-Energien-Gesetzes hat. 


4. die Höchstbemessungsleistung von Bio- 
gasanlagen nach § 101 Absatz 1 Satz 2 
oder 3 des Emeuerbare-Energien-Geset- 
zes.“. 


8. § 9 wird wie folgt geändert: 

9. § 9 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 Nummer 1 wird das Wort 
„Ausgleichsmechanismusverord- 
nung“ durch die Wörter „Erneuer- 
bare-Energien-Verordnung“ ersetzt. 

a) In Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 werden 
die Wörter „nach § 6 Absatz 3 und 4 so- 
wie § 2 1 Absatz 2 der Freiflächenaus- 
schreibungsverordnung“ durch die Wör- 
ter „im Rahmen einer Ausschreibung der 
Zahlungen für Strom aus emeuerbaren 
Energien“ ersetzt. 

b) unverändert 

b) In Absatz 4 werden die Wörter „Num- 
mer 2 oder 3“ durch die Wörter „Num- 
mer 3 oder 4“ ersetzt. 

c) unverändert 

9. § 1 1 wird wie folgt geändert: 

10. § 1 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

a) unverändert 

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert. 

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Die Bundesnetzagentur veröffent- 
licht 
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1. spätestens zum letzten Kalender- 
tag eines Monats 


a) den Brutto-Zubau von 
Windenergieanlagen an 

Land in dem jeweils voran- 
gegangenen Kalendermo- 
nat; hierbei ist gesondert 
auszuweisen der Brutto-Zu- 
bau von Pilotwindenergiean- 
lagen an Land und auf See, 


b) den Brutto-Zubau von So- 
laranlagen in dem jeweils 
vorangegangenen Kalender- 
monat; hierbei ist gesondert 
auszuweisen der Brutto-Zu- 
bau von Freifläehenanlagen, 
deren anzulegender Wert 
nieht dureh Aussehreibun- 
gen ermittelt worden ist, und 


e) die Summe der installierten 
Leistung aller Solaranlagen, 
für deren Strom eine Zah- 
lung naeh § 19 des Erneuer- 
bare-Energien-Gesetzes in 
Ansprueh genommen wird 
oder werden soll; die Bun- 
desnetzagentur veröffent- 
lieht außerdem den naeh 
§ 31 Absatz 6 des Erneuer- 
bare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Dezember 2016 
geltenden Fassung gesehätz- 
ten Wert der als gefordert 
geltenden Anlagen und die 
Summe beider Werte, 


d) den Brutto-Zubau von Bio- 
masseanlagen in dem jeweils 
vorangegangenen Kalender- 
monat; hierbei ist gesondert 
auszuweisen der Brutto-Zu- 
bau von Biomasseanlagen, 
deren anzulegender Wert 
nieht im Rahmen einer Aus- 
sehreibung ermittelt worden 
ist, und 
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e) die Summe der flexibel be- 
reitgestellten zusätzlieh in- 
stallierten Leistung zur Er- 
langung der Flexibilitätsprä- 
mie und 


2. spätestens zum letzten Kalender- 
tag des auf einen Bezugszeitraum 
naeh § 46a Absatz 5 und § 49 Ab- 
satz 4 des Erneuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes folgenden Kalen- 
dermonats 


a) den Brutto-Zubau von 
Windenergieanlagen an 

Land in dem Bezugszeit- 
raum, 


b) den annualisierten Brutto- 
Zubau von Solaranlagen in 
dem Bezugszeitraum und 


e) die anzulegenden Werte, die 
sieh jeweils naeh Maßgabe 
der §§ 46a und 49 des Er- 
neuerbare-Energien-Geset- 
zes für Windenergieanlagen 
an Land und Solaranlagen 
ergeben.“ 

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wer- 
den die Wörter „Anlagen zur Er- 
zeugung von Strom aus Biomasse, 
Windenergie an Land und solarer 
Strahlungsenergie “ durch die Wör- 
ter „Biomasseanlagen, Windener- 
gieanlagen an Land und Solaranla- 
gen im Bundesgebiet “ ersetzt. 

aa) entfällt 

bb) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

bb) entfällt 

aaa) In Buchstabe b wird das 
Wort „und'' am Ende 
durch ein Komma ersetzt. 


bbb) In Buchstabe c wird das 
Komma am Ende durch 
das Wort „und" ersetzt. 


ccc) Die folgenden Buchstaben 

d bis f werden angefügt: 
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„ d) für Windenergieanla- 
gen jeweils die 

Summe der in dem 
Kalenderjahr instal- 
lierten Leistung von 
Prototypen nach § 3 
Nummer 37 des Er- 
neuerbare-Energien- 
Gesetzes und § 3 
Nummer 6 des Wind- 
energie-auf-See-Ge- 
setzes, 


e) für Biomasseanlagen 
jeweils die Summe 
der in dem Kalender- 
jahr installierten 

Leistung von Anla- 
gen, deren anzulegen- 
der Wert gesetzlich 
bestimmt worden ist 
und 


f) für Freiflächenanla- 
gen jeweils die 

Summe der in dem 
Kalender-jahr instal- 
lierten Leistung von 
Anlagen, deren anzu- 
legender Wert gesetz- 
lich bestimmt worden 
ist, 


cc) In Nummer 2 werden in dem Satz- 
teil vor Buchstabe a die Wörter 
„§ 28 Absatz 4, § 29 Absatz 6 und 
§31 Absatz 5“ durch die Wörter 
„§ 46a Absatz 5 und §49 Ab- 
satz 4 “ ersetzt. 

cc) entfällt 

dd) In Nummer 3 werden die Wörter 
„§ 28 Absatz 4, § 29 Absatz 6 und 
§31 Absatz 5“ durch die Wörter 
„§ 46a Absatz 5 und §49 Ab- 
satz 4 “ ersetzt und wird die Angabe 
„§§ 28, 29 und 31“ durch die An- 
gabe „§§ 46a und 49“ ersetzt. 

dd) entfällt 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

c) Absatz 3 wird anfgehoben. 
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„ fSJ Die Bundesnetzagentur veröf- 
fentlicht monatlich die Summe der in- 
stallierten Leistung aller Solaranlagen, 
für deren Strom eine Zahlung nach §19 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in 
Anspruch genommen werden soll; die 
Bundesnetzagentur veröffentlicht außer- 
dem den nach § 31 Absatz 6 des Erneu- 
erbare-Energien-Gesetzes in der am 31. 
Dezember 2016 geltenden Fassung ge- 
schätzten Wert der als gefördert gelten- 
den Anlagen und die Summe beider 
Werte. “ 

(3) entfällt 

d) In Absatz 4 wird jeweils die Angabe 
„§ 1 00 Absatz 2“ durch die Angabe 
„§ 100 Absatz 3“ ersetzt. 

d) unverändert 

e) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

e) unverändert 

„(5) Die Anschrift und sonstige 
Kontaktdaten des Anlagenbetreibers 
oder des Inhabers einer Genehmigung 
oder Zulassung dürfen bei den Veröf- 
fentlichungen nach den Absätzen 1 bis 3 
nicht veröffentlicht werden. Bei Anlagen 
mit einer installierten Leistung von 
höchstens 30 Kilowatt darf auch der 
Name des Anlagenbetreibers nicht ver- 
öffentlicht werden; der Standort ist für 
diese Anlagen nur mit Postleitzahl und 
Gemeindeschlüssel zu veröffentlichen.“ 


f) In Absatz 6 werden die Wörter „erfor- 
derlich ist, um die effiziente Durchfüh- 
rung von Ausschreibungen im Sinn des 
§ 2 Absafz 5 des Emeuerbare-Energien- 
Gesefzes sicherzusfellen“ durch die 
Wörter „für die wettbewerbliche Ermitt- 
lung der Marktprämie nach § 22 des Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes erforder- 
lich ist“ ersetzt. 

f) unverändert 

10. § 12 wird wie folgt geändert: 

11. unverändert 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 1 1 Absatz 5“ durch die Wörter „§ 1 1 
Absatz 4 Satz 1“ und werden die Wörter 
„§ 1 1 Absatz 1 bis 4“ durch die Wörter 
„§ 1 1 Absatz 1 bis 3“ ersetzt. 


b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
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„(3) Die Bundesnetzagentur darf 
Dritten Auskunft über die Standorte der 
Anlagen erteilen, soweit diese nachwei- 
sen, dass sie ein berechtigtes Interesse an 
den Daten haben, für das die Veröffent- 
lichungen nach § 1 1 Absatz 1 bis 4 nicht 
ausreichen.“ 


11 . § 16 wird wie folgt geändert: 

12. unveränderf 

a) ln Absatz 2 werden nach den Wörtern 
„Emeuerbare-Energien-Gesetz“ die 

Wörter „in der am 31. Dezember 2016 
geltenden Fassung“ eingefügt. 


b) Die Absätze 3 und 4 werden durch fol- 
genden Absatz 3 ersetzt: 


„(3) Für Anlagen, die vor dem 1. 
März 2015 genehmigt oder zugelassen 
worden sind, sind § 2 Nummer 2 und § 4 
in der am 28. Februar 2015 geltenden 
Fassung weiter anzuwenden.“ 


Artikel 1 7 

Artikel 16 

Änderung der Freiflächenausschreibungsge- 
bührenverordnung 

Änderung der Freiflächenausschreibungsge- 
bührenverordnung 

Die Freiflächenausschreibungsgebührenver- 
ordnung vom 6. Februar 2015 (BGBl. 1 S. 108, 
120) wird wie folg! geändert: 

Die Freiflächenausschreibungsgebührenver- 
ordnung vom 6. Februar 2015 (BGBl. 1 S. 108, 
120) wird wie folgf geänderf: 

1. Die Überschrift der Verordnung wird wie 
folg! gefassf: 

1. unveränderf 

„Verordnung über Gebühren und 
Auslagen der Bundesnetzagentur 
im Zusammenhang mit Ausschrei- 
bungen nach dem Erneuerbare- 
Energien-Gesetz 


(Ausschreibungsgebührenverord- 
nung - AusGebV)“. 


2. ln § 1 Absafz 1 werden die Wörter „nach § 3 
der Freiflächenausschreibungsverordnung“ 
durch die Wörfer „nach Teil 3 Abschnift 3 des 
Emeuerbare-Energien-Gesefzes“ ersefzf. 

2. unveränderf 

3. § 2 wird wie folg! geändert: 

3. unveränderf 

a) Absafz 1 wird wie folgf geändert: 
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Beschlüsse des 9. Ausschusses 

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wer- 
den die Wörter „Gebühr nach Num- 
mer 1 der Anlage zu dieser Verord- 
nung ermäßigt“ durch die Wörter 
„Gebühren nach den Nummern 1 
und 3 der Anlage zu dieser Verord- 
nung ermäßigen“ ersetzt. 


bb) In Nummer 1 werden die Wörter 
„§ 6 Absatz 5 Satz 2 und 3 der Frei- 
flächenausschreibungsverordnung“ 
durch die Wörter „§ 30a Absatz 3 
des Emeuerbare-Energien-Geset- 
zes“ ersetzt. 


cc) In Nummer 2 werden die Wörter 
„§ 10 der Freiflächenausschrei- 
bungsverordnung“ durch die Wör- 
ter „§ 33 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes“ ersetzt. 


dd) In Nummer 3 werden die Wörter 
„§ 12 Absatz 2, 3 oder 4 der Frei- 
flächenausschreibungsverordnung“ 
durch die Wörter „§ 32 des Emeu- 
erbare-Energien-Gesetzes“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 werden die Wörter „§21 
Absatz 1 der Freiflächenausschreibungs- 
verordnung auf Ausstellung von Förder- 
berechtigungen“ durch die Wörter „§ 38 
Absatz 1 des Emeuerbare-Energien-Ge- 
setzes auf Ausstellung einer Zahlungsbe- 
rechtigung“ ersetzt. 


4. Die Anlage wird wie folgt gefasst: 

4. Die Anlage wird wie folgt gefasst: 

„Anlage 

„Anlage 

(zu § 1 Absatz 2) 

(zu § 1 Absatz 2) 

Gebührenverzeichnis 

Gebührenverzeichnis 


Entwurf 



Amtshandlung der Bundesnetzagentur 

Gebührensatz 

1 . 

Durchführung eines Zuschlagsverfahrens nach § 32 des Emeuer- 

586 Euro 


bare-Energien-Gesetzes für Solaranlagen 

Diese Gebühr ist als Vorschusszahlung zu leisten 
(§16 des Verwaltungskostengesetzes). 

2. 

Ausstellung einer Zahlungsberechtigung nach § 38 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes für Solaranlagen 

539 Euro 

3. 

Durchführung eines Zuschlagsverfahrens nach § 32 des Emeuer- 

522 Euro 


bare-Energien-Gesetzes für Windenergieanlagen an Land 

Diese Gebühr ist als Vorschusszahlung zu leisten 
(§16 des Verwaltungskostengesetzes). 
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4. Durchführung eines Zuschlagsverfahrens nach § 32 des Erneuer- 522 Euro 
bare-Energien-Gesetzes für eine Biomasseanlage 

Diese Gebühr ist als Vorschusszahlung zu leisten 
(§16 des Verwaltungskostengesetzes).“ 


Beschlüsse des 9. Ausschusses 



Amtshandlung der Bundesnetzagentur 

Gebührensatz 

1. 

Durchführung eines Zuschlagsverfahrens nach § 32 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes oder nach § 13 der Grenzüberschrei- 
tende-Erneuerbare-Energien-Verordnung für Solaranlagen 

586 Euro 

Diese Gebühr ist als Vorschusszahlung zu leisten 
(§16 des Verwaltungskostengesetzes). 

2. 

Ausstellung einer Zahlungsberechtigung nach § 38 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes oder nach §§ 22 oder 23 der Grenzüber- 
schreitende-Erneuerbare-Energien-Verordnung für Solaranla- 
gen 

539 Euro 

3. 

Durchführung eines Zuschlagsverfahrens nach § 32 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes für Windenergieanlagen an Land 

522 Euro 

Diese Gebühr ist als Vorschusszahlung zu leisten 
(§16 des Verwaltungskostengesetzes). 

4. 

Durchführung eines Zuschlagsverfahrens nach § 32 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes für eine Biomasseanlage 

522 Euro 

Diese Gebühr ist als Vorschusszahlung zu leisten 
(§16 des Verwaltungskostengesetzes).“ 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

Artikel 18 

Artikel 17 

Änderung der Ausgleichsmechanismusver- 
ordnung 

Änderung der Ausgleichsmechanismusver- 
ordnung 

Die Ausgleichsmechanismusverordnung vom 
17. Februar 2015 (BGBl. I S. 146) wird wie folgt 
geändert: 

Die Ausgleichsmechanismusverordnung vom 
17. Februar 2015 (BGBl. I S. 146) wird wie folgt 
geändert: 

1 . §3 wird wie folgt geändert 

1. Die Überschrift der Verordnung wird wie 
folgt gefasst: 


„Verordnung zur Durchführung 
des Erneuerbare-Energien-Geset- 
zes und des Windenergie-auf- 
See-Gesetzes“. 


2. Die Kurzbezeichnung der Verordnung 
wird wie folgt gefasst: 


„(Erneuerbare-Energien-Verord- 
nung - EEV)“. 


3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 
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Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

aa) In Nummer 8 werden die Wörter 
„einer Verordnung nach § 88“ 
durch die Wörter „Verordnungen 
nach § 88 oder § 88a“ ersetzt und 
wird das Wort „und“ am Ende ge- 
strichen. 


bb) In Nummer 9 wird der Punkt am 
Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 


ec) Folgende Nummer 10 wird ange- 
fugt: 


„10. Zahlungen nach § 55 des Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes 
und nach § 60 des Windener- 
gie-auf-See-Gesetzes.“ 


b) Absatz 4 Nummer 1 wird wie folgt ge- 
fasst: 

b) unverändert 

„1. Zahlungen nach den §§19 und 50 
des Emeuerbare-Energien-Geset- 
zes und nach den Bestimmungen, 
die nach den §§ 100 und 101 des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes 
übergangsweise fortgelten,“. 


2. § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird wie folgt 

geändert: 

4. unverändert 

a) In Buchstabe d werden die Wörter „zu 
zahlende finanziellen Förderungen“ 
durch das Wort „Zahlung“ ersetzt. 


b) In Buchstabe e wird die Angabe „§ 20“ 
durch die Angabe „§ 21b“ ersetzt. 


3. §7 wird wie folgt geändert: 

5. unverändert 

a) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe 
„§ 32“ durch die Angabe „§ 24“ ersetzt. 


b) In Absatz 4 wird die Angabe „Absatz 4“ 
durch die Angabe „Absatz 3“ ersetzt. 


c) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 33“ 
durch die Angabe „§ 27“ und werden die 
Wörter „finanzielle Förderung“ durch 
das Wort „Zahlung“ ersetzt. 


4. In § 8 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „fi- 
nanzielle Förderung“ jeweils durch das Wort 
„Zahlung“ ersetzt. 

6. unverändert 

5. § 9 wird wie folgt geändert 

7. § 9 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

a) entfallt 
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Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

„(2) ln Anpassung von § 7 1 Num- 
mer 1 und § 74 Satz 3 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes müssen die Betreiber 
von Stromerzeugungsanlagen dem Netz- 
betreiber, der von ihnen nach § 7 die 
EEG-Umlage verlangen kann, alle An- 
gaben zur Verfügung stellen, die für die 
Endabrechnung der EEG-Umlage nach 
§ 6 1 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes 
für das vorangegangene Kalenderjahr er- 
forderlich sind: 

(2) unverändert 

1. bis zum 28. Februar eines Kalen- 
derjahres, wenn der Netzbetreiber 
nicht Übertragungsnetzbetreiber 
ist. 


2. bis zum 3 1 . Mai eines Kalenderj ah- 
res, wenn Netzbetreiber Übertra- 
gungsnetzbetreiber ist.“ 


b) ln Absatz 3 wird in dem Satzteil vor 
Nummer 1 die Angabe „Buchstabe e“ 
durch die Angabe „Buchstabe d“ ersetzt. 

b) entfallt 

6. ln § 1 0 Nummer 5 Buchstabe b werden die 
Wörter „Deutschland/Österreich“ durch die 
Wörter „für Deutschland“ ersetzt. 

8. unverändert 


Artikel 18 


Änderung der Ausgleichsmechanismus-Aus- 
führungsverordnung 


Die Ausgleiehsmeehanismus-Ausführungs- 
verordnung vom 17. Februar 2015 (BGBl. 
S. 146) wird wie folgt geändert: 


1. Die Übersehrift der Verordnung wird wie 
folgt gefasst: 


„Verordnung zur Ausführung der 
Erneuerbare-Energien-Verord- 
nung zum Ausgleichsmechanis- 
mus 


(Ausgleichsmechanismus-Aus- 
führungsverordnung - AusglMe- 
chAV)“. 
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Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 


2. In §§ 1, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8 wird je- 
weils das Wort „Ausgleichsmechanismus- 
verordnung“ durch die Wörter „Erneuer- 
bare-Energien-Verordnung“ ersetzt. 

Artikel 19 

Artikel 19 

Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes 

unverändert 

§ 56 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S 2542), das zuletzt 
durch Artikel 42 1 der Verordnung vom 3 1 . August 
2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, wird 
durch die folgenden Absätze 3 und 4 ersetzt: 


„(3) Auf die Errichtung und den Betrieb von 
Windenergieanlagen in der deutschen ausschließli- 
chen Wirtschaftszone, die vor dem 1. Januar 2017 
genehmigt worden sind, oder die auf Grundlage ei- 
nes Zuschlags nach § 34 des Windenergie-auf-See- 
Gesetzes zugelassen werden, ist § 15 nicht anzu- 
wenden. 


(4) Die Ersatzzahlung für Eingriffe im Be- 
reich der ausschließlichen Wirtschaftszone und des 
Festlandsockels ist als zweckgebundene Abgabe 
an den Bund zu leisten. Die Mittel werden vom 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit bewirtschaftet. Das Bundes- 
ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re- 
aktorsicherheit kann Einnahmen aus Ersatzzahlun- 
gen zur Verwendung nach seinen Vorgaben an eine 
der Aufsicht des Bundes unterstehende Einrich- 
tung oder eine vom Bund beherrschte Gesellschaft 
oder Stiftung weiterleiten.“ 


Artikel 20 

Artikel 20 

Änderung der Seeanlagenverordnung 

entfällt 

Die Seeanlagenverordnung vom 23. Januar 
1997 (BGBl. I S. 57) wird wie folgt geändert: 


1 . In § 1 Absatz 2 Satz 1 werden die Nummern 1 
und 2 wie folgt gefasst: 


„1. der Erzeugung von Energie aus Wasser 
und Strömung, 
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Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

2. der Übertragung von Energie aus Wasser 
und Strömung,“. 


2. Dem § 2 wird folgender Absatz 4 angefugt: 


„(4) Anlagen dürfen nur planfestge- 
stellt, plangenehmigt oder genehmigt werden, 
wenn sie die Nutzung der im Flächenentwick- 
lungsplan nach § 5 des Windenergie-auf-See- 
Gesetzes festgelegten Gebiete und Flächen 
zur Stromerzeugung aus Windenergie auf See 
sowie die Übertragung des Stroms nicht we- 
sentlich behindern. Hiervon kann abgewichen 
werden, wenn die Zulassung dieser Anlagen 
aus zwingenden Gründen des öffentlichen In- 
teresses geboten ist.“ 



Artikel 20 


Seeanlagengesetz 


(SeeAnIG) 


§1 


Geltungsbereich 


(1) Dieses Gesetz gilt für die Errichtung, 
den Betrieb und die Änderung von Anlagen 


1. im Bereich der ausschließlichen Wirt- 
schaftszone der Bundesrepublik Deutsch- 
land und 


2. auf der Hohen See, sofern der Unterneh- 
menssitz des Vorhabenträgers im Gel- 
tungsbereich des Grundgesetzes liegt. 


(2) Anlagen im Sinne dieses Gesetzes sind 
alle festen oder nicht nur zu einem kurzfristigen 
Zweck schwimmend befestigten baulichen oder 
technischen Einrichtungen, einschließlich Bau- 
werke und künstlicher Inseln, sowie die jeweils 
für die Errichtung und den Betrieb erforderli- 
chen Nebeneinrichtungen, die 


1. der Erzeugung von Energie aus Wasser 
und Strömung, 


2. der Übertragung von Energie aus Wasser 
und Strömung, 


3. anderen wirtschaftlichen Zwecken oder 
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4. meereskundlichen Untersuchungen die- 
nen. 


Keine Anlagen im Sinne dieses Gesetzes sind 
Schiffe sowie schwimmfähige Plattformen und 
zu Plattformen umgestaltete Schiffe, auch wenn 
sie mit dem Ziel der Wiederinbetriebnahme be- 
festigt werden und nicht unter Satz 1 fallen, 
Schifffahrts-zeichen, Anlagen, die nach berg- 
rechtlichen Vorschriften zugelassen werden, 
überwachungsbedürftige Anlagen im Sinne 
produktsicherheitsrechtlicher Vorschriften so- 
wie passives Fanggerät der Fischerei. 


§2 


Planfeststellung 


(1) Die Errichtung und der Betrieb von 
Anlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 1 Num- 
mer 1 und 2 sowie die wesentliche Änderung 
solcher Anlagen oder ihres Betriebs bedürfen 
der Planfeststellung. 


(2) Zuständige Anhörungs- und Planfest- 
stellungsbehörde ist das Bundesamt für See- 
schifffahrt und Hydrographie; dieses ist auch 
Plangenehmigungs- und Genehmigungsbe- 
hörde. 


(3) Für das Planfeststellungsverfahren 
sind die §§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfah- 
rensgesetzes anzuwenden, soweit dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt. § 36 Absatz 2 und 3 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist anzu- 
wenden. 


(4) Anlagen dürfen nur planfestgestellt, 
plangenehmigt oder genehmigt werden, wenn 
sie die Nutzung der im Flächenentwicklungs- 
plan nach § 5 des Windenergie-auf-See-Geset- 
zes festgelegten Gebiete und Flächen zur Strom- 
erzeugung aus Windenergie auf See sowie die 
Übertragung des Stroms nicht wesentlich be- 
hindern. Hiervon kann abgewichen werden, 
wenn die Zulassung dieser Anlagen aus zwin- 
genden Gründen des öffentlichen Interesses ge- 
boten ist. 
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§3 


Bearbeitungsreihenfolge 


Die Bearbeitung der Anträge erfolgt in der 
Reihenfolge ihres Eingangs. Maßgeblieh ist der 
Eingang des vollständigen Antrags. Sehließt ein 
früher beantragtes Vorhaben ein späteres aus, 
so kann das Bundesamt für Seesehifffahrt und 
Hydrographie das Verfahren hinsiehtlieh des 
später beantragten Vorhabens bis zu einer Ent- 
seheidung über das früher beantragte ruhend 
stellen. Wird das früher beantragte genehmigt, 
weist es den später gestellten Antrag zurüek. 


§4 


Planfeststellungsverfahren 


(1) Der Plan umfasst zusätzlieh zu den 
Zeiehnungen und Erläuterungen naeh § 73 Ab- 
satz 1 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgeset- 
zes 


1. eine Darstellung der Sieherheits- und Vor- 
sorgemaßnahmen, 


2. einen Zeit- und Maßnahmenplan als 
Grundlage für eine Entseheidung naeh § 5 
Absatz 3, 


3. auf Anforderung der Planfeststellungsbe- 
hörde Gutaehten eines oder einer aner- 
kannten Saehverständigen zur Frage, ob 
die Anlage und ihr Betrieb dem Stand der 
Teehnik und den Sieherheitsanforderun- 
gen entspreehen. 


4. bei Vorhaben naeh § 1 Absatz 2 Nummer 1 
die Unterlagen naeh § 6 des Gesetzes über 
die Umweltverträgliehkeitsprüfung. 


Reiehen die Angaben und Unterlagen für 
die Prüfung nieht aus, so hat sie der Träger 
des Vorhabens auf Verlangen der Planfest- 
stellungsbehörde innerhalb einer von die- 
ser gesetzten angemessenen Frist zu ergän- 
zen. Kommt der Träger des Vorhabens 
dem nieht naeh, kann die Planfeststellungs- 
behörde den Antrag ablehnen. 
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(2) § 73 Absatz 2, 3 Satz 1, Absatz 4 
Satz lund Absatz 5 Satz 1 sowie § 74 Absatz 4 
Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes sind 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die 
Stelle der Gemeinde die Planfeststellungsbe- 
hörde tritt. Auf die Auslegung der Unterlagen 
ist auf der Interseite der Planfeststellungsbe- 
hörde, in den Naehriehten für Seefahrer (Amt- 
liehe Veröffentliehung des Bundesamtes für 
Seesehifffahrt und Hydrographie) sowie dureh 
Veröffentliehung in zwei überregionalen Tages- 
zeitungen hinzuweisen. 


(3) Um eine zügige Durehführung des 
Planfeststellungsverfahrens zu ermögliehen, 
kann die Planfeststellungsbehörde dem Träger 
des Vorhabens naeh Anhörung angemessene 
Fristen vorgeben. Werden die Fristen nieht ein- 
gehalten, kann die Planfeststellungsbehörde 
den Antrag ablehnen. 


§5 


Planfeststellungsbesehluss, Plangenehmigung 


(1) § 74 Absatz 6 und 7 des Verwaltungs- 
verfahrensgesetzes ist nur anzuwenden, wenn 
zusätzlieh zu den dort genannten Voraussetzun- 
gen für das Vorhaben naeh dem Gesetz über die 
Umweltverträgliehkeitsprüfung keine Umwelt- 
verträgliehkeitsprüfung durehzuführen ist. 


(2) Die Planfeststellungsbehörde kann 
den Plan in Teilabsehnitten feststellen. Sie kann 
einzelne Maßnahmen zur Erriehtung oder die 
Inbetriebnahme unter dem Vorbehalt einer 
Freigabe zulassen, die zu erteilen ist, wenn der 
Naehweis über die Erfüllung angeordneter Auf- 
lagen erbraeht worden ist. Auf Anforderung 
der Planfeststellungsbehörde erfolgt der Naeh- 
weis dureh die Vorlage eines Gutaehtens eines 
anerkannten Saehverständigen. 


(3) Die Planfeststellungsbehörde kann im 
Planfeststellungsbesehluss zur Sieherstellung 
einer zügigen Erriehtung und Inbetriebnahme 
des Vorhabens unter Berüeksiehtigung des vom 
Träger des Vorhabens vorgelegten Zeit- und 
Maßnahmenplans Maßnahmen bestimmen und 
für deren Erfüllung Fristen vorgeben, bis zu de- 
ren Ablauf die Maßnahmen erfüllt sein müssen. 
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(4) Der Plan darf nur festgestellt werden, 
wenn 


1. die Meeresumwelt nieht gefährdet wird, 
insbesondere 


a) eine Versehmutzung der Meeresum- 
welt im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 
Nummer 4 des Seereehtsübereinkom- 
mens der Vereinten Nationen vom 10. 
Dezember 1982 (BGBl. 1994 II 
S. 1798, 1799) nieht zu besorgen ist, 
und 


b) der Vogelzug nieht gefährdet wird 
und 


2. die Sieherheit und Leiehtigkeit des Ver- 
kehrs nieht beeinträehtigt wird. 


3. die Sieherheit der Landes- und Bündnis- 
verteidigung nieht beeinträehtigt wird. 


4. er mit vorrangigen bergreehtliehen Aktivi- 
täten vereinbar ist. 


5. er mit bestehenden und geplanten Kabel-, 
Offshore-Anbindungs-, Rohr- und sonsti- 
gen Leitungen vereinbar ist. 


6. er mit bestehenden und geplanten Standor- 
ten von Konverterplattformen oder Um- 
spannanlagen vereinbar ist, und 


7. andere Anforderungen naeh diesem Gesetz 
und sonstige öffentlieh-reehtliehe Bestim- 
mungen eingehalten werden. 


(5) Die Planfeststellungsbehörde kann 
den Planfeststellungsbesehluss ganz oder teil- 
weise aufheben, wenn 


1. Anlagen, die Gegenstand des Planfeststel- 
lungsbesehlusses sind, während eines Zeit- 
raums von mehr als drei Jahre nieht mehr 
betrieben worden sind oder 


2. Fristen naeh Absatz 3 nieht eingehalten 
werden. 
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Die wirksame Aufhebung des Planfeststellungs- 
besehlusses ist auf der Internetseite der Plan- 
feststellungsbehörde, in den Naehriehten für 
Seefahrer (Amtliehe Veröffentliehung des Bun- 
desamtes für Seesehifffahrt und Hydrographie) 
und dureh Veröffentliehung in zwei überregio- 
nalen Tageszeitungen bekannt zu maehen. § 75 
Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist 
nieht anzuwenden. 


(6) An Stelle eines Planfeststellungsbe- 
sehlusses kann eine Plangenehmigung erteilt 
werden, wenn 


1. auf der betreffenden Fläehe zuvor bereits 
ein Plan festgestellt worden ist, der naeh 
Absatz 5 unwirksam geworden ist oder 


2. die Voraussetzungen des § 74 Absatz 6 
Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
vorliegen. 


(7) § 15 Absatz 2 Satz 3 des Bundesnatur- 
sehutzgesetzes ist mit der Maßgabe anzuwen- 
den, dass eine Beeinträehtigung ersetzt ist, wenn 
und sobald die beeinträehtigten Funktionen des 
Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum 
oder, falls dies nieht möglieh ist, in einem be- 
naehbarten Naturraum in gleiehwertiger Weise 
hergestellt sind und das Landsehaftsbild land- 
sehaftsgereeht neu gestaltet ist. 


§6 


Genehmigung 


(1) Die Erriehtung, der Betrieb oder die 
wesentliehe Änderung von Anlagen im Sinne 
des § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 oder 4 bedarf 
der Genehmigung dureh das Bundesamt für 
Seesehifffahrt und Hydrographie. 


(2) Bei der Entseheidung über den An- 
trag auf Genehmigung sind die Ziele der Raum- 
ordnung zu beaehten sowie die Grundsätze der 
Raumordnung und die in Aufstellung befindli- 
ehen Ziele der Raumordnung zu berüeksiehti- 
gen. 
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(3) Die Genehmigung setzt einen sehriftli- 
ehen Antrag voraus. Dem Antrag ist eine Dar- 
stellung der Anlage und ihres Betriebs ein- 
sehließlieh der Sieherheits- und Vorsorgemaß- 
nahmen mit Zeiehnungen, Erläuterungen und 
Plänen und auf Anforderung der Genehmi- 
gungsbehörde Gutaehten eines anerkannten 
Saehverständigen, dass die Anlage und ihr Be- 
trieb dem Stand der Teehnik und den Sieher- 
heitsanforderungen entspreehen, beizufügen. 


(4) Die Genehmigung kann befristet so- 
wie mit Bedingungen und Auflagen verbunden 
werden. Die naehträgliehe Aufnahme, Ände- 
rung oder Ergänzung von Auflagen ist zulässig. 


(5) Die Genehmigungspflieht gilt nieht 
für die Erriehtung, den Betrieb oder die Ände- 
rung von nieht raumbedeutsamen Anlagen, die 
Behörden des Bundes oder der Länder im Rah- 
men ihrer gesetzliehen Aufgaben verwenden, 
und von denen keine Gefahren für 


1. die Meeresumwelt, 


2. die Sieherheit und Leiehtigkeit des Ver- 
kehrs, 


3. die Sieherheit der Landes- und Bündnis- 
verteidigung, 


4. die sonstigen öffentliehen Belange und 


5. die privaten Belange 


ausgehen und für die keine Pflieht zur Dureh- 
führung einer Umweltverträgliehkeitsprüfung 
naeh dem Gesetz über die Umweltverträglieh- 
keitsprüfung besteht. Solehe Anlagen sind dem 
Bundesamt für Seesehifffahrt und Hydrogra- 
phie vor Beginn ihrer Erriehtung anzuzeigen. 
In der Anzeige sind die Art, der Zweek und der 
genaue Standort der Anlage anzugeben. 


§7 


Versagen der Genehmigung 


Die Genehmigung darf nur versagt wer- 
den, wenn 


1. die Meeresumwelt im Sinne des § 5 Ab- 
satz 4 Nummer 2 gefährdet oder die Si- 
eherheit und Leiehtigkeit des Verkehrs be- 
einträehtigt wird oder die 
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2. die Erfordernisse der Raumordnung naeh 
§ 6 Absatz 2 oder die Sieherheit der Lan- 
des- und Bündnisverteidigung oder sons- 
tige überwiegende öffentliehe oder private 
Belange einer Genehmigung entgegenste- 
hen. 


§8 


Einvernehmensregelung 


Die Feststellung des Plans, die Plangeneh- 
migung oder die Genehmigung bedürfen des 
Einvernehmens der Generaldirektion Wasser- 
straßen und Sehifffahrt. Das Einvernehmen 
darf nur versagt werden, wenn eine Beeinträeh- 
tigung der Sieherheit und Leiehtigkeit des Ver- 
kehrs zu besorgen ist, die nieht dureh Bedingun- 
gen oder Auflagen verhütet oder ausgegliehen 
werden kann. 


§9 


Veränderungssperre 


(1) Das Bundesamt für Seesehifffahrt und 
Hydrographie kann in der aussehließliehen 
Wirtsehaftszone der Bundesrepublik Deutseh- 
land Seegebiete festlegen, in denen bestimmte 
Anlagen vorübergehend nieht planfestgestellt, 
plangenehmigt oder genehmigt werden (V erän- 
derungssperre). Diese Seegebiete müssen für die 
Erriehtung von Infrastrukturen für den Strom- 
transport naeh den Festlegungen des Bundes- 
faehplans Offshore naeh § 17a des Energiewirt- 
sehaftsgesetzes und des Fläehenentwieklungs- 
plans naeh § 5 des Gesetzes zur Entwieklung 
und Förderung der Windenergie auf See geeig- 
net sein. Die Veränderungssperre darf nur sol- 
ehe Anlagen erfassen, die die Erriehtung von 
Infrastrukturen für den Stromtransport behin- 
dern können. 
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(2) Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie legt die Dauer der Verände- 
rungssperre fest. Sie gilt längstens bis zu einer 
Sicherung des Bundesfachplans Offshore nach 
§ 17a des Energiewirtschaftsgesetzes und des 
Flächenentwicklungsplans nach § 5 des Geset- 
zes zur Entwicklung und Förderung der Wind- 
energie auf See durch die Raumordnung. Die 
Veränderungssperre ist auf der Internetseite 
des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydro- 
graphie, in den Nachrichten für Seefahrer 
(Amtliche Veröffentlichung des Bundesamtes 
für Seeschifffahrt und Hydrographie) und in 
zwei überregionalen Tageszeitungen bekannt zu 
machen. 


§10 


Sicherheitszonen 


(1) Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie kann in der ausschließlichen 
Wirtschaftszone Sicherheitszonen um die Anla- 
gen einrichten, soweit dies zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Schifffahrt oder der Anlagen 
notwendig ist. Soweit die Einrichtung der Si- 
cherheitszonen zur Gewährleistung der Sicher- 
heit der Schifffahrt erforderlich ist, bedarf sie 
des Einvernehmens der Generaldirektion Was- 
serstraßen und Schifffahrt. 


(2) Sicherheitszonen sind Wasserflächen, 
die sich in einem Abstand von bis zu 500 Me- 
tern, gemessen von jedem Punkt des äußeren 
Randes, um die Anlagen erstrecken. Die Breite 
einer Sicherheitszone darf 500 Meter über- 
schreiten, wenn allgemein anerkannte interna- 
tionale Normen dies gestatten oder die zustän- 
dige internationale Organisation dies empfiehlt. 
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§11 


Bekanntmachung der Anlagen und ihrer 
Sicherheitszonen 


Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie macht die Anlagen sowie die von 
ihm nach § 11 eingerichteten Sicherheitszonen 
in den Nachrichten für Seefahrer (Amtliche 
Veröffentlichung für die Seeschifffahrt des 
Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrogra- 
phie) bekannt und trägt sie in die amtlichen See- 
karten ein. 


§12 


Pflichten der verantwortlichen Personen 


Die im Sinn von § 13 verantwortlichen Per- 
sonen haben sicherzustellen, dass von der An- 
lage während der Errichtung, des Betriebs und 
nach einer Betriebseinstellung 


1. keine Gefahren für die Meeresumwelt und 


2. keine Beeinträchtigungen 


a) der Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs, 


b) der Sicherheit der Landes- und Bünd- 
nisverteidigung 


c) sonstiger überwiegender öffentlicher 
Belange oder 


d) privater Rechte 


ausgehen. Abweichende Zustände sind von den 
verantwortlichen Personen unverzüglich dem 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogra- 
phie zu melden. 


§13 


Verantwortliche Personen 


(1) Die verantwortlichen Personen für die 
Erfüllung der Pflichten, die sich aus diesem Ge- 
setz oder aus Verwaltungsakten zu Errichtung, 
Betrieb und Betriebseinstellung von Anlagen 
ergeben, sind 
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1. der Adressat des Planfeststellungsbe- 
sehlusses, der Plangenehmigung oder der 
Genehmigung, hei juristisehen Personen 
und Personenhandelsgesellsehaften die 
naeh Gesetz, Satzung oder Gesellsehafts- 
vertrag zur Vertretung berufen en Perso- 
nen, 


2. der Betreiber der Anlage, bei juristisehen 
Personen und Personenhandelsgesellsehaf- 
ten die naeh Gesetz, Satzung oder Gesell- 
sehaftsvertrag zur Vertretung berufenen 
Personen, und 


3. die zur Leitung oder Beaufsiehtigung des 
Betriebs oder eines Betriebsteils bestellten 
Personen im Rahmen ihrer Aufgaben und 
Befugnisse. 


(2) Als verantwortliehe Personen im 
Sinne des Absatzes 1 Nummer 3 dürfen nur Per- 
sonen besehäftigt werden, die die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben und Befugnisse erforderliehe 
Zuverlässigkeit, Faehkunde und körperliehe 
Eignung besitzen. 


(3) Verantwortliehe Personen im Sinne 
des Absatzes 1 Nummer 3 sind in einer für die 
planmäßige und siehere Führung des Betriebs 
erforderliehen Zahl zu bestellen. Die Aufgaben 
und Befugnisse der verantwortliehen Personen 
sind eindeutig und lüekenlos festzusetzen sowie 
so aufeinander abzustimmen, dass eine geord- 
nete Zusammenarbeit gewährleistet ist. 


(4) Die Bestellung und die Abberufung 
verantwortlieher Personen sind sehriftlieh oder 
elektroniseh zu erklären. In der Bestellung sind 
die Aufgaben und Befugnisse genau zu besehrei- 
ben; die Befugnisse müssen den Aufgaben ent- 
spreehen. Die verantwortliehen Personen sind 
unter Angabe ihrer Stellung im Betrieb und ih- 
rer Vorbildung dem Bundesamt für Seesehiff- 
fahrt und Hydrographie unverzüglieh naeh der 
Bestellung namhaft zu maehen. Die Änderung 
der Stellung im Betrieb und das Ausseheiden 
verantwortlieher Personen sind dem Bundes- 
amt für Seesehifffahrt und Hydrographie un- 
verzüglieh anzuzeigen. 
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(5) Der Adressat eines Planfeststellungs- 
besehlusses, einer Plangenehmignng oder einer 
Genehmignng hat dem Bundesamt für See- 
sehifffahrt und Hydrographie unverzüglieh an- 
zuzeigen, wenn der Planfeststellungsbesehluss, 
die Plangenehmigung oder die Genehmigung 
auf einen anderen übertragen wird. Das Gleiehe 
gilt für den Betreiber, wenn der Betrieb der An- 
lage auf eine andere Person übertragen wird. 


§14 


Überwaehung der Anlagen 


(1) Die Anlagen, ihre Erriehtung und ihr 
Betrieb unterliegen der Überwaehung dureh 
das Bundesamt für Seesehifffahrt und Hydro- 
graphie. Die Generaldirektion Wasserstraßen 
und Sehifffahrt wird beteiligt, soweit dies der 
Sieherheit und Leiehtigkeit des Verkehrs dient. 


(2) Das Bundesamt für Seesehifffahrt und 
Hydrographie kann im Einzelfall die zur 
Durehführung dieses Gesetzes erforderliehen 
Anordnungen treffen. Es kann insbesondere 
Gebote oder Verbote gegenüber den verant- 
wortliehen Personen zur Durehsetzung der in 
§ 12 genannten Pfliehten erlassen. 


(3) Führt eine Anlage, ihre Erriehtung 
oder ihr Betrieb zu einer Gefahr für die Mee- 
resumwelt oder einer Beeinträehtigung der Si- 
eherheit und Leiehtigkeit des Verkehrs oder ei- 
ner Beeinträehtigung der Sieherheit der Lan- 
des- und Bündnisverteidigung oder sonstiger 
überwiegender öffentlieher Belange, kann das 
Bundesamt für Seesehifffahrt und Hydrogra- 
phie die Erriehtung oder den Betrieb ganz oder 
teilweise bis zur Herstellung des ordnungsge- 
mäßen Zustands untersagen, soweit sieh die Be- 
einträehtigung oder die Gefahr auf andere 
Weise nieht abwenden lässt oder die Einstellung 
der Erriehtung oder des Betriebs zur Aufklä- 
rung der Ursaehen der Beeinträehtigung oder 
der Gefahr unerlässlieh ist. Kann die Beein- 
träehtigung oder Gefahr nieht auf andere Weise 
abgewendet werden, kann das Bundesamt für 
Seesehifffahrt und Hydrographie einen zuvor 
ergangenen Planfeststellungsbesehluss, die 
Plangenehmigung oder die Genehmigung auf- 
heben und die Beseitigung der Anlage anord- 
nen. 
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(4) Wird eine Anlage ohne erforderliehe 
Planfeststellung, Plangenehmigung oder Ge- 
nehmigung erriehtet, betrieben oder wesentlieh 
geändert, so kann das Bundesamt für Seesehiff- 
fahrt und Hydrographie die Fortsetzung der 
Tätigkeit vorläufig oder endgültig untersagen. 
Es kann anordnen, dass eine Anlage, die ohne 
die erforderliehe Planfeststellung, Plangeneh- 
migung oder Genehmigung erriehtet, betrieben 
oder wesentlieh geändert wird, zu beseitigen ist. 
Es muss die Beseitigung anordnen, wenn die 
Meeresumwelt, die Sieherheit und Leiehtigkeit 
des Verkehrs, die Sieherheit der Landes- und 
Bündnisverteidigung oder sonstige überwie- 
gende öffentliehe Belange oder private Reehte 
nieht auf andere Weise ausreiehend gewahrt 
werden können. 


(5) Das Bundesamt für Seesehifffahrt und 
Hydrographie kann die weitere Erriehtung 
oder den weiteren Betrieb einer Anlage dureh 
den Betreiber oder einen mit der Leitung des 
Betriebs Beauftragten untersagen, wenn Tatsa- 
ehen vorliegen, welehe die Unzuverlässigkeit 
dieser Personen in Bezug auf die Einhaltung 
von Reehtsvorsehriften zum Sehutz der Mee- 
resumwelt, der Sieherheit und Leiehtigkeit des 
Verkehrs, der Sieherheit der Landes- und 
Bündnisverteidigung oder sonstiger überwie- 
gender öffentlieher Belange dartun. Dem Be- 
treiber der Anlage ist auf Antrag die Erlaubnis 
zu erteilen, die Anlage dureh eine Person betrei- 
ben zu lassen, die die Gewähr für den ordnungs- 
gemäßen Betrieb der Anlage bietet. 


(6) Die Vorsehriften über Rüeknahme 
oder Widerruf eines Verwaltungsaktes bleiben 
unberührt. 


§15 


Beseitigung der Anlagen, Sieherheitsleistung 


(1) Wenn der Planfeststellungsbesehluss, 
die Plangenehmigung oder die Genehmigung 
unwirksam werden, sind die Anlagen in dem 
Umfang zu beseitigen, wie dies die in § 5 Ab- 
satz 4 oder § 6 Absatz 5 genannten Belange er- 
fordern. 


(2) Die allgemein anerkannten internatio- 
nalen Normen zur Beseitigung sind als Mindest- 
standard zu berüeksiehtigen. 
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(3) Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie kann im Planfeststellungsbe- 
schluss, in der Plangenehmigung oder in der 
Genehmigung die Leistung einer geeigneten Si- 
cherheit nach Maßgabe der Anlage zu diesem 
Gesetz anordnen, um die Erfüllung der in Ab- 
satz 1 genannten Beseitigungspflicht sicherzu- 
stellen. 


(4) Soweit das Bundesamt für Seeschiff- 
fahrt und Hydrographie eine Sicherheit nach 
Absatz 3 angeordnet hat, bleibt bei Übergang 
des Planfeststellungsbeschlusses, der Plange- 
nehmigung oder der Genehmigung auf einen 
anderen Vorhabenträger der vorige Vorhaben- 
träger so lange zur Beseitigung verpflichtet, wie 
nicht der andere Vorhabenträger eine Sicher- 
heit erbracht und das Bundesamt für Seeschiff- 
fahrt und Hydrographie deren Geeignetheit 
festgestellt hat. 


§16 


Verwaltungsvollstreckung 


Für die Durchsetzung der im Planfeststel- 
lungsbeschluss oder in der Plangenehmigung 
nach § 5 getroffenen Regelungen sind die Best- 
immungen des zweiten Abschnitts des Verwal- 
tungsvollstreckungsgesetzes mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass ein Zwangsgeld in Höhe bis 
zu 500 000 Euro angeordnet werden kann. 


§17 


Bußgeldvorschriften 


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz- 
lich oder fahrlässig 


1. ohne Planfeststellungsbeschluss, oder ohne 
Plangenehmigung nach § 2 oder ohne Ge- 
nehmigung nach § 6 eine Anlage errichtet, 
betreibt oder ändert oder 


2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 14 
Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4 Satz 2, zuwi- 
derhandelt. 


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit ei- 
ner Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro ge- 
ahndet werden. 
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(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist das Bundesamt für 
Seesehifffahrt und Hydrographie. 


§18 


Übergangsvorsehriften 


(1) Auf Anlagen im Sinne des § 1 Ab- 
satz 2, die naeh den Vorsehriften der Seeanla- 
genverordnung vom 23. Januar 1997 (BGBl. I 
S. 57), die zuletzt dureh Artikel 55 der Verord- 
nung vom 2. Juni 2016 (BGBl. I S. 1257) geän- 
dert worden ist, erriehtet worden sind, sind die 
bisherigen Vorsehriften weiter anzuwenden. 


(2) Für Anlagen im Sinne des § 1 Ab- 
satz 2, 


1. für die am 1. Januar 2017 ein Antrag auf 
Planfeststellung oder Genehmigung naeh 
der Seeanlagenverordnung vom 23. Januar 
1997 (BGBl. I S. 57), die dureh Artikel 55 
der Verordnung vom 2. Juni 2016 (BGBl. I 
S. 1257) geändert worden ist, gestellt aber 
noeh nieht bestandskräftig entschieden ist, 
wird das Verwaltungsverfahren nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes fortgeführt 


2. die am 1. Januar 2017 nach den Vorschrif- 
ten der Seeanlagenverordnung vom 23. Ja- 
nuar 1997 (BGBl. I S. 57), die durch Arti- 
kel 55 der Verordnung vom 2. Juni 2016 
(BGBl. I S. 1257) geändert worden ist, be- 
standskräftig planfestgestellt oder geneh- 
migt sind aber noch nicht errichtet sind, 
gilt der Planfeststellungsbeschluss oder die 
Genehmigung als Planfeststellungsbe- 
schluss oder die Genehmigung nach diesem 
Gesetz. 
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Anlage 


(zu § 15 Absatz 3) 


Anforderungen an Sicherheitsleistungen 


1. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie entscheidet über Art, Um- 
fang und Höhe der Sicherheit. Der Inhaber 
des Planfeststellungsbeschlusses, der Plan- 
genehmigung oder der Genehmigung oder 
der Betreiber der Anlage leistet vor Beginn 
der Errichtung der Anlage die im Planfest- 
stellungsbeschluss oder in der Plangeneh- 
migung oder in der Genehmigung geregelte 
Sicherheit und weist dies gegenüber dem 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydro- 
graphie nach. 


2. Die Art der Sicherheit ist so zu wählen, 
dass der Sicherungszweck stets gewährleis- 
tet ist. Das gilt insbesondere für den Fall 
des Übergangs des Planfeststellungsbe- 
schlusses, der Plangenehmigung oder der 
Genehmigung auf einen anderen Inhaber 
und, soweit der Inhaber des Planfeststel- 
lungsbeschlusses, der Plangenehmigung 
oder der Genehmigung oder der Betreiber 
der Anlage eine juristische Person ist, für 
den Fall der Vornahme von Änderungen 
an dieser juristischen Person. 


3. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie kann zu Art und Umfang 
der Sicherheit und zu deren Überprüfung 
Gutachten bei Dritten in Auftrag geben. 
Die Kosten hierfür trägt der Genehmi- 
gungsinhaber. 


4. Anstelle der in § 232 des Bürgerlichen Ge- 
setzbuchs bestimmten Sicherheitsleistun- 
gen können insbesondere die Beibringung 
einer Konzernbürgschaft, einer Garantie 
oder eines sonstigen Zahlungsversprechens 
eines Kreditinstitutes als gleichwertige Si- 
cherheit verlangt oder zugelassen werden. 
Betriebliche Rückstellungen können zuge- 
lassen werden, soweit sie insolvenzsicher 
sind und bei Eintritt des Sicherungsfalls 
uneingeschränkt für den Sicherungszweck 
zur Verfügung stehen. 
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5. Der Umfang und die Höhe der Sieherheits- 
leistung sind so zu bemessen, dass ausrei- 
ehende Mittel für den Rüekbau der Anlage 
naeh Maßgabe des Planfeststellungsbe- 
sehlusses, der Plangenehmigung oder der 
Genehmigung zur Verfügung stehen. 


6. Die finanzielle Sieherheit ist mindestens 
alle vier Jahre vom Bundesamt für See- 
sehifffahrt und Hydrographie mit dem Ziel 
der Erhaltung des realen Wertes der Si- 
eherheit zu überprüfen; sie ist anzupassen, 
wenn sieh das Verhältnis zwisehen Sieher- 
heit und angestrebtem Sieherungszweek 
erheblieh geändert hat. Im Laufe der Be- 
triebsphase gebildete Rüeklagen sollen bei 
der Höhe der erforderliehen Sieherheit an- 
gereehnet werden, soweit sie in der zur Si- 
eherung des Sieherungszweekes erforderli- 
ehen Höhe der Verfügungsbefugnis des In- 
habers des Planfeststellungsbesehlusses, 
der Plangenehmigung oder der Genehmi- 
gung oder des Betreibers der Anlage entzo- 
gen sind. Ergibt die Überprüfung naeh 
Satz 1, dass die Sieherheit zu erhöhen ist, 
kann das Bundesamt für Seesehifffahrt 
und Hydrographie dem Unternehmer für 
die Stellung der erhöhten Sieherheit eine 
Frist von längstens seehs Monaten setzen. 
Ergibt die Überprüfung naeh Satz 1, dass 
die Sieherheit zu verringern ist, hat das 
Bundesamt für Seesehifffahrt und Hydro- 
graphie die nieht mehr erforderliehe Si- 
eherheit unverzüglieh freizugeben. 


Artikel 21 


Änderung des Seeaufgabengesetzes 


Das Seeaufgabengesetz in der Fassung der 
Bekanntmaehung vom 26. Juli 2002 (BGBl. 1 
S. 2876), das zuletzt dureh Artikel 4 des Geset- 
zes vom 25. November 2015 (BGBl. 1 S.2095) ge- 
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. ln § 1 wird die Nummer 10a aufgehoben. 


2. § 9 wird wie folgt geändert: 


a) ln Absatz 1 Satz 1 wird die Num- 
mer 4a aufgehoben. 
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b) Absatz la wird aufgehoben, 


c) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Die Ermächtigung nach Absatz 1 
Nr. 4 erstreckt sich ferner nicht auf 
den Erlass von Vorschriften, die über- 
wachungsbedürftige Anlagen im 
Sinne des § 2 Satz 1 Nummer 30 des 
Produktsicherheitsgesetzes zum Ge- 
genstand haben.“ 

Artikel 21 

Artikel 22 

Änderung der Verordnung zu den Internati- 
onalen Regeln von 1972 zur Verhütung von 
Zusammenstößen auf See 

unverändert 

In § 7 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung zu den 
Internationalen Regeln von 1972 zur Verhütung 
von Zusammenstößen auf See vom 13. Juni 1977 
(BGBl. I S. 813), die zuletzt durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 15. Januar 2012 (BGBl. I S. 1 12) 
geändert worden ist, werden nach dem Wort „Die“ 
die Wörter „nach § 53 des Windenergie-auf-See- 
Gesetzes oder“ eingefugt. 


Artikel 22 

Artikel 23 

Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetz- 
buch 

unverändert 

§ 7 1 Absatz 1 Satz 1 des Zehnten Buches So- 
zialgesetzbuch - Sozialverwaltungsverfahren und 
Sozialdatenschutz - in der Fassung der Bekannt- 
machung vom 18. Januar 2001 (BGBl. I S. 130), 
das zuletzt durch . . . (BGBl. IS....) geändert wor- 
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. In Nummer 10 wird das Wort „oder“ durch 
ein Komma ersetzt. 


2. In Nummer 1 1 wird der Punkt am Ende durch 
das Wort „oder“ ersetzt. 


3. Folgende Nummer 12 wird angefugt: 
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„12. nach § 69a des Emeuerbare-Energien- 
Gesetz zur Berechnung der Bruttowert- 
schöpfung im Verfahren zur Begrenzung 
der EEG-Umlage.“ 



Artikel 24 


Änderung der Grenzüberschreitende Erneu- 
erbare-Energien-Verordnung 


Die Grenzüberschreitende-Erneuerbare- 
Energien-Verordnung in der Fassung vom 
... [einsetzen: Datum und Fundstelle der Ver- 
ordnung], wird wie folgt geändert: 


1. Die Überschrift der Verordnung wird wie 
folgt gefasst: 


„Verordnung zur grenzüber- 
schreitenden Ausschreibung von 
Zahiungen für Strom aus erneu- 
erbaren Energien 


(Grenzüberschreitende-Erneuer- 

bare-Energien-Verord- 

nung-GEEV)“. 


2. In § 2 Absatz 2 werden die Wörter „Abwei- 
chend vom räumlichen Geltungsbereich 
nach § 4 des Erneuerbare-Energien-Geset- 
zes“ durch die Wörter „Im Rahmen des § 5 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes“ er- 
setzt. 


3. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 werden die Wörter 
„Summe der installierten Leistung“ 
durch die Wörter „Summe der zu in- 
stallierenden Leistung“ ersetzt. 


b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
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„3. Solaranlage jedes Modul zur Er- 
zeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie; mehrere Mo- 
dule gelten unabhängig von den 
Eigentumsverhältnissen und aus- 
sehlleßlleh für die Bestimmungen 
dieser Verordnung und zum 
Zweek der Ermittlung des Zah- 
lungsanspruehs naeh § 26 für den 
jeweils zuletzt in Betrieb genom- 
menen Generator als eine Anlage, 
wenn sie sieh auf demselben 
Grundstüek, demselben Ge- 
bäude, demselben Betriebsge- 
lände oder sonst in unmittelbarer 
räumlieher Nähe befinden und 
innerhalb von zwölf aufeinander 
folgenden Kalendermonaten in 
Betrieb genommen worden 
sind,“. 


e) In Nummer 8 werden die Wörter „im 
Sinn des § 5 Nummer 31 des Erneuer- 
bare-Energien-Gesetzes“ dureh die 
Wörter „im Sinn des § 3 Nummer 44 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes“ 
ersetzt. 


4. § 6 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter 
„mindestens 100 Kilowatt“ dureh die 
Wörter „mindestens 750 Kilowatt“ er- 
setzt. 


b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter 
„als 100 Kilowatt“ dureh die Wörter 
„als 750 Kilowatt“ ersetzt. 


e) In Absatz 5 Nummer 5 werden naeh 
den Wörtern „geographisehen Koor- 
dinaten“ die Wörter „oder die postali- 
sehe Adresse“ eingefügt und das Wort 
„und“ dureh ein Komma ersetzt. 


d) Absatz 5 Nummer 6 wird wie folgt ge- 
fasst: 


„6. bei Solaranlagen, 
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a) die im Kooperationsstaat ge- 
plant sind, die Angabe, wel- 
ehe der naeh § 5 Absatz 2 
Nummer 6 für den Gebots- 
termin bekannt gemaehten 
Anforderungen an die Flä- 
ehen erfüllt sind, und 


b) die im Bundesgebiet geplant 
sind, die Angabe, auf wel- 
eher der in § 22 Absatz 2 
Nummer 2 Buehstabe a ge- 
nannten Fläehen die Anlage 
geplant ist.“ 


e) Absatz 7 wird dureh folgende Absätze 
7 bis 9 ersetzt: 


„(7) Die Rüeknahme von Gebo- 
ten ist bis zum jeweiligen Gebotster- 
min zulässig; maßgeblieh ist der Zu- 
gang einer Rüeknahmeerklärung bei 
der aussehreibenden Stelle. Die Rüek- 
nahme muss dureh eine unbedingte, 
unbefristete und der Sehriftform naeh 
§ 126 des Bürgerliehen Gesetzbuehs 
genügende Erklärung des Bieters er- 
folgen, die sieh dem entspreehenden 
Gebot eindeutig zuordnen lässt. 


(8) Bieter sind an ihre Gebote, 
die bis zum Gebotstermin abgegeben 
und nieht zurüekgenommen worden 
sind, gebunden, bis ihnen von der aus- 
sehreibenden Stelle mitgeteilt worden 
ist, dass ihr Gebot keinen Zusehlag er- 
halten hat. 


(9) Die Aussehreibungen kön- 
nen von der aussehreibenden Stelle 
ganz oder teilweise auf ein elektroni- 
sehes Verfahren umgestellt werden. In 
diesem Fall kann die aussehreibende 
Stelle insbesondere Vorgaben über die 
Authentifizierung für die gesieherte 
Datenübertragung maehen. Bei einer 
Umstellung des Verfahrens naeh 
Satz 1 muss bei der Bekanntmaehung 
naeh § 5 auf das elektronisehe Verfah- 
ren hingewiesen werden.“ 
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5. In § 9 werden die Wörter „naeh § 51 Ab- 
satz 2 Nummer 4 in Verbindung mit § 26 
Absatz 3 und 31 Absatz 1 bis 5 des Erneu- 
erbare-Energien-Gesetzes“ dureh die Wör- 
ter „naeh § 37b Absatz 1 und 2 des Erneu- 
erbare-Energien-Gesetzes“ ersetzt. 


6. § 11 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Nummer 2 wird das Wort 
„Freifläehenaussehreibungsgebüh- 
renverordnung“ dureh das Wort 
„Aussehreibungsgebührenverord- 
nung“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird in dem Satzteil 
vor der Nummer 1 das Wort „darf“ 
dureh das Wort „kann“ ersetzt. 


7. § 13 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 Nummer 1 Buehstabe b 
werden die Wörter „dem gleiehen“ 
dureh das Wort „demselben“ ersetzt. 


b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 


„(5) Die aussehreibende Stelle 
darf Gebote für Anlagen, die auf Flä- 
ehen naeh § 22 Absatz 1 Nummer 2 
Buehstabe a Doppelbuehstabe dd 
Dreifaehbuehstabe eee in einem Bun- 
desland geplant sind, im Zusehlags- 
verfahren naeh Absatz 1 und 2 be- 
rüeksiehtigen, wenn die Landesregie- 
rung des entspreehenden Bundeslan- 
des eine Reehtsverordnung naeh § 37e 
Absatz 2 des Erneuerbare-Energien- 
Gesetzes erlassen hat. Bei der Ertei- 
lung von Zusehlägen für Gebote 
auf Fläehen naeh § 22 Absatz 1 
Nummer 2 Buehstabe a Doppelbueh- 
stabe bb Dreifaehbuehstabe eee müs- 
sen die Vorgaben der jeweiligen 
Reehtsverordnungen der Landesre- 
gierungen beaehtet werden.“ 


8. § 21 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt ge- 

ändert: 


a) Buehstabe b Doppelbuehstabe aa wird 
wie folgt gefasst: 
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„aa) Bei Flächen im Bundesgebiet, ob 
die Anforderungen nach § 22 Ab- 
satz 1 Nummer 2 und 4 erfüllt 
sind.“ 


b) In Buchstabe b Doppelbuchstabe bb 
wird ein „und“ angefügt. 


c) In Buchstabe b wird folgender Dop- 
pelbuchstabe ec angefügt: 


„ec) bei Anlagen im Bundesgebiet die 
Angabe, in welchem Umfang die 
Anlage nicht auf einer baulichen 
Anlage errichtet worden ist,“. 


9. § 22 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt ge- 
fasst: 


„1. die Solaranlagen vor der Antrag- 
stellung, aber nach der Erteilung 
des Zuschlags in Betrieb genom- 
men worden sind und der Bieter 
zum Zeitpunkt der Antragstel- 
lung der Anlagenbetreiber ist,“. 


b) Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a wird 
wie folgt geändert: 


aa) Vor Doppelbuchstabe aa werden 
folgende Doppelbuch-staben aa 
und bb eingefügt: 


„aa) auf, an oder in einem Ge- 
bäude oder einer Lärm- 
schutzwand errichtet wor- 
den ist. 


bb) auf einer sonstigen bauli- 
chen Anlage, die zu einem 
anderen Zweck als der Er- 
zeugung von Strom aus sola- 
rer Strahlungsenergie er- 
richtet worden ist,“. 


bb) Der bisherige Doppelbuch- 
stabe aa wird Doppelbuch- 

stabe ec. 
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cc) Der bisherige Doppelbuehstabe 
bb wird Doppelbuehstabe dd und 
in Dreifaehbuehstabe ddd wird 
naeh den Wörtern „Internetseite 
veröffentlieht worden ist,“ das 
Wort „und“ dureh ein „oder“ er- 
setzt und folgender Dreifaeh- 
buehstabe eee angefügt: 


„eee) auf einer Fläehe erriehtet 
worden ist, deren Flur- 
stüeke zum Zeitpunkt des 
Besehlusses über die Auf- 
stellung oder Änderung 
des Bebauungsplans als 
Aekerland oder Gründ- 
lang in einem benaehtei- 
ligten gebiet genutzt wor- 
den sind und die nieht 
unter eine der in Doppel- 
buehstabe aa bis dd ge- 
nannten Fläehen fallt 
und die nur aufgrund ei- 
ner Verordnung naeh 
§ 37e Absatz 3 des Er- 
neuerbare-Energien-Ge- 
setzes bezusehlagt wer- 
den dürfen, und“. 


dd) Der bisherige Doppelbuehstabe 
ee wird Doppelbuehstabe ee. 


e) Absatz 1 Nummer 4 wird wie folgt ge- 
fasst: 


„4. für den Bieter eine entspreehende 
Gebotsmenge bezusehlagter Ge- 
bote bei der aussehreibenden 
Stelle registriert und die bezu- 
sehlagten Gebote nieht entwertet 
worden sind; hierbei dürfen nur 
die folgenden Gebotsmengen zu- 
geteilt werden: 
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a) die Gebotsmenge eines bezu- 
sehlagten Gebots, bei dem 
als Standort für die Solaran- 
lagen eine Fläehe im Bun- 
desgebiet naeh Nummer 2 
Buehstabe a Doppelbueh- 
stabe aa bis dd angegeben 
worden ist, kann nur Solar- 
anlagen zugeteilt werden, 
die sieh auf einem dieser 
Standorte im Bundesgebiet 
befinden. 


b) für Solaranlagen auf Aeker- 
land in einem benaehteilig- 
ten Gebiet im Bundesgebiet 
naeh Nummer 2 Buehstabe a 
Doppelbuehstabe ee, die nur 
aufgrund einer Verordnung 
naeh § 37e Absatz 3 des Er- 
neuerbare-Energien-Geset- 
zes bezusehlagt werden dür- 
fen, können nur Gebotsmen- 
gen eines Zusehlags zugeteilt 
werden, die sieh auf einer 
solehen Fläehe im entspre- 
ehenden Bundesland befin- 
den. 


e) für Solaranlagen auf Grün- 
fläehen in einem benaehtei- 
ligten Gebiet im Bundes-ge- 
biet naeh Nummer 2 Bueh- 
stabe a Doppelbuehstabe ee, 
die nur aufgrund einer Ver- 
ordnung naeh § 37e Ab- 
satz 3 des Erneuerbare- 
Energien-Gesetzes bezu- 

sehlagt werden dürfen, kön- 
nen nur Gebotsmengen eines 
Zusehlags zugeteilt werden, 
die sieh auf einer solehen 
Fläehe im entspreehenden 
Bundesland befinden, und 




Drucksache 18/9096 


-338 - 


Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 


d) die Gebotsmengen einen be- 
zusehlagten Gebots, bei dem 
als Standort für die Solaran- 
lagen eine Fläehe naeh Num- 
mer 2 Buehstabe b im Ko- 
operationsstaat angegeben 
worden ist, kann nur Solar- 
anlagen im Kooperations- 
staat zugeteilt werden, die 
auf Fläehen erriehtet wor- 
den sind, die die naeh § 5 
Absatz 2 Nummer 6 be- 
kanntgemaehten Anforde- 
rungen erfüllen,“. 


d) In Absatz 4 werden die Wörter „§ 51 
Absatz 4 des Erneuerbare-Energien- 
Gesetzes“ dureh die Wörter „§ 38b 
Absatz 2 des Erneuerbare-Energien- 
Gesetzes“ ersetzt. 


e) In Absatz 5 werden die Wörter „in Be- 
trieb gesetzten Generatoren mehrerer 
Freifläehenanlagen unabhängig von 
den Eigentumsverhältnissen als eine 
Freifläehenanlage“ dureh die Wörter 
„in Betrieb gesetzten Generatoren 
mehrerer Solaranlagen im Bundesge- 
biet unabhängig von den Eigentums- 
verhältnissen als eine Solaranlage im 
Bundesgebiet“ ersetzt. 


10. § 26 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Nummer 5 Buehstabe a) 
werden die Wörter „§ 51 Absatz 1 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes“ 
dureh die Wörter „§ 48 Absatz 1 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes“ er- 
setzt. 


b) In Absatz 3 werden die Wörter „naeh 
§ 21 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes“ 
dureh die Wörter „naeh § 21b Ab- 
satz 1 Nummer 3 und Absatz 2 des Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes“ er- 

setzt. 


e) In Absatz 5 werden die Wörter „ab- 
weiehend von § 22 des Erneuerbare- 
Energien-Gesetzes“ dureh die Wörter 
„naeh § 25 des Erneuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes“ ersetzt. 
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11. § 32 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2 wer- 
den wie folgt gefasst: 


„1. die §§ 1, 4, 6 bis 18, 21, 24, 27 bis 
51, 52 Absatz 2 Nummer 1 bis 5, 
§§ 40 bis 48 Absatz 1 bis 3, §§ 49 
bis 50b, 56 bis 70, 72 bis 76, 79, 80, 
82 bis 84 und 88 bis 104 des Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes 
nieht anzuwenden sind, und 


2. sieh abweiehend von § 51 des Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes 
der anzulegende Wert für den ge- 
samten Zeitraum, in denen die 
Stundenkontrakte ohne Unter- 
breehung negativ sind, auf null 
verringert, wenn der Wert der 
Stundenkontrakte am Spotmarkt 
der Strombörse für die Preiszone 
des Kooperationsstaats, in dessen 
Staatsgebiet sieh die Freifläehen- 
anlage befindet, in der vortägigen 
Auktion an mindestens seehs auf- 
einanderfolgenden Stunden ne- 
gativ ist.“ 


b) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter 
„§ 57 Absatz 5 Satz 3 des Erneuer- 
bare-Energien-Gesetzes“ dureh die 
Wörter „§ 57 Absatz 5 Satz 4 des Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes“ er- 

setzt. 


12. In § 33 werden die Wörter „den Verord- 
nungen zum Ausgleiehsmeehanismus auf- 
grund des Erneuerbare-Energien-Geset- 
zes“ dureh die Wörter „der Erneuerbaren- 
Energien-Verordnung und der Ausgleiehs- 
meehanismus-Ausführungsverordnung“ 
und die Wörter „der Ausgleiehsmeehanis- 
musverordnung“ dureh die Wörter „der 
Erneuerbare-Energien-Verordnung“ er- 
setzt. 


13. In § 35 werden jeweils die Wörter „der 
Ausgleiehsmeehanismusverordnung“ 
dureh die Wörter „der Erneuerbare-Ener- 
gien-Verordnung“ ersetzt. 
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14. In § 40 werden die Wörter „naeh § 88 Ab- 
satz 4 Nummer 2 des Erneuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes“ dureh die Wörter „naeh 
§ 88a Absatz 3 Nummer 1 des Erneuer- 
bare-Energien-Gesetzes“ ersetzt. 


15. § 42 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter 
„mit Ausnahme der §§ 1 bis 6, 19 bis 
78 und 81 bis 97 des Erneuerbare- 
Energien-Gesetzes“ dureh die Wörter 
„mit Ausnahme der §§ 19 bis 78 und 
81 bis 97 des Erneuerbare-Energien- 
Gesetzes“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter 
„naeh § 20 des Erneuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes“ dureh die Wörter 
„naeh § 21b des Erneuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes“ ersetzt. 


e) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Die Bestimmungen zum 
Ausgleiehsmeehanismus naeh dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz und 
der Erneuerbare-Energien-Verord- 
nung sind für Zahlungen naeh Ab- 
satz 1 nieht anzuwenden.“ 


16. § 43 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 2 Buehstabe b wird wie folgt 
gefasst: 


„b) ab dem Kalenderjahr 2017 5 Pro- 
zent der jährlieh naeh dem Aus- 
baupfad naeh § 4 des Erneuer- 
bare-Energien-Gesetzes zu in- 
stallierenden Leistung nieht 
übersehreiten,“. 


b) In Nummer 13 werden die Wörter 
„auf bis zu 1 Cent pro Kilowatt- 
stunde“ dureh die Wörter „auf bis zu 
2 Cent pro Kilowattstunde“ ersetzt. 


17. § 46 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
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„(1) Gerichtliche Rechtsbehelfe, die 
sich unmittelbar gegen eine Ausschreibung 
oder unmittelbar gegen einen erteilten Zu- 
schlag richten, sind nur mit dem Ziel zuläs- 
sig, die ausschreibende Stelle zur Erteilung 
eines Zuschlags zu verpflichten. Rechtsbe- 
helfe nach Satz 1 sind begründet, soweit 
der Beschwerdeführer im Zuschlagsver- 
fahren ohne den Rechtsverstoß einen Zu- 
schlag erhalten hätte. Die ausschreibende 
Stelle erteilt bei einem Rechtsbehelf nach 
Satz 1 über das nach diesem Gesetz be- 
stimmte Ausschreibungsvolumen hinaus 
einen entsprechenden Zuschlag, soweit das 
Begehren des Rechtsbehelfsführers Erfolg 
hat und sobald die gerichtliche Entschei- 
dung formell rechtskräftig ist. Im Übrigen 
bleibt der gerichtliche Rechtsschutz unbe- 
rührt.“ 


18. In § 1 Absatz 1 und 2 Nummer 1, 2 und 3, 
§ 2 Absatz 2, § 4 Absatz 1 und 2, § 5 Ab- 
satz 2 Nummer 3 und 5, § 6 Absatz 2, § 13 
Absatz 3 Satz 1, § 21 Absatz 1 Satz 2, § 22 
Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 4, § 25 
Satz 1 und 2, § 27 Absatz 1 und 2, § 30 Ab- 
satz 1 Satz 1 und Absatz 2, § 37 Nummer 2 
und 3, § 41 Satz 1, § 42 Absatz 1 Satz 1 und 
3, Absatz 2 Satz 1 und 2, § 43 Absatz 2 
Nummer 2, Absatz 3 und 4 sowie § 45 wird 
jeweils das Wort „Freiflächenanlagen“ 
durch das Wort „Solaranlagen“ ersetzt. 
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19. In § 6 Absatz 5 Nummer 5 und Absatz 6, 
§ 11 Absatz 2 Satz 1 und 2, § 13 Absatz 3 
Satz 1 und 2, § 16 Absatz 2 Satz 1 Num- 
mer 2 Buehstabe a, § 17 Satz 2, § 21 Ab- 
satz 1 Satz 1, 2 und Absatz 2 Nummer 2, 3 
bis 5, Nummer 6 Buehstabe a und b, § 22 
Absatz 1 Satz 1, Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
und Nummer 2 Buehstabe a Doppelbueh- 
stabe bb und Buehstabe a Doppelbueh- 
stabe bb Dreifaehbuehstabe eee, Num- 
mer 4 Buehstabe a und b, Nummer 5 und 
Nummer 5 Buehstabe a, Nummer 6, Ab- 
satz 3, § 23 Absatz 1, Absatz 1 Nummer 2 
und 3 und Absatz 2 Satz 2 bis 4, § 26 Ab- 
satz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 6 und 
Satz 2, Absatz 2, Absatz 2 Nummer 1 und 
Nummer 2, Absatz 3 Satz 1 und 2 und Ab- 
satz 5 Satz 3, § 28 Absatz 2 Satz 1 bis 3 
Nummer 2, Absatz 3 Satz 1 und 2 und Ab- 
satz 4 Satz 1 und 2, § 29 Absatz 1 und 2 
Nummer 1, § 30 Absatz 1 Satz 1 und Ab- 
satz 2 Nummer 2, § 31 Absatz 1 Satz 2 und 
Absatz 2 Nummer 1 und 2, § 32 Absatz 1 
Nummer 2 und Absatz 2, § 40 Nummer 7 
und 9, § 42 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 
2 sowie § 43 Absatz 2 Nummer 13 und Ab- 
satz 3 wird jeweils das Wort „Freifläehen- 
anlage“ dureh das Wort „Solaranlage“ er- 
setzt. 


20. In den Übersehriften der §§ 25, 26, 42 wird 
jeweils das Wort „Freifläehenanlagen“ 
dureh das Wort „Solaranlagen“ ersetzt. 


21. Die Anlage zu § 27 Absatz 2 wird wie folgt 
geändert: 


a) In der Übersehrift wird das Wort 
„Freifläehenanlagen“ dureh das Wort 
„Solaranlagen“ ersetzt. 


b) In Nummer 1.1 Spiegelstrieh 1 und 3, 
Nummer 1.2 Satz 1 und 2, Num- 
mer 2.1 sowie 3.1 Buehstabe b werden 
jeweils die Wörter „Freifläehe/Koope- 
rationsstaat“ dureh die Wörter „So- 
lar/Kooperationsstaat“ ersetzt. 


22. In Nummern 1.1 und 2.1 der Anlage zu § 27 
Absatz 2 werden jeweils die Wörter „§ 34 
Absatz 2 des Erneuerbare-Energien-Geset- 
zes“ dureh die Wörter „§ 23a des Erneuer- 
bare-Energien-Gesetzes“ ersetzt. 
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Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

Artikel 23 

Artikel 25 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017 in 
Kraft. 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des 
Satzes 2 am 1 . Januar 2017 in Kraft. Artikel 6 
Nummer 19 Buchstabe c und in Buchstabe d der 
Absatz 19 des § 118 des Energiewirtschaftsge- 
setzes treten am Tag nach der Verkündung die- 
ses Gesetzes in Kraft. 

(2) Die Freiflächenausschreibungsverord- 
nung vom 6. Februar 2015 (BGBl. 1 S. 108) tritt am 
1. Januar 2017 außer Kraft. 

(2) Die Freiflächenausschreibungsverord- 
nung vom 6. Februar 2015 (BGBl. 1 S. 108) und 

die Verordnung über Anlagen seewärts der Be- 
grenzung des deutschen Küstenmeeres vom 
23. Januar 1997 (BGBl. S. 57) treten am 1. Ja- 
nuar 20 1 7 außer Kraft. 

(3) Die §§ 17a, 17b und 17c des Energie- 
wirtschaftsgesetzes treten mit Ablauf des Jahres 
2024 außer Kraft. 

(3) Die §§ 17a, 17b und 17c des Energie- 
wirtschaftsgesetzes treten mit Ablauf des Jahres 
2025 außer Kraft. 
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Bericht des Abgeordneten Thomas Bareiß 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 

Zu Buchstabe a 

Der Gesetzentwurf auf Drueksaehe 18/8860 wurde in der 180. Sitzung des Deutschen Bundestages am 24. Juni 
2016 an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Federführung sowie an den Ausschuss für Recht und 
Verbraucherschutz, den Finanzausschuss, den Haushaltsausschuss, den Ausschuss für Ernährung und Landwirt- 
schaft, den Ausschuss für Verkehr und digifale Infrastruktur, den Ausschuss für Umwelf, Nafurschufz, Bau und 
Reakforsicherheif sowie den Ausschuss für die Angelegenheifen der Europäischen Union. 

Zu Buchsfabe b 

Der Gesefzenfwurf auf Drucksachen 18/8832, 18/8972 wurde in der 182. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am 6. Juli 20 1 6 an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Federführung sowie an den Ausschuss für Recht 
und Verbraucherschutz, den Finanzausschuss, den Haushaltsausschuss, den Ausschuss für Ernährung und Land- 
wirtschaft, den Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit sowie den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Der Parlamentari- 
sche Beirat für nachhaltige Enfwicklung haf sich gufachflich befeiligf. 

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 

Zu den Buchstaben a und b 

Ziel der wortgleichen Gesetzentwürfe der Koalitionsfraktionen und der Bundesregierung ist es, aufgrund den mit 
der Energiewende einhergehenden veränderten Anforderungen an die Strommärkte und Energieversorgungssys- 
teme als nächsten Schrift das Fördersystem auf Ausschreibungen umzustellen. Zahlungen, die für den Betrieb von 
Anlagen für emeuerbaren Energien benötigt würden, sollen wettbewerblich ermittelt werden. Das bedeutet, dass 
der durch diese Anlagen erzeugte Strom nur dann bezahlt wird, wenn die Anlagen erfolgreich an Ausschreibungen 
teilgenommen haben. Zu diesem Zweck soll eine regelmäßige Ausschreibung durch die Bundesnetzagentur erfol- 
gen. Allerdings würden grundsätzlich Anlagen bis zu einer installierten Leistung von 750 Kilowatt (kW) von den 
Ausschreibungen ausgenommen und nach dem bisherigen System vergütet werden, um die Bürokratiekosten ge- 
ring zu halten. 

Ausschreibungen für Biomasseanlagen (ab einer installierten Leistung von mehr als 150 kW), für Windenergie- 
anlagen an Land und Solaranlagen (jeweils ab einer Leistung von mehr als 750 kW) sowie für Windenergieanla- 
gen auf See werden eingeführt, wobei das Ausschreibungsdesign für die einzelnen Technologien jeweils an die 
individuellen Marktbedingungen angepasst werden soll. 

Weiterhin sollen die Ausschreibungen nicht zur Verschärfüng der bestehenden Netzprobleme, z.B. durch Abre- 
gelung, beitragen und nicht das hohe Maß an Akteursvielfalt gefährden. Die Ausschreibungen sollen schließlich 
im Umfang von 5 Prozent der jährlich zu installierenden Leistung für die Teilnahme von Anlagen in anderen 
Mitgliedstaaten geöffnet werden. Damit wird nach Auffassung der Koalitionsffaktionen und der Bundesregierung 
die europäische Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Energiewende gestärkt. 

Als Begründung wird ausgeführt, dass diese Vorgehensweise eine bessere Steuerung des Ausbaus und eine Ab- 
stimmung mit der Netzausbauplanung ermögliche. Weiterhin werde die Planungssicherheit für die anderen Ak- 
teure der Stromwirtschaft verbessert und es entspreche dem Ansatz der Europäischen Kommission für eine markt- 
nähere Förderung der emeuerbaren Energien. 
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III. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

Zu Buchstabe a 

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 18/8860 in seiner 
107. Sitzung am 6. Juli 2016 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN dessen Annahme in geänderter 
Fassung. 

Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 18/8860 in seiner 84. Sitzung am 6. Juli 2016 bera- 
ten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN dessen Annahme. 

Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 18/8860 in seiner 79. Sitzung am 6. Juli 2016 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN dessen Annahme in geänderter Fassung. 

Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 18/8860 in seiner 
6 1 . Sitzung am 6. Juli 20 1 6 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen 
die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN sowie drei Stimmen der Fraktion der 
CDU/CSU dessen Annahme in geänderter Fassung. 

Der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 1 8/8860 in seiner 
73. Sitzung am 6. Juli 2016 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen 
die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN dessen Annahme. 

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 
18/8860 in seiner 88. Sitzung am 6. Juli 2016 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU und SPD dessen Annahme in geänderter Fassung. Die Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE 
GRÜNEN haben sich am Abstimmungsverfahren nicht beteiligt. 

Der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 
18/8860 in seiner 67. Sitzung am 6. Juli 2016 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN dessen 
Annahme in geänderter Fassung. 

Zu Buchstabe b 

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/8832, 18/8972 
in seiner 107. Sitzung am 6. Juli 2016 für erledigf erklärt. 

Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/8832, 18/8972 in seiner 84. Sitzung am 6. Juli 
20 1 6 einstimmig für erledigf erklärt. 

Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/8832, 18/8972 in seiner 79. Sitzung am 
6. Juli 2016 für erledigf erklärt. 

Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/8832, 18/8972 
in seiner 61. Sitzung am 6. Juli 2016 für erledigf erklärt. 

Der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/8832, 
18/8972 in seiner 73. Sitzung am 6. Juli 2016 einstimmig für erledigf erklärt. 

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 
18/8832, 18/8972 in seiner 88. Sitzung am 6. Juli 2016 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
für erledigt erklärt. Die Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN haben sich am Abstimmungs- 
verfahren nicht beteiligt. 

Der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 
18/8832, 18/8972 in seiner 67. Sitzung am 6. Juli 2016 einstimmig für erledigt erklärt. 
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Im Rahmen seines Auftrags zur Überprüfung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bundesregierung auf 
Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich der Parlamentarische Beirat für nach- 
haltige Entwicklung gemäß Einsetzungsantrag (BT-Drs. 1 8/559) in seiner 5 1 . Sitzung am 22. Juni 2016 mit 
dem Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Ausschreibungen für Strom aus emeuerbaren Energien und 
zu weiteren Änderungen des Rechts der emeuerbaren Energien (Emeuerbare-Energien-Gesetz - EEG 20 1 6) 
(BT-Drs. 18/8832) befasst. 

Folgende Aussagen zur Nachhaltigkeit wurden in der Begründung des Gesetzentwurfes getroffen: „Das Gesetz 
leistet einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der Emissionen von Treibhausgasen und Euftschadstoffen und 
somit zur Vermeidung von externen Schadenskosten. Denn im Vergleich zur Stromerzeugung aus erneuer- 
baren Energien vemrsacht die Stromerzeugung durch fossile Energieträger deutlich höhere Klima- und Um- 
weltschäden. Durch den Einsatz emeuerbarer Energien konnte im Jahr 2014 die Emission von insgesamt 
mnd 151 Mio. t C02-Äquivalenten vermieden werden. Davon entfielen rund 110 Mio. t auf den Stromsektor. 
Ein Großteil dieser positiven Wirkungen ist auf das EEG zurückzuführen. Mit dem Ausbau der emeuerbaren 
Energien sind außerdem Auswirkungen auf Natur und Eandschaft verbunden. Diese werden in der Regel 
durch das Fachrecht (Agrar- und Umweltrecht) geprüft und zugleich bei der Zulassung der Anlagen und bei 
der Raum- und Bauleitplanung berücksichtigt. Vor diesem Hintergmnd sind durch das EEG 2016 nur punk- 
tuelle Sonderbestimmungen zum Umwelt- und Naturschutz erforderlich. Auch trägt die Mengensteuerung 
dazu bei, dass potenzielle Konflikte entschärft werden. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der Biomasse: 
Der Ausbaupfad ermöglicht nur einen geringen Zubau. Mittelfristig dürfte bei diesem Ausbaupfad ein Rück- 
bau eines Teils des Anlagenbestands erfolgen, so dass Flächen für andere Nutzungen frei werden. Bei der 
Erarbeitung des Gesetzes wurden die Ziele und Managementregeln der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
berücksichtigt. Nach Überprüfung der zehn Managementregeln der Nachhaltigkeit und der 21 Schlüsselin- 
dikatoren für eine nachhaltige Entwicklung erweist sich das Gesetz als vereinbar mit der nationalen Nach- 
haltigkeitsstrategie . 

Das Gesetz verfolgt mehrere Ziele: Hierzu zählen der weitere stetige und planbare Ausbau der emeuerbaren 
Energien im Strombereich, die Integration der emeuerbar erzeugten Strommengen in das Energieversor- 
gungssystem zu möglichst geringen volkswirtschaftlichen Kosten und die Sicherstellung der Akteursvielfalt. 
Der weitere Ausbau der emeuerbaren Energien steht somit im Einklang mit den Indikatorbereichen 1 bis 3 
der Nachhaltigkeitsindikatoren zur Generationengerechtigkeit (Ressourcenschonung, Klimaschutz, emeuer- 
bare Energien). Durch stärkere Mengensteuemng, die im Rahmen der Ausschreibungen erreicht wird, wird 
dafür gesorgt, dass die Energiewende bezahlbar bleibt. Gleichzeitig wirkt die Einfühmng von Ausschreibun- 
gen einer Überfördemng entgegen, wodurch die wirtschaftliche Eeistungsfähigkeit der Stromkunden berück- 
sichtigt wird (Indikatorbereich 10). Die stärkere Mengensteuemng bewirkt auch einen zielorientierten, ste- 
tigen und nachhaltigen Ausbau der emeuerbaren Energien und gewährleistet somit Planungssicherheit und 
verlässliche Investitionsbedingungen für die Akteure auf dem Energiemarkt (Indikatorbereich 7). Durch die 
Förderung der Windenergie auf See als Technologie, bei der hohe Kostensenkungspotenziale angenommen 
werden, wird Innovation bei der Produktion von Strom aus emeuerbaren Energien gefördert, um die Zukunft 
der Energieversorgung mit neuen Eösungen zu gestalten (Indikatorbereich 8).“ 

Formale Bewertung durch den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung: 

„Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfes ist gegeben. Der Bezug zur nationalen Nachhaltigkeitsstrate- 
gie ergibt sich hinsichtlich folgender Indikatoren: 

Indikator 1 (Ressourcenschonung - Ressourcen sparsam und effizient nutzen) 

Indikator 2 (Klimaschutz - Treibhausgase reduzieren) 

Indikator 3 (Emeuerbare Energien - Zukunftsfahige Energieversorgung aufbauen) 

Indikator 7 (Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge - Gute Investitionsbedingungen schaffen und Wohlstand dauerhaft 
erhalten) 

Indikator 8 (Innovation - Zukunft mit neuen Lösungen gestalten) 
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Indikator 10 (Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - Wirtschaftsleistung umweit- und sozialverträglich steigern) 
Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüftmg ist plausibel. 

Eine Prüfbitte ist nicht erforderlich.“ 

IV. Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

Zu der öffentlichen Anhörung, die in der 84. Sitzung am 4. Juli 2016 staftfand, haben die Anhörungsteilnehmer 
Stellungnahmen abgegeben, die in der Zusammenstellung auf Ausschussdrucksache 18(9)898 enthalten sind. 

Folgende Sachverständige haben an der Anhörung teilgenommen: 

Dr. Carsten Rolle, Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) 

Prof Achim Wambach, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) 

Stefan Kapferer, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 

Dr. Martin Grundmann, ARGE Netz GmbH & Co. KG 

Horst Seide, Fachverband Biogas e.V. 

Michael Wübbels, Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) 

Angelika Thomas, IG Metall 

Dr. Martin Altrock, Becker Büttner Held (BBH) 

Uwe Nestle, Energie- und KlimaPolitik (EnKliP) 

Dr. Hermann Falk, Bundesverband Emeuerbare Energien e.V. (BEE) 

Prof. Dr. Claudia Kemfert, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin) 

Dr. Eckhard Oft, Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V. (DGRV) 

Dr. Klaus Rügen, Deutscher Landkreistag (DLL) (gern. § 70 Absatz 4 der Geschäftsordnung des Deutschen Bun- 
destages). 

V. Abgelehnte Anträge 

Die folgenden von der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN eingebrachten Änderungsanträge auf Ausschuss- 
drucksachen 18(9)908 bis 18(9)91 1 fanden im Ausschuss keine Mehrheit: 

a) Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Aussehussdrueksaehe 18(9)908 

Der Ausschuss wolle beschließen: 

In Artikel 1 wird Nummer 3 wie folgt geändert: 

1. § 1 Absatz 2 wird aufgehoben. 

2. In § 4 wird 

a) die Nummer I wie folgt gefasst: 

„ I. einen jährlichen Netto-Zubau von Windenergieanlagen an Land mit einer installierten Leistung von 
mindestens 2 500 Megawatt pro Jahr, “ 
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b) die Nummer 3 wie folgt gefasst: 

„ 3. einen jährlichen Netto-Zubau von Solaranlagen mit einer installierten Leistung von mindestens 
5 000 Megawatt und" 

Begründung 

Die UN-Klimakonferenz in Paris (COP 21) hat im Dezember 2015 anspruchsvolle Klimaziele vereinbart, denen 
zufolge bis zum Jahr 2050 der Ausstoß von Treibhausgasen um 80 bis 95 Prozent zu reduzieren und so die globale 
Erwärmung auf deutlich unter 2° Celsius zu begrenzen ist. Sollen die Klimaziele erreicht werden und der im 
nationalen Konsens beschlossene Atomausstieg Bestand haben, ist ein deutlich ambitionierterer Ausbau der er- 
neuerbaren Energien erforderlich als in der Gesetzesnovelle vorgesehen. Die Änderungen tragen diesen Zielen 
Rechnung und erhöhen den Ausbaupfad für die beiden günstigsten Technologien der Erneuerbaren Energien. 

b) Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Aussehussdrueksaehe 18(9)909 

Der Ausschuss wolle beschließen: 

ln Artikel 1 Nummer 6 wird § 22 wie folgt geändert: 

1. In Absatz 2 wird die Nummer 1 wie folgt gefasst: 

„ 1. Anlagen mit einer installierten Leistung bis einschließlich 6 Megawatt oder im Falle von 6 Erzeu- 
gungseinheiten mit einer jeweils installierten Leistung bis einschließlich 3 Megawatt, " 

2. In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „ 750 Kilowatt “ durch die Angabe „ 1 Megawatt “ ersetzt. 
Begründung 

Internationale Erfahrungen belegen keine Vorteile eines Finanzierungssystems für Erneuerbare Energien mittels 
Ausschreibungen gegenüber einem Finanzierungssystem mittels Einspeisevergütung. Die Umwelt- und Energie- 
beihilfeleitlinen der EU-Kommission sehen unter bestimmten Umständen eine Pflicht zur Ausschreibung der Fi- 
nanzierung für Erneuerbare Energien vor. Auf der anderen Seite sehen die Leitlinien Ausnahmeregelungen für 
kleinere Projekte vor. Diese sollen durch diese Änderung ausgeschöpft werden. 

e) Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Aussehussdrueksaehe 18(9)910 

Der Ausschuss wolle beschließen: 

Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

1. In der Nummer 6 wird § 49 wie folgt geändert: 

a. Absatz 5 wird aufgehoben. 

b. Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5. 


2. In der Nummer 44 wird §97 Absatz 3 aufgehoben. 



Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


-349- 


Drucksache 18/9096 


Begründung 

Die Änderung streicht den 52 Gigawatt Deckel für Photovoltaikanlagen. Dieser stammt noch aus der Zeit als 
Solarstrom im Unterschied zu heute noch sehr teuer war und ist heute überholt. Zur Erreichung der bei der UN- 
Klimakonferenz in Paris (COP21) beschlossenen Klimaziele und der beim G7-Gipfel in Elmau beschlossenen 
Dekarbonisierung der Weltwirtschaft ist ein Ausbau der Photovoltaik weit über 52 Gigawatt hinaus unerlässlich. 

d) Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Aussehussdrueksaehe 18(9)911 

Der Ausschuss wolle beschließen: 

Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

a. In Buchstabe b) werden die Wörter,, § 36c Besondere Zuschlagsvoraussetzung für das Netzaus- 
baugebiet “ gestrichen, 

b. In Buchstabe j) werden die Wörter „§ 88b Verordnungsermächtigung zu Netzausbaugebieten “ 
gestrichen. 

2. In Nummer 6 wird § 36c aufgehoben. 

3. In Nummer 36 wird § 88b aufgehoben. 

Begründung 

Die Änderung streicht die Regelung zu Netzausbaugebieten. 90 Prozent der Ursachen für die Abregelung von 
Windenergieanlagen liegen im Verteilnetz. Bevor der Ausbau der Erneuerbaren Energien eingeschränkt wird, 
müssen zuerst Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke stillgelegt werden. Dies entspricht der Rechtslage, die einen 
Vorrang für erneuerbar erzeugten Strom im Netz vorsieht. Zudem sollte anstelle von Abregelungen von Wind- 
energieanlagen eine Nutzung am Ort der Erzeugung auch durch Sektorkopplung ermöglich werden. Die Rege- 
lung setzt nicht an den Ursachen an und ist somit nicht geeignet, das von der Bundesregierung gesteckte Ziel zu 
erreichen. Bei Umsetzung ist die Notwendigkeit von weiteren Folgeänderungen zu prüfen. 


Der folgende von der Fraktion DIE LINKE, eingebrachte Entschließungsantrag auf Ausschussdrucksache 
18(9)913 fand im Ausschuss keine Mehrheit: 

Entsehließungsantrag der Fraktion DIE LINKE 
Aussehussdrueksaehe 18(9)913 


Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist eine Erfolgsgeschichte. Es sorgt für 
massenhaftes Engagement für Klima- und Ressourcenschutz sowie Selbstbestim- 
mung. Hunderttausende Bürgerinnen und Bürger, Landwirtinnen und Landwirte, 
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Kommunen und Energiegenossenschaften haben in eine saubere Stromversor- 
gung investiert. Windräder, Solarpaneele und andere erneuerbare Energien ver- 
drängen fossilen und atomaren Strom. 

Gleichzeitig ist der Preis für die Erzeugung grünen Stroms deutlich gesunken. 
Wind- und Freiflächensolarstrom aus neuen Anlagen ist längst preiswerter als 
die Stromerzeugung durch neue fossile Kraftwerke. Berücksichtigt man die ver- 
borgenen Kosten der fossilen und atomaren Stromproduktion (hierzulande rund 
40 Milliarden Euro jährlich), dann sind erneuerbare Energien schon seit langem 
die günstigsten Energiequellen. 

Das hohe Ausbautempo und die wirksame Kostensenkung waren nur mit dem 
EEG möglich. Vorrang für Ökostrom, verlässliche Einspeisevergütungen und 
starke Innovationsanreize haben sich in der Vergangenheit als richtig erwiesen. 
Andere Modelle der Förderung erneuerbarer Energien, insbesondere Ausschrei- 
bungssysteme, sind hingegen in anderen Staaten gescheitert, bringen schlechtere 
Ergebnisse und grenzen Bürgerenergien aus. Entsprechend gilt das deutsche 
EEG als Vorbild. Es wird von mittlerweile über 50 Ländern nachgeahmt. 

Für Stromkonzerne, die auf Atom- und Kohlemeiler setzen, ist das EEG eine Be- 
drohung. Sie verlieren die Herrschaft über ihr eigenes Geschäftsfeld. Die Be- 
triebsstunden ihrer alten Kraftwerke sinken. Die Investitionshoheit wurde ihnen 
durch den Vorrang von EEG-Strom entzogen. Der weitere schnelle Aus-bau er- 
neuerbarer Energien ist zugleich ein Machtwechsel. Nicht ein kleiner Kreis von 
Strommanagern bestimmt über das Fundamentalthema Energie, sondern mittel- 
ständische Unternehmen und eine engagierte Bürgerschaft. 

Auf der Grundlage des EEG ist eine neue Branche mit fast 360.000 Beschäftigten 
entstanden. Trotz der Krise in der Solarindustrie in den vergangenen Jahren wer- 
den auch künftig viele sinnvolle Jobs entstehen, wenn das EEG seine Schubkraft 
behält. 

Das EEG 2016 steht für einen Paradigmenwechsel, der das Ausbautempo redu- 
ziert und eine Kehrtwende bei der Entwicklung der Eigentümerstruktur erneuer- 
barer Energien herbeiführt: Der Vergütungswechsel zu Ausschreibungen droht, 
die Vielfalt der Akteursstruktur bei erneuerbaren Energien, unter Beteiligung 
auch kleiner regional orientierter Investoren wie Bürgerenergiegenossenschaften 
und Kommunen, zu zerstören, und statt dessen zu einer Marktkonzentration zah- 
lenmäßig weniger überregional agierender Großinvestoren zu führen. Diese Ent- 
wicklung ist unerwünscht. Daher sollte das EEG in seiner ursprünglichen Form 
als Motor einer demokratischen, dezentralen und sozialen Energiewende erhalten 
bleiben. 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

1. auf EU-Ebene in Verhandlungen einzutreten mit dem Ziel, Vorschriften ab- 
zuschaffen, die zu einer Ausschreibungspflicht für die Förderhöhe von 
Ökostromanlagen führen. Bei Erfolg ist grundsätzlich zum System fester Ein- 
speisevergütungen zurückzukehren, das wie bislang durch Einspeisevorrang 
und innovationsfördernder Vergütungsdegression für Neuanlagen flankiert 
ist. 

2. eine weitere Novelle des EEG vorzulegen, die in folgenden Kernpunkten das 
EEG 2016 ändert: 

a) Die Ziele des § I EEG für den Öko Stromanteil am Bruttostromverbrauch 
von 40 bis 45 Prozent bis zum Jahr 2025 und 55 bis 60 Prozent bis zum 
Jahr 2035 werden um jeweils 10 Prozentpunkte angehoben. 
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b) Die vorgesehenen Ausbaudeckel für die Windkraft an Land und Photo- 
voltaik werden abgeschafft und durch eine bis 2020 anzustrebende Aus- 
bauuntergrenze in Höhe von jeweils jährlich 6,5 GW ersetzt. 

c) Die Attraktivität des Vergütungssystems für die Windkraft und PV wird 
so ausgestaltet, dass der Ausbaupfad sicher erreicht wird, aber unge- 
rechtfertigte Mitnahmeeffekte vermieden werden. 

d) Bis zur Abschaffung des Ausschreibungssystems werden für definierte 
Bürgerenergiegesellschaften die mctximalen nach EU-Recht möglichen 
Ausnahmen von Ausschreibungssystemen bei Windkraft gewährt (so ge- 
nannte De-minimis-Regelung: 6 Anlagen oder maximal 18 MW). 

e) Alternativ zu Punkt 4.) kann ein Preisübertragungsverfahren („ non-com- 
petitive bidding“) für Bürgerenergiegesellschaften etabliert werden. 
Kleine lokale bürgerschaftliche Akteure werden hierbei von der Pflicht 
zur Teilnahme an den Ausschreibungen befreit. Ihnen wird einen Einspei- 
severgütung bzw. gleitenden Marktprämie in einer Höhe zugewiesen, die 
über die sonstigen Ausschreibungen wettbewerblich ermittelt wird. Dem 
Bürgerwind sollte in einem solchen Modell ein festes Kontingent von 
mindestens 600 MW zugewiesen werden, was etwa dem Anteil von Bür- 
gerenergien und Landwirten in den Jahren 2012 bis 2014 bzw. in diesem 
Zeitraum ca. 16 Prozent Marktanteil Bürgerwindenergie entspricht. 

f) Bis zur Abschaffung des Ausschreibungssystems entfällt für definierte 
Bürgerenergiegesellschaften die Ausschreibungspflicht bei PV-Anlagen 
kleiner 18 MW. Alternativ kann für Anlagen über 0, 75 MW ein Verfahren 
adäquat zu Punkt 5.) gewählt werden. 

g) Der 52-GW-Deckel für die Förderung von PV-Anlagen in fester Einspei- 
severgütung entfällt. 

h) Die EEG-Definition von Bürgerenergien wird so verändert, dass 

aa. der Bieterkreis auf Personen aus der angrenzenden kreisfreien Stadt 
oder dem angrenzenden Landkreis erweitert wird; 

bb. der Bieterkreis auf Kommunen bzw. kommunale Unternehmen aus 
dem (Nachbar-)Landkreis des Anlagenstandorts erweitert wird. Hier- 
bei soll ein maximaler Stimmrechtsanteil von 51% zulässig sein. Un- 
ter den übrigen 49%> sollten dann aber zahlreiche lokale Bürger am 
Projekt beteiligt werden. 

i) Die Bürger- und Gemeindebeteiligung an Windenergieanlagen wird bun- 
deseinheitlich analog zum Beteiligungsgesetz Mecklenburg-Vorpom- 
merns geregelt. Projektträger für Windenergieanlagen sind demnach 
verpflichtet, eine haftungsbeschränkte Gesellschaft zu gründen und An- 
teile von mindestens 20 Prozent dieser Gesellschaft Gemeinden und Bür- 
gern im Radius von 5 Kilometern um eine Windenergieanlage zum Kauf 
anzubieten, beziehungsweise statt einer direkten Beteiligung über Alter- 
nativen, wie einer Ausgleichsabgabe oder eines Sparproduktes, die Be- 
teiligung sicherzustellen. 

j) Das Ausschreibungs- bzw. Vergütungssystem bei Biomasse wird über 
Korrekturfaktoren und Einsatzvorschriften so verändert, dass auch 
kleine Akteure und nachhaltige Einsatzstoffe eine Chance haben. 

k) Der Entfall der Vergütung bei negativen Strompreisen über sechs Stun- 
den (§51) wird gestrichen. 
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l) Die Industrie-Befreiungen von der EEG-Umlage für stromintensive Un- 
ternehmen sind neu zu regeln. Dabei sollte sich die Bundesrepublik 
Deutschland an der bestehenden EU-Regelung zur Strompreiskompensa- 
tion im Emissionshandel orientieren, die gegenwärtig 15 Branchen ent- 
hält und durch die Kategorie Schienenbahnen zu erweitern ist. Die inter- 
nationale Wettbewerbssituation ist zu berücksichtigen. Es sind jene Pri- 
vilegien abzubauen, die mit Standortsicherung nichts zu tun haben. Eine 
Degression der Privilegien ist vorzusehen. Die Unternehmen legen einen 
Energieeffizienzplan vor und werden zu einer Effizienzsteigerung beim 
Stromverbrauch in Höhe von zwei Prozent pro Jahr oder zu Lastmanage- 
mentmaßnahmen als Beitrag zur Integration fluktuierenden Stroms aus 
erneuerbaren Energien verpflichtet, ansonsten wird ihnen die Privilegie- 
rung entzogen. Diese Begrenzung der Industrie-Befreiungen wirkt sich 
entlastend auf die Kosten aus, die private Verbraucherinnen und Ver- 
braucher zu tragen haben. 

m) Die Härtefall-Regelung innerhalb der Besonderen Ausgleichsregelung, 
die Unternehmen betrifft, die seit dem EEG 2014 nicht mehr als antrags- 
berechtigt gelten, aber dennoch weiterhin eine reduzierte EEG-Umlage 
bezahlen, ist auf insgesamt 5 Jahre zu befristen. 

n) Die Stromsteuer für private Verbraucherinnen und Verbraucher von ge- 
genwärtig 2,05 Ct/kWh ist auf den EU-Mindeststeuersatz von 0,1 Ct/kWh 
abzusenken. Einkommensschwache Haushalte werden mit einer Förde- 
rung zielgruppenspezifischer Effizienzmaßnahmen von Energiekosten 
entlastet. 


Begründung 

Dank des bisherigen EEG ist zu einer greifbaren Option geworden, was noch vor wenigen Jahren eine kühne 
Vision war: eine weitgehend emissionsfreie Stromversorgung in naher Zukunft, zu akzeptablen Preisen und mit 
breit verankerter Beteiligung der Bevölkerung. Diese Option ist aufgrund des Paradigmenwechsels, den das EEG 
2016 einleiten soll, in Frage gestellt. 

Denn wer meint, der Ausbau müsse nun gedrosselt werden, um angeblich Kosten zu begrenzen und den Abtrans- 
port des Ökostroms nicht zu gefährden, und wer gönnerhaft behauptet, das EEG habe als Anschub gute Dienste 
geleistet, nun aber müsse sich der grüne Strom über Ausschreibungen am Markt bewähren, der beteiligt sich an 
interessengeleiteter Täuschung und bedient die Interessen von konventioneller Kraftwerksindustrie und Großin- 
vestoren. Entsprechend ignoriert die Koalition bei der laufenden Novelle des EEG folgende Tatsachen: 

Erstens erfordert der UN-Klimaschutzvertrag von Paris erhöhte Anstrengungen gerade auch für die Industrie- 
staaten. Dies muss sich beispielsweise neben einem beschleunigten Kohleausstieg in erhöhten Ausbauraten für 
regenerative Energien niederschlagen. Denn um die angestrebte 1,5- bis 2-Grad-Erwärmungsobergrenze einhal- 
ten zu können, muss der Stromsektor rechnerisch deutlich vor 2050 dekarbonisiert sein, also vollständig CO 2 - 
firei. Für die Sektoren Mobilität und Wärme bedeuten die Ziele eine nahezu vollständige Dekarbonisierung. Auch 
die Landwirtschaft muss ihre Treibhausgasemissionen drastisch vermindern. 

Eine C02-freie Wirtschaft bedeutet im Umkehrschluss - abgesehen von regenerativ hergestellten Brennstoffen - 
eine mittels Ökostrom fast vollständig elektrifizierte Wirtschaft. Denn sowohl im Verkehr als auch im Gebäude- 
sektor werden relevante Teile des Energiebedarfs künftig mit Strom abgedeckt werden. Dadurch wird sich rea- 
listisch selbst bei weitgehenden Einsparerfolgen und Effizienzverbesserungen der Bedarf an erzeugter Elektrizität 
im Vergleich zu heute erhöhen. Existieren momentan Erzeugungskapazitäten bei der Windkraft an Land und Pho- 
tovoltaik (PV) in Höhe von jeweils rund 40 Gigawatt (GW) so gehen wissenschaftliche Modelle von einem End- 
ausbau von jeweils mindestens 200 GW (zuzüglich biogen basierter Kraft-Wärme-Kopplung und Langzeitspei- 
cher) aus, um das Energiesystem versorgungssicher und kostenoptimal zu gestalten. 



Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


-353 - 


Drucksache 18/9096 


Rechnerisch ergäben sich aus diesem Ziel, soll es 2040 erreicht werden, notwendige jährliche Netto-Zubauraten 
(also unter Berücksichtigung des Abbaus alter Ökostrom-Anlagen) in Höhe von jeweils etwa 6,5 GW, bei Zieler- 
reichung erst 2050 immerhin von noch 4,8 GW. Das EEG 2016 begrenzt jedoch den Zubau bei Wind onshore auf 
gerade einmal jährlich 2,8 bzw. 2,9 GW sowie bei PV auf 2,5 GW- und zwar beides brutto statt netto. Damit sind 
die Mittel- und Langfristziele der Energiewende niemals zu erreichen - und folglich auch nicht die im Klimaschutz. 

Zweitens hat die Deckelung bei der Windkraft zur Folge, dass es hier ab dem Jahr 2021 überhaupt keinen Netto- 
Zubau mehr geben wird. Denn ab dann erreicht der prognostizierte alters-feffizienzbedingte Anlagen- Abbau das 
Volumen des zulässigen Brutto-Zubaus. Somit würde der weitere Zuwachs an installierter Leistung vor allem aus 
mehr Offshore Windkraft (auf dem Meer) und Photovoltaik bestehen. Beide erzeugen aber höhere Kosten als die 
Windkraft an Land, was die Energiewende teurer machen wird als nötig. 

Drittens ist es fraglich, ob Netzengpässe eine tragfähige Begründung für die Ausbaubegrenzung sein können. 
Denn die Übertragungsnetze werden vor allem durch Atom- und Kohlestrom belastet, deren Produktion selbst in 
jenen Zeiten kaum reduziert wird, in denen wetterbedingt genug Ökostrom zur Verfügung steht. Die Folge sind 
steigende Stromexporte — und verstopfte Netze. 

Viertens geraten die Bürgerenergien mit dem EEG 2016 unter besonderen Druck. Der vorgesehene Systemwech- 
sel zu Ausschreibungen bevorteilt große finanzstarke Marktakteure zum Nachteil von Bürgerenergien, kleineren 
Kommunen und kleinen privaten Akteuren. Zwar sieht das Gesetz vereinfachte Ausschreibungsbedingungen für 
definierte Bürgerenergiegesellschaften vor. Aber das Risiko verlorener Projektentwicklungskosten im Falle ver- 
lorener Ausschreibungen dürfte diese daran hindern, an Ausschreibungen überhaupt erst teilzunehmen. Dagegen 
können große Unternehmen solche Risikokosten auf erfolgreiche Projekte umlegen. Aus dieser Asymmetrie er- 
wächst eine Gefahr für die Demokratisierung der Energieversorgung. Sie wird Konzentrationsprozesse im Erzeu- 
gungssektor beschleunigen und Bürgerenergien ausbremsen. 

Ohnehin haben die mittlerweile durchgeführten Pilot-Ausschreibungen für PV-Freifiächen-Vorhaben entgegen 
den Behauptungen des Bundeswirtschaftsministeriums keinen Nachweis dafür geliefert, 

■ dass das System auch längerfristig Kostensenkungen gegenüber dem bisherigen System liefert, welches die 
staatlich festgelegte degressive Einspeisevergütung als Referenzgröße nutzt; 

■ dass Bürgerenergien in akzeptabler Weise innerhalb der Ausschreibungssysteme zum Zug kommen; 

■ dass das PV- Ausschreibungsdesign übertragbar auf die Windkraft ist. 

Ungeachtet dessen werden müdem EEG 2016 die Ausschreibungssysteme für die Höhe der gleitenden Marktprä- 
mie für Wind-, Solar- und Biomasseanlagen fest etabliert. Sie werden die bislang auf festen Einspeisetarifen ba- 
sierten Vergütungen ablösen. Befreiungen von der Ausschreibung sind nur Anlagen bis 0, 75 Megawatt (MW) 
Leistung möglich. Die nach EU-Recht mögliche generelle Ausnahme für 6 Bürgerenergien-Anlagen oder 18 MW 
installierter Leistung wurde nicht genutzt. 

Damit fallen ab 2017 sämtliche Windkraftanlagen sowie typische PV-Freifiächen- und sehr große PV-Dachanla- 
gen unter das Ausschreibungssystem. Allerdings haben mittlere und kleine PV-Neuanlagen unter 0, 75 MW nur 
eine Schonfrist: Wird die Gesamtausbaumenge von 52 GW bei derPV erreicht, was bei laut EEG 2016 möglichen 
2,5 GW jährlichen Ausbau rechnerisch in knapp fünf Jahren der Fall sein könnte, erhalten nur noch jene Neuan- 
lagen eine Förderung, die an den Ausschreibungen um die gleitende Marktprämie teilnehmen. Da PV auf dem 
Dach in dieser Zeit wohl kaum zum Börsenstrompreis konkurrenzfähig sein wird, könnten ab dem Jahr 2021 neue 
dezentrale Bürgerenergieanlagen (als kleinere Anlagen typischerweise jenseits der Ausschreibungen) auf der 
Strecke bleiben, sollten die geplanten Ausbauraten erreicht werden. Übrig für den weiteren Ausbaupfad blieben 
dann nur noch große PV-Neuanlagen im Ausschreibungssystem bzw. Neuanlagen, die auf jegliche Förderung 
verzichten. Damit läutet das EEG 2016 auch im PV-Sektor das Ende der Bürgerenergien ein. 

Um eine demokratische und soziale Energiewende zu befördern, aber auch um zunehmende Akzeptanzprobleme 
insbesondere bei Windenergieanlagen zu überwinden, sollte die lokale Beteiligung gestärkt werden, indem bun- 
desweit eine Beteiligung von Gemeinden und Bürgern an Windenergieanlagen in ihrem Gebiet gesetzlich ermög- 
licht wird. 

Im Bereich der Bioenergien besteht im vorgesehenen Ausschreibungssystem das zusätzliche Risiko, dass vor allem 
große Anlagen mit ertragsreichen Einsatzstoffen aus Monokulturen zum Zuge kommen. Da bislang keine Diffe- 
renzierungen - etwa über Korrekturfaktoren - für den Einsatz teurerer, aber ökologisch sinnvollerer Biomasse 
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bzw. für kleinere Anlagen vorgesehen sind, droht auch hier eine Marktbereinigung zu Gunsten von Industrie- 
agraranlagen und Lasten kleinerer dezentraler Anlagen. 


Der folgende von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachte Entschließungsantrag auf Ausschuss- 
drucksache 18(9)912 fand im Ausschuss keine Mehrheit: 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Ausschussdrucksache 18(9)912 

Der Bundestag wolle beschließen: 

UI. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Die Klimaschutzkonferenz von Paris hat einen klaren Handlungsauftrag formuliert: Alle Länder müssen ihre 
Anstrengungen für den Klimaschutz erheblich verstärken, um den weltweiten Temperaturanstieg auf deutlich un- 
ter 2 Grad zu begrenzen. Diesem Signal müssen gerade im Energiewendeland Deutschland nun Taten folgen, 
denn der C02-Ausstoß in Deutschland ist im Jahr 2015 gegenüber den Vorjahren sogar gestiegen. Es sind daher 
zusätzliche Anstrengungen bei der Umsetzung der Energiewende erforderlich — dies dient auch der deutschen 
Wirtschaft und der regionalen Wertschöpfung. 

Der dem Bundestag vorgelegte Gesetzentwurf tut das Gegenteil. Er dient dazu den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien gegenüber dem Trend der letzten Jahre auf weniger als die Hälfte abzubremsen. Dies ist ein Zeichen 
für den Paradigmenwechsel in der Energiepolitik. Mit dem Ausbremsen der Erneuerbaren sichert der Gesetzent- 
wurf wider aller klimapolitischen und ökonomischen Logik Kohlestrom weitere Jahre die Vorherrschaft auf dem 
deutschen Strommarkt. 

Selbst bereits weit fortgeschrittene Windkraftprojekte werden noch ausgebremst. Denn mit der neuen Regelung, 
die Vergütung für Windkraftprojekte, die ab dem 01.06.2017 ans Netz gehen, um 5 Prozent zu kürzen, ändert sich 
schlagartig und ohne Vorwarnung deren Wirtschaftlichkeit. Ob sie noch realisiert werden können, ist zu bezwei- 
feln. Auch bei der Geothermie verringert die neue Ausgestaltung der Degression die Planungssicherheit. So steht 
die Ausrichtung der Degressionsstufen an fixe zeitliche Daten im Widerspruch zur realen Kostenentwicklung, die 
vor allem von der installierten Leistung abhängt. 

Uber die drastische Begrenzung hinaus werden Windkraft- und größere Solaranlagen in komplizierte Ausschrei- 
bungsverfahren gezwängt, die vor allem Bürgerenergiegenossenschaften vom Markt auszuschließen drohen. Die 
Energiewende würde damit vom gesamtgesellschaftlichen Projekt zu einem Spielball der konventionellen Ener- 
giewirtschaft. 

Die Verschlechterungen gehen Hand in Hand mit weiteren gesetzlichen Veränderungen außerhalb des EEG, die 
insbesondere die Eigenstromnutzung sowie Mieterstrommodelle immer stärker einschränken, zugleich aber Sub- 
ventionen für Kohlekraftwerke einführen. Diese rückwärtsgewandte Weichenstellung entzieht der Energiewende 
die breite Akzeptanz und verringert die regionale Wertschöpfung, die mit ein Garant ist für die Investitionsbereit- 
schaft von Bürgerinnen und Bürgern, Hausbesitzern und -besitzerinnen sowie vieler kleinerer und mittlerer Un- 
ternehmen, die auf die Nutzung erneuerbarer Energien setzen. 

Die von der Großen Koalition und der Bundesregierung vorgebrachten Beweggründe für die Gesetzesnovelle 
werden vom Deutschen Bundestag explizit nicht geteilt. So ermöglicht die EU-Kommission beispielsweise, dass 
Windkraftanlagen mit einer Leistung von bis zu 18 Megawatt (MW) von der Ausschreibungspfiicht befreit werden 
können. Im Gesetzentwurf wird die Grenze jedoch bei 0, 75 MW gezogen. 

Auch werden - entgegen der immer wieder geäußerten Erwartung - die Kosten des Ökostrom-Ausbaus durch die 
neue Regelung nicht gesenkt. Denn zum einen werden die kostengünstigen Wind- und Solarstromanlagen ausge- 
bremst, und damit der Garant für die Bezahlbarkeit der Energiewende. Zum anderen erhöhen Ausschreibungen 
die finanziellen Risiken, so dass die Banken entsprechend Risikoaufschläge für Kredite erhöhen werden und der 
Ökostrom teurer statt billiger wird. 
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Dazu kommt, dass es bei der ungerechten Kostenverteilung zwischen Industrie sowie Mittelstand und Privathaus- 
halten bleibt. Denn nach wie vor ist der Kreis der durch die Besondere Ausgleichsregelung Begünstigten viel zu 
weit gefasst. Vergünstigungen für energieintensive Unternehmen sind zudem nicht an Energiesparmaßnahmen 
gebunden. Im Gegenteil: Durch die Senkung des Energieverbrauchs laufen Unternehmen Gefahr, ihre Privilegie- 
rung zu verlieren. Das konterkariert die Effizienzanstrengungen im Industriesektor und lädt zur Energiever- 
schwendung ein. Diese absurden Fehlanreize schaden dem Klima, der Energiewende und werden von nicht-pri- 
vilegierte Verbraucher (v.a. private Verbraucher, öffentliche Verbraucher und kleine Unternehmen/Gewerbe) 
subventioniert. Das muss endlich korrigiert werden. 

Die steigenden Redispatch- und Einsatzmanagementkosten des Stromnetzes schiebt die Bundesregierung ohne 
jede substanzielle Analyse der Windenergie in die Schuhe und begründet damit die Reduktion des Ausbauziels. 
Dass Atom- und Kohlestrom, z. B. aus den Kraftwerken Brokdorf und Moorburg, die Netze verstopfen, bleibt 
ebenso unberücksichtigt wie die Tatsache, dass wichtige Netzausbaumaßnahmen wie die Thüringer Strombrücke 
sowie die West- und die Ostküstenleitung in Schleswig-Holstein bald in Betrieb gehen und für Entlastung sorgen 
werden. 

Die Bundesregierung verschweigt, dass nach wie vor über 90 Prozent der Ursachen für die Abregelung von 
Windenergieanlagen im Verteilnetz liegen und somit nichts mit dem Ausbau der Ubertragungsnetze zu tun haben, 
deren Verzögerung in Folge der Blockade durch den Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer sie auch 
noch selbst verantwortet. Das drastische Ausbremsen des Ausbaus der Windenergie ist deshalb eine Therapie, 
der keine ernsthafte Diagnose über die tatsächlichen Ursachen zugrunde liegt. Bevor der Erneuerbaren-Ausbau 
ausbremst wird, müssen zuerst Kohle- und Atomkraftwerke stillgelegt und statt Windenergie abzuregeln eine Nut- 
zung am Ort der Erzeugung auch durch Sektorkopplung ermöglicht werden. So könnte Ökostrom in Wasserstoff 
umgewandelt und ins Erdgasnetz eingespeist werden oder direkt über Wärmespeicher in Heizungssysteme fließen. 
Beides wäre schneller umsetzbar als die geplanten neuen Stromleitungen zu realisieren. 

Vor dem Hintergrund der teils rückwärtsgewandten, teils vorgeschobenen Ziele sowie der überbordenden Büro- 
kratisierung sieht der Deutsche Bundestag in der vorgelegten EEG-Novelle insgesamt eine politisch motivierte 
Schikane, die Menschen und Unternehmen davon abhalten soll, sich für die Energiewende und Klimaschutz zu 
engagieren. Dies steht im eklatanten Widerspruch zu den zuletzt bei der UN-Konferenz in Paris geschlossenen 
Klimaschutzvereinbarungen, droht die internationale Glaubwürdigkeit Deutschlands zu beschädigen und stellt 
die Verlässlichkeit der Bundesregierung als Vertragspartner beim Klimaschutz in Frage. 


IV. Der Deutsche Bundestag möge beschließen: 

1. Der Bundestag lehnt den vorgelegten Gesetzentwurf zur Novellierung des Erneuerbaren Energien Gesetzes 

(EEG) ab und fordert die Bundesregierung auf, unverzüglich einen am Erreichen der verschärften Klima- 
schutzziele des Pariser Klimaschutzabkommens aus gerichteten Gesetzentwurf vorzulegen: 

2. Der o.g. Gesetzentwurf soll im Hinblick auf den Ausbau erneuerbarer Energien die folgenden Eckpunkte 

Umsetzen: 

• die Begrenzung des Ausbaus von Ökostrom auf 40 bis 45 Prozent bis 2025 bzw. 55 Prozent bis 60 Pro- 
zent bis 2035 sind ebenso zu streichen wie die Obergrenze von 52 Gigawatt (GW) für den Ausbau von 
Solarstromanlagen: 

• beim Ausbau von Windkraft an Land jährlich mindestens 2.500 MW (netto), beim Ausbau von Solar- 
strom jährlich mindestens 5. 000 MW anzupeilen: 

• die Akteursvielfalt beim Ausbau erneuerbarer Energien ist zu sichern und die Möglichkeiten im EU- 
Recht zur Befreiung von der Ausschreibungspflicht vollständig auszuschöpfen: 

• die Einmaldegression in Höhe von 5 Prozent bei Windkraftprojekten, die bis 01.06.201 7 ans Netz ge- 
hen, ist ersatzlos zu streichen: 

• die Vorrangregelung für Strom aus erneuerbaren Energien im Stromnetz ist in allen Bereichen durch- 
zusetzen und Netzengpässe - etwa im Zuge des verzögerten Netzausbau - durch das Herunterfahren von 
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Kohlekraftwerken bzw. das Überführen von Ökostrom-Übersehüssen über die Sektorkopplung in eine 
sinnvolle Nutzung im industriellen, Wärme- oder Verkehrsbereieh zu vermeiden; 

• die Eigenstromreglung ist im EEG nach Klimaschutzgesichtspunkten auszurichten und dazu 

• Eigenstrom aus erneuerbaren Energien sowie aus hocheffizienter Kraft- Wärme-Kopplung weiterhin 
von der EEG-Umlage zu befreien; 

• so genannte „Mieterstrommodelle ", bei denen die lokale Versorgung von Mietshäusern mit umwelt- 
freundlichem Strom z. B. aus Solaranlagen ohne Inanspruchnahme des öffentlich Stromnetzes er- 
folgt, dem Eigenstrom aus erneuerbaren Energien und KWK gleichzustellen und ebenfalls weiterhin 
von der EEG-Umlage zu befreien; 

• den Eigenstromverbraueh konventioneller Kraftwerke dagegen grundsätzlich mit der EEG-Umlage 
zu belasten; 

• die künftige Finanzierung von Strom aus Biomasse soll stärker auf den Umbau bestehender Bio- 
masseanlagen ausgerichtet werden; diese sollen eine Ansehlussfinanzierung erhalten, sofern sie auf ei- 
nen effizienten, flexiblen und nachhaltigen Betrieb umgerüstet werden und der Anbau von Energiepfian- 
zen nachhaltig erfolgt; 

• die Degression für Strom aus Geothermieanlagen am Ausbaugrad dieser Technik zu orientieren, d. h. an 
der kumulierten installierten Leistung statt an fixen zeitlichen Daten; 

• die Besondere Ausgleiehsregelung soll auf tatsächlieh energie- und außenhandelsintensive Unterneh- 
men besehränkt und dazu eine Regelung analog zur EU-Strompreiskompensationsliste umgesetzt wer- 
den, in der die EU-Kommission 15 Branchen benannt hat, die als wirklich ström- und außenhandelsin- 
tensiv anerkannt sind; 

• als Voraussetzung für die Inanspruehnahme der Besonderen Ausgleichsregelung soll künftig nicht al- 
lein die Einführung eines Energiemanagementsystems zu fordern, sondern aueh die konkrete Umset- 
zung von Energieeffizienzmaßnahmen. Dabei sind die bereits erreichten Erfolge zu berücksichtigen. 

Zur Grundlage für die Gewährung der Besonderen Ausgleichsregelung sollen Energieeffizienz-Kenn- 
zahlen und Benchmarks angelegt werden; 

• dem Deutsehen Bundestag ist im Jahr 2018 einen Berieht über die Wirkungen der EEG-Novelle vorzule- 
gen, anhand dessen die weitere Ausgestaltung des EEG vorbereitet wird. 


VI. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 18/8860 sowie den Gesetzent- 
wurf auf Drucksachen 18/8832, 18/8972 in seiner 85. Sitzung am 6. Juli 2016 abschließend beraten. 

Die Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellten den Antrag auf Vertagung der abschlie- 
ßenden Beratung. Sie begründeten dies damit, dass der mehr als vierhundertseitige Änderungsantrag der Koaliti- 
onsffaktionen auf Ausschussdrucksache 1 8(9)9 1 4 erst als Tischvorlage zu Beginn der abschließenden Sitzung am 
6. Juli 2016 eingebracht wurde. Es habe damit keine Zeit zur Verfügung gestanden, den Änderungsantrag inhalt- 
lich hinreichend zu prüfen. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei jeweils einer Stimment- 
haltung aus den Fraktionen der CDU/CSU und SPD, die Ablehnung des Antrags auf Vertagung. 

Die Fraktionen der CDU/CSU und SPD brachten einen Änderungsantrag auf Ausschussdrucksache 1 8(9)9 1 4 ein. 

Ferner brachte die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Ausschussdrucksachen 1 8(9)908 bis 1 8(9)9 1 1 vier 
Änderungsanträge ein. 

Die Fraktion DIE LINKE brachte auf Ausschussdrucksache 18(9)913 einen Entschließungsantrag ein. 
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Weiterhin brachte die Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN auf Ausschussdrucksache 1 8(9)912 einen Entschlie- 
ßungsantrag ein. 

Die Fraktion der CDU/CSU unterstrich, dass mit der Annahme der EEG-Novelle die Energiewende und der 
europäische Binnenmarkt weiter vorangebracht würden. Das Gesetz bedeute mehr Markt. Das bisherige EEG 
habe mit den Festpreisen und den unbeschränkten Mengengarantien zu einem Selbstbedienungsladen in Bezug 
auf die Vergütungsvolumina geführt. So schiebe man immer noch einen Berg von 350 Milliarden zusätzlicher 
Kosten vor sich her, den die Verbraucherinnen und Verbraucher in den nächsten 20 Jahren abzutragen hätten. Das 
neue EEG führe bei den emeuerbaren Energien zu einem Systemwechsel mit einer Mengensteuerung und mit 
wettbewerbsfähigen Preisen. Im Bereich der Windenergie werde mit dem neuen EEG mehr zugebaut als im Ko- 
alitionsvertrag vorgesehen. Dreh- und Angelpunkt beim Zubau sei die Bereitstellung ausreichender Leitungska- 
pazitäten zum Abtransport der Energie. Zukünftig würden auch Biomasseanlagen in die Ausschreibungen einbe- 
zogen. Darüber hinaus führte die Fraktion zur Problematik der Abfallprodukte bei der Zellstoffproduktion aus, 
dass Sulfite und Sulfate zukünftig gleich behandelt würden. Was die Änderung des Zeitraums von zehn Jahren in 
Paragraph 1 04 Absatz 3 im ursprünglichen Gesetzentwurf- Seite 20 1 des Änderungsantrags auf Ausschussdruck- 
sache 1 8(9)9 1 4, linke Spalte - betreffe, so habe die Bundesregierung den Hinweis gegeben, dass der ursprünglich 
genannte Zeitraum von zehn Jahren beihilferechtliche Probleme seitens der EU bereiten könne. Eine Begrenzung 
auf fünf Jahre und ein degressiver Ansatz könnten diese beihilferechtlichen Bedenken entschärfen. 

Die Fraktion der SPD betonte, dass mit dem EEG 2017 ein Ansatz zur Synchronisierung von Ausbau der Er- 
neuerbaren und Netzausbau gefunden worden sei. Das EEG 2014 hat diese Frage nicht ausreichend adressiert. 
Der Erhalt der Akteursvielfalt werde durch die Definition der Bürgerenergiegesellschaften und der erleichterten 
Teilnahme an Ausschreibungen sichergestellt. Es gebe nun eine Verpflichtung, kommunale Unternehmen zu be- 
teiligen. Die erfolgreichen Bürgerenergiegesellschaften bekämen den höchsten in der Ausschreibungsrunde ge- 
botenen Preis und benötigten nur die entsprechenden Grundstücke und Windgutachten. Das Mieterstrommodell 
sei über eine Verordnungsermächtigung möglich gemacht worden. Die Erzeugung emeuerbarer Energien sei so- 
mit nicht nur für den ländlichen Raum sondern auch für die urbanen Zentren relevant, wo vermehrt Photovoltaik- 
anlagen installiert werden könnten. Dadurch werde es möglich, den Mietern auch Mieterstrom zur Verfügung zu 
stellen. Die Fraktion gab folgende Änderungen zum Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zu Protokoll: 

Zu 1? 36g Absatz 3 Nummer 3b EEG 2017 auf Seite 68 des Änderungsantrags der Koalitionsffaktionen auf Aus- 
schussdrucksache 18(9)914: 

ln den Berichterstatfergesprächen und in der Steuerungsgruppe sei folgender Text vereinbart worden: „die Ge- 
meinde, in der die geplante Windenergieanlage errichtet werden soll, oder eine Gesellschaft, an der diese Ge- 
meinde zu 100 Prozent beteiligt ist, eine finanzielle Beteiligung von 10 Prozent an der Bürgerenergiegesellschaft 
hält oder der entsprechenden Gemeinde oder einer Gesellschaft , an der diese Gemeinde zu 1 00 Prozent beteiligt 
ist, eine finanzielle Beteiligung von 1 0 Prozent an der Bürgerenergiegesellschaft angeboten worden isf, und“. 

Das heiße, dass in der rechten Spalte das zweimal vorkommende Wort „mehrheitlich“ jeweils durch die Angabe 
„zu 100 Prozent“ ersetzt werde. Die kommunale Beteiligung infolge der gestiegenen Akteursvielfalt sei enorm 
wichtig für die Bürgerakzeptanz. 

Zu 104 Absatz 3 EEG 2017 auf Seite 201 des Änderungsantrags der Koalitionsfraktionen auf Ausschussdruck- 
sache 18(9)914, rechte Spalte, zweiter Satz: 

Der Satz müsse lauten: „Für Anlagen nach Satz 1 verlängert sich der Zeitraum nach § 25 Satz 1 einmalig um fünf 
Jahre.“ 

Somit werde das Wort „vier“ durch das Wort „fünf ‘ ersetzt. 

Darüber hinaus müsse Satz 3 wie folgt beginnen: „Erstmalig am ersten Tag des zweiten Jahres des Anschlusszeit- 
raums nach Satz 3 . . .“. 

Somit würden den Worten „am ersten Tag“ die Worte „des zweiten Jahres“ angefügt. 

Die Fraktion DIE LINKE, wies darauf hin, dass ihr der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen, der 412 
Seiten umfasse, erst kurz vor Beginn der Ausschussberatungen zugegangen sei. Nach ihrem Eindruck sei die 
Koalition an einer Mitarbeit und Einbeziehung der Opposition überhaupt nicht interessiert. Wer so mit der De- 
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mokratie umgehe, müsse sich nicht wundem, wenn sich immer mehr Menschen von dieser Art der Politik abwen- 
deten. Die Klimaziele bis 2020 würden mit dieser Reform sicherlich nicht erreicht werden. Diese Einschätzung 
sei bei der Anhörung von mehreren Sachverständigen geteilt worden. Die Fraktion DIE LINKE, lehne den Para- 
digmenwechsel hin zu Ausschreibungen ausdrücklich ab. Dies sei der falsche Weg, um die gesteckten Klimaziele 
zu erreichen. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erinnerte daran, dass die Koalition bereits 2014 die erste Reform 
des EEG in dieser Weise „durchgedrückt“ habe. Das Ergebnis seien mehrere Korrekturgesetze gewesen, die im 
unmittelbaren Anschluss die handwerklichen Mängel hätten beseitigen müssen. Vor dem Hintergrund plädiere sie 
erneut für eine Sondersitzung am Abend, um die Chance zu haben, den Andemngsantrag inhaltlich zu prüfen und 
mit etwas zeitlichem Abstand abzustimmen. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bemängelte ferner, dass 
die ausgeschriebene Anlagenmenge, die einen Zuschlag erhalten habe, dann aber nicht gebaut werde, im folgen- 
den Jahr nicht erneut ausgeschrieben werde. Damit würden die Klimaschutzziele der Bundesregierung nicht er- 
reicht. Auch werde der Kreis der durch die besondere Ausgleichsregelung begünstigten Unternehmen sogar noch 
ausgeweitet, ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen. Entsprechende Vorschläge der Baden-Württembergi- 
schen Landesregierung seien leider nicht umgesetzt worden. Die Sachverständigen hätten bei der Anhörung die 
Annahme geäußert, dass dies bei den nicht-privilegierten Verbrauchern zu einer Erhöhung der EEG-Umlage von 
0, 1 bis 0,2 Cent führen werde. Die Haltung der Koalition sei vor diesem Hintergrund völlig unverständlich. Das 
Mieterstrommodell setze eine Verordnung voraus. Vergleichbare Verordnungsermächtigungen, etwa zum 
Grünstromvermarktungsmodell, seien in der Vergangenheit lediglich „Beruhigungspillen“ gewesen, die nie um- 
gesetzt worden seien. Das angestrebte Ziel der Reform einer erhöhten Transparenz und Vereinfachung werde mit 
diesem Gesetzentwurf nicht erreicht, im Gegenteil, es handele sich hier um ein Bürokratieaufbauprogramm enor- 
men Ausmaßes. 

Die Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erklärten, sich an der Abstimmung des Ände- 
rungsantrags der Koalitionsffaktionen und an der Abstimmung des Gesetzentwurfs in der Fassung des Änderungs- 
antrags der Koalitionsfraktionen nicht zu beteiligen. Zur Begründung führten sie aus, dass sie diese beiden Vor- 
lagen nicht für beratungsfähig hielten, da die umfangreichen Änderungen erst unmittelbar vor Sitzungsbeginn 
zugestellt worden seien. Eine fachliche Bewertung sei so nicht möglich und die konkreten Inhalte des Gesetzes 
seien in der Kürze der Zeit nicht nachvollziehbar gewesen. Den ursprünglichen Gesetzentwurf hätten sie — wenn 
er zur Abstimmung gestellt worden wäre — abgelehnt. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
bei ausdrücklicher Nichtteilnahme der Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Annahme 
des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 1 8(9)9 1 4 in der Fassung 
der mündlich vorgetragenen Änderungen. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Ablehnung der Ände- 
rungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Ausschussdrucksachen 18(9)908 bis 18(9)911. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
bei ausdrücklicher Nichtteilnahme der Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, dem Deut- 
schen Bundestag die Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 1 8/8860 in geänderter Fassung zu empfehlen. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE, bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
die Ablehnung des Entschließungsantrags der Fraktion DIE LINKE, auf Ausschussdrucksache 18(9)913. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Ablehnung des Entschlie- 
ßungsantrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Ausschussdrucksache 18(9)912. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss einstimmig, dem Deutschen Bundestag die Erledigterklä- 
rung des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 18/8832, 18/8972 zu empfehlen. 
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B. Besonderer Teil 


Begründung 

Die nachfolgende Begründung nimmt nur zu wesentlichen inhaltlichen Änderungen gesondert Stellung. Unwe- 
sentliche inhaltliche Änderungen wie insbesondere fehlerhafte Verweise, sprachliche Korrekturen und Verein- 
heitlichungen bleiben unkommentiert. 

Zur Überschrift des Gesetzes 

Die Überschrift wird rechtsförmlich geändert, weil das gesamte Artikelgesetz nicht dieselbe Kurzbezeichnung 
haben darf wie der Artikel 1 . 

Artikel 1 (Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes) 

Nummer 1 

Die Kurzbezeichnung des EEG wird an das Inkrafttreten zum 1 . Januar 20 1 7 angepasst; das EEG wird daher 
korrekterweise als EEG 2017 bezeichnet. 

Nummer 2 

Das Inhaltsverzeichnis wird aufgrund der Umbenennung der Prototypen in Pilotanlagen in § 22a EEG 2017 und 
der Einfügung der neuen §§ 39i, 39j, 88c und 88d EEG 2017 angepasst. 

Nummer 3 

Zu § 3 Nummer 11 und 13 EEG 2017 

Änderung dient allein der sprachlichen Vereinheitlichung der Begriffsbestimmungen in § 3 EEG 2017. 

Zu § 3 Nummer 15 EEG 2017 

Die Definition der Bürgerenergiegesellschaften wird angepasst, in dem nicht nur Mitglieder, sondern auch stimm- 
berechtigte Anteilseigner erfasst werden. 

Zu § 3 Nummer 37 EEG 2017 

Die Begriffsdefinition der Prototypen wird durch eine für Pilofwindenergieanlagen an Land ersefzf. Unfer Buch- 
stabe a findet sich im Wesentlichen die bisherige Definition der Prototypen. Allerdings wird der Anwendungs- 
bereich auf Anlagen bis 6 MW begrenzt. Diese dürfen unter den Umweltschutz- und Energiebeihilfeleitlinien von 
Ausschreibungen ausgenommen werden. 

Buchstabe b erfasst Forschungswindenergieanlagen Die Definition geht auf den Begriff der Demonstrationsan- 
lagen in den Umweltschutz- und Energiebeihilfeleitlinien zurück. Die Anlage muss eine wesentliche technische 
Weiterentwicklung oder Neuerung aufweisen, die weit über den Stand der Technik hinausgeht. Dabei muss es 
sich um ein Vorhaben zur Demonstration einer völlig neuen Technologie handeln, sog. „first of its kind“. 

Während die Forschung an Prototypen in der Regel von den Herstellern selbst betrieben wird, sind Forschungs- 
windenergieanlagen häufig im Besitz von Hochschulen oder Forschungsinstituten, die an den etablierten Anla- 
gentypen unter anderem den Einsatz neuer und besonders innovativer Technologien an einzelnen Komponenten 
prüfen, Steuerungs- und Regelungssysteme überarbeiten, Logistikkonzepte testen oder auch das Windfeld um die 
Anlage herum untersuchen. Diese Anlagen dienen somit eher grundlegender Untersuchungen, die nicht direkt in 
eine neue, marktfähige Anlagengeneration münden. Von der Definition erfasst sind aber auch andere sehr inno- 
vative Anlagen, die der erstmaligen Erprobung einer Technik dienen (z.B. in der industriellen Forschung). 

Da Forschungswindenergieanlagen aufgrund der an ihnen durchgeführten Forschungsprojekte häufigen und län- 
geren Stillstandzeiten unterworfen sind und beispielsweise aufgrund von Tests nicht ausgereifter Komponenten 
in einem nicht-optimalen Betriebszustand laufen, ist ein wirtschaftlicher Betrieb auf Basis der EEG -Vergütung 
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nicht zu erreichen. Aus diesem Grund kann auch keine Teilnahme am Ausschreibungsverfahren erfolgen. Den- 
noch sollte der von den Anlagen bereitgestellte und eingespeiste elektrische Strom vergütet werden, um die Kos- 
ten der Forschung und die Aufwendungen für Service und Betrieb der Anlagen teilweise auszugleichen. 

Aufgrund des sehr speziellen Charakters von Forschungswindenergieanlagen, der fehlenden Wirtschaftlichkeit 
sowie der wenigen inffage kommenden Hochschulen und Forschungsinstitute war in der Vergangenheit kein kon- 
tinuierlicher Ausbau an Forschungswindenergieanlagen zu verzeichnen. Auch für die Zukunft isf nur ein sehr 
geringer Zubau zu erwarten. 

Zu § 6 Absatz 1 Nummer 3 EEG 2017 

Die Änderung isf redaktioneller Nafur und sfellf klar, dass sich der Anwendungsbereich efwa auch auf die Be- 
stimmung der Höchsfwerfe der Ausschreibungsverfahren bezieht. Dies war bereits zuvor intendiert und wird nun- 
mehr verdeutlicht. 

Zu § 6 Absatz 3 EEG 2017 

Die Angabe, ob eine finanzielle Förderung in Anspruch genommen werden soll, isf essentiell, um die fafsächliche 
Zahl der geforderten Anlagen erfassen zu können. Diese Zahl isf insbesondere für den sog. 52 GW-Deckel rele- 
vanf. Die Angabe wurde bereifs zuvor in der Anlagenregisferverordnung geforderf. Die Formulierung enfspricht 
§ 6 EEG 2014 in der Fassung des Sfrommarkfgesefzes. 

Zu § 6 Absatz 4 EEG 2017 

Durch die Aufnahme der Veröffenflichung der zur Ermittlung der Zahlungen und der Berechnung der anzulegen- 
den Werfe erforderlichen Dafen werden die Doppelungen der Veröffentiichungspflichfen, die zuvor zwischen 
EEG 2014 und der Anlagenregisferverordnung besfanden, beseifigf. Die Berechnungen erfolgen für jeden Ener- 
giefräger gefrennt. Die Defails der Veröffenflichungen regelf die Anlagenregisferverordnung. 

Zu § 7 Absatz 2 EEG 2017 

§ 7 Absatz 2 EEG 20 1 7 lehnt sich an das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Die neu eingefügte 
Nummer 2 greift den Grundsatz des AGB-Rechts auf, dass kein Vertragspartner unangemessen benachteiligt wer- 
den darf 

Nummer 4 

Zu § 9 EEG 2017 

Die Änderungen in § 9 EEG ist eine Folgeanpassung an das neue Messstellenbetriebsgesetz. Dabei wird zugleich 
klargestellt, dass sich die Regelungen zur Messung künftig nach dem Messstellenbetriebsgesetz richten und Än- 
forderungen an die Ärt und die Form der Steuerungstechnik weiterhin technologieoffen nach den Regelungen und 
Vorgaben des EEG richten. Die Äbrufung der Ist-Einspeisung und Fernsteuerung nach § 9 EEG kann, muss aber 
nicht über das intelligente Messsystem erfolgen. 

Nummer 6 

Zu § 20 Absatz 2 Satz 3 EEG 2017 

Mit der Änderung in § 20 Absatz 2 Satz 3 EEG 2017 wird die Möglichkeit für Anlagenbefreiber erweiferf, ohne 
Einsafz eines Direkfvermarkfers ihre Anlagen direkf zu vermarkfen und in diesen Fällen selbsf zur Femsfeuerung 
berechfigf zu sein. Gegenüber dem Regiemngsenfwurf isf es neben der Vermarkfung direkf an einen Lefzfver- 
braucher nun auch möglich, dass ein Anlagenbefreiber den Sfrom direkf an einen Börsenhändler vermarkfef. Auch 
in diesen Fällen isf der Anlagenbetreiber selbst steuemngsberechtigt. 

Zu § 21 EEG 2017 

Durch die Ergänzung in Absatz 1 Nummer 1 haben Anlagen in der Ausschreibung keinen Ansprach auf eine 
Einspeisevergütung nach Satz 1 Nummer 1 . Das betrifft Kleinanlagen bis 1 00 kW installierter Leistung. Grund 
dafür isf, dass nach Safz 1 Nummer 1 die Direkfvermarkfungspflicht nur für Anlagen über 1 00 kW insfallierfer 
Leisfung besfehf. Es können jedoch auch besfehende Biomasseanlagen unter 100 kW an Ausschreibungen teil- 
nehmen. Für diese gelten die Flexibilitätsanforderungen nach § 39h Absatz 3 EEG 2017. Eine flexible, marktori- 
entierte Fahrweise ist jedoch nur in der Direktvermarktung möglich, da nur dort das Strompreissignal auch zu den 
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Anlagenbetreibem bzw. deren Direktvermarktem kommt, ln der festen Einspeisevergütung kommt das Strom- 
preissignal nicht an, so dass keine sinnvolle flexible Fahrweise der Biomasseanlagen möglich wäre. 

Alle anderen Anlagen in der Ausschreibung sind ohnehin größer als 100 kW installierte Leistung, so dass der 
neue Einschub für sie keine Veränderung bedeufef. Der Zugang zur Ausfallvergüfung nach Safz 1 Nummer 2 
bleibt auch für Anlagen in der Ausschreibung besfehen. 

Zu § 22 EEG 2017 

§ 22 wird in Folge von Änderungen an anderer Sfelle des Gesefzes angepassf. ln Absatz 1 werden Verweise auf 
die neuen §§ 39i, 39j EEG 2017 sowie die §§ 88 ff EEG 2017 aufgenommen, ln Absatz 2 wird der Begriff der 
Prototypen durch den der Pilotwindenergienanlagen ersetzt. 

Die Ergänzung in Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 wird einfügt, da nun nach dem neuen § 39f Absatz 1 Satz 2 EEG 
2017 bestehende Biomasseanlagen unabhängig von der Höhe ihrer installierten Leistung an Ausschreibungen 
teilnehmen können, also auch Anlagen von 150 kW oder kleiner. 

Zu § 22a EEG 2017 

§ 22a EEG 2017 wird aufgrund der veränderten Begriffsdefinition der Pilotwindenergieanlagen an Land in § 3 
Nummer 37 EEG 2017 angepasst. Der Begriff der Prototypen wird durchgängig ersetzt, ln Absatz 3 wird das 
Nachweisverfahren für Forschungswindenergieanlagen beschrieben. Das Bundesminisferium für Wirtschaf und 
Energie, dass auch Zuwendungen für Forschung im Bereich der Windenergie gewährt, enfscheidef nach billigem 
Ermessen über den Charakfer als Forschungswindenergieanlage. 

Zu § 28 EEG 2017 

ln Absatz 1 Nummer 2 wird die letzte Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land in den Jahren 2018 und 
20 1 9 um einen Monaf vorgezogen und so parallel zur lefzfen Ausschreibung für Solaranlagen in beiden Jahren 
durchgeführt. 

Der neue Absatz la regelt, in welchen Fällen und nach welchem Verfahren das Ausschreibungsvolumen ange- 
passt wird. Satz 1 regelt die Fälle der Verringerung des Ausschreibungsvolumens. Bei Windenergieanlagen an 
Land verringert sich das Ausschreibungsvolumen nach Nummer 1 um die installierte Leistung von Anlagen, die 
in einer grenzüberschreitenden Ausschreibung einen Zuschlag erhalten haben aber im Inland errichtet werden. 
Nummer 2 sieht vor, dass Windenergieanlagen an Land, die in einer gemeinsamen Ausschreibung mit Solaran- 
lagen nach § 39i EEG 2017 einen Zuschlag erhallen, das Ausschreibungsvolumen ebenfalls mindern. Nach Num- 
mer 3 werden schließlich im Vorjahr ersfmals vergüfefe Pilofwindenergieanlangen an Land vom Ausschreibungs- 
volumen abgezogen. 

Nach Satz 2 erhöht sich das Ausschreibungsvolumen um die installierte Leistung, für die im Vorjahr kein Zu- 
schlag erteilf werden konnfe. 

Satz 3 regelt die gleichmäßige Verteilung der angepassten Ausschreibungsmengen auf die folgenden Ausschrei- 
bungen. 

ln Absatz 2 wird Satz 2 in den neuen Absatz 2a überführt. 

Absatz 2a regelt analog zu Absatz la die Anpassung der Ausschreibungsmengen für Solaranlagen. Nach Satz 1 
Nummer 1 werden die Anlagen, die in einer grenzüberschreitenden Ausschreibung einen Zuschlag erhalten ha- 
ben, abgezogen. Nummer 2 betrifft die Solaranlagen, die einen Zuschlag in einer Ausschreibung nach § 39i EEG 
2017 erhalten haben und Nummer 3 die Freiflächenanlagen, die außerhalb der Ausschreibung realisiert werden 
(vor allem kleine Freiflächenanlagen unter 750 kW). 

Satz 2 und 3 entsprechen inhaltlich den Sätzen 2 und 3 von Absatz la. 

ln Absatz 3 wird Satz 2 in Absatz 3 a überführt. 

Absatz 3a Satz 1 sieht vor, dass Anlagen die außerhalb von Ausschreibungen realisiert werden, vom Ausschrei- 
bungsvolumen abgezogen werden. Satz 2 sieht eine Erhöhung des Ausschreibungsvolumens im Folgejahr vor, 
falls das Ausschreibungsvolumen in einem Jahr nicht ausgeschöpft werden kann. 
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Der Regelungsinhalt des bisherigen Absatz 5 wurde in die Absätze la, 2a und 3a überfuhrt. Er regelt nunmehr 
das Ausschreibungsvolumen für die Ausschreibung nach § 39i EEG 2017. 

Der Regelungsgehalt des bisherigen Absatz 6 wurde ebenfalls in die Absätze la, 2a und 3a überführt, er regelt 
nunmehr das Ausschreibungsvolumen für die Ausschreibung nach § 39j EEG 2017. 

Zu § 30 Absatz 2 EEG 2017 

Da besfehende Biomasseanlagen nach § 39f Absafz 1 Safz 2 EEG 2017 an Ausschreibungen feilnehmen können, 
wenn ihre insfallierfe Leisfung 150 kW oder weniger beträgf, besfehf für diese Anlagen nach dem neuen § 30 
Absafz 2 Safz 3 EEG 2017 keine Mindesfgebofsmenge. So können auch sehr kleine Anlagen an den Ausschrei- 
bungen für besfehende Biomasseanlagen feilnehmen. 

Zu § 33 Absatz 2 EEG 2017 

Die Einfügung dienf dazu, klarzusfellen, dass Gebofe für Repoweringprojekfe nichf ausgeschlossen werden sollen. 

Zu § 36c EEG 2017 

Die Änderungen an § 36c Absafz 1 und 2 EEG 2017 legen fesf, dass die Verordnung ersfmals späfesfens im März 
2017 in Kraft frefen soll, damif sie bereifs für die ersfe Ausschreibung in 2017 Berücksichfigung finden kann. Die 
Verpflichtung bindet das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und die Bundesnetzagentur. 

Durch die Änderung in § 36c Absatz 3 Nummer 3 EEG 2017 wird bei der Festlegung des Netzausbaugebiets die 
Nutzung von zuschaltbaren Lasten nach § 13 Absatz 6a EnWG nicht mehr berücksichtigt. Hierdurch soll der 
Druck auf den Netzausbau auch nach der Nutzung der zuschaltbaren Lasten nach § 1 3 Absatz 6a EnWG aufrecht- 
erhalten bleiben. Denn die Nutzung von zuschaltbaren Lasten ist nur eine Übergangsmaßnahme und keine Dau- 
ermaßnahme. Der Netzengpass kann dauerhaft nur durch den nofwendigen Nefzausbau beseitigf werden. Zu die- 
sem Zweck wird die bisherige Nummer 3 gesfrichen und die bisherige Nummer 2 unveränderf in zwei Nummern 
aufgespalfen. 

Zu § 36e EEG 2017 

Die Änderung in § 36e Absafz 2 EEG 2017 ermöglichf eine Verlängerung der Realisierungsfrisf auch bei Projek- 
fen, bei denen ein Rechfmitfel nach Abgabe des Angebofs aber vor dem Zuschlag eingelegf wird. 

Zu § 36g EEG 2017 

In Absatz 3 wird festgelegt, dass Bürgerenergiegesellschaften nur privilegiert werden, wenn an den Gesellschaf- 
ten die Gemeinden, in denen die Windenergieanlage an Land errichtet werden soll, mit 10 Prozent finanziell 
beteiligt worden sind oder den Gemeinden ein Angebot zur finanziellen Beteiligung in einem Umfang von 1 0 Pro- 
zent gemacht worden ist. Mit der finanziellen Beteiligung muss nicht verbunden sein, dass die Gemeinde auch 
10 Prozent der Stimmrechte an der Bürgerenergiegesellschaft hält. Es wird lediglich auf die finanzielle Beteili- 
gung abgestellt, da ansonsten diese Anforderung dazu führen würde, dass die Anforderungen von Genossenschaf- 
ten kaum erfüllt werden könnten. Dieses Angebot muss bis zur Zuordnung des Zuschlags zu einem genehmigten 
Projekt nach § 36g Absatz 3 EEG 2017 erfolgen. Besondere Anforderungen an die Form oder den Inhalt des 
Angebots werden nicht gestellt. Es muss aber durch Eigenerklärung nachgewiesen werden, dass ein solches An- 
gebot gemacht worden ist oder die Gemeinde entsprechend im Umfang von 10 Prozent an der Gesellschaft betei- 
ligt ist. Durch die Regelung soll die Akzeptanz für den Ausbau von Windkraftanlagen, der für die Erreichung der 
Umwelt- und Klimaziele Deutschlands von zentraler Bedeutung ist, erhöht werden, indem auch die Standortge- 
meinden von der Ansiedlung von Windenergieanlagen vor Ort profitieren können. 

Durch die Einfügung des Absatzes 5 in § 36g EEG 2017 wird festgelegt, dass für alle Gebote der Bürgerenergie- 
gesellschaften nicht das Gebotspreisverfahren nach § 3 Nummer 51 EEG 2017, sondern das Einheitspreisverfah- 
ren gilt. Dies bedeutet, dass alle Gebote von Bürgerenergiegesellschaften, unabhängig davon, ob sie die Anforde- 
rungen nach § 36g EEG 2017 oder die Anforderungen nach § 36 EEG 2017 erfüllen, einen Zuschlagswert erhal- 
ten, der dem Gebotswert des höchsten bezuschlagten Gebots in dieser Runde entspricht, sofern ihre Gebote in 
dieser Ausschreibung einen Zuschlag erhalten haben. 
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Durch die Einfügung des Absatzes 6 in § 36g EEG 2017 wird klargestellt, dass die Länder darüber hinaus die 
Möglichkeit haben, durch Maßnahmen oder Regelungen zur Bürgerbeteiligung an Windenergieprojekten die Ak- 
teursvielfalt und die Akzeptanz beim Ausbau der emeuerbaren Energien zu stärken, soweit sie die Ausschreibung 
nicht unmittelbar betreffen. Unberührt hiervon bleibt das Kumulierungsverbot nach § 80a EEG 2017, das einge- 
halten werden muss. 

Zu § 36h EEG 2017 

ln Absatz 2 Satz 2 wird der Verweis auf die ersten 5 Jahre durch einen Verweis auf die jeweils letzten 5 Jahre 
ersetzt. Nach Absatz 2 Satz 1 wird die Überprüfüng nach dem 5., 11. und 1 6. Jahr vorgenommen. Die Verzinsung 
der Erstattungbeträge bezieht sich jeweils auf den Fehler gegenüber dem letzten Überprüfüngszeitraum. 

Zu § 37c 

Durch die Änderung in § 37c Absatz 1 EEG 2017 wird die bisherige Regelung zur Nutzung von maximal zehn 
Anlagen auf Ackerflächen in benachteiligten Gebieten in einem Kalenderjahr für die Stromerzeugung aus Frei- 
flächenanlagen, die im Rahmen der Freiflächenausschreibungsverordnung eingeführt worden ist, gestrichen. Da- 
mit dürfen künftig nur dann Gebote auf Ackerflächen und Grünflächen in benachteiligten Gebieten bezuschlagt 
werden, wenn die Landesregierung für ihr Landesgebiet eine entsprechende Verordnung nach Absatz 2 erlassen 
hat. 

Zu§39fEEG2017 

Durch den neuen Absatz 1 Satz 2 können auch bestehende Biomasseanlagen mit einer installierten Leistung von 
150 Kilowatt oder weniger an Ausschreibungen teilnehmen. Dies ermöglicht allen bestehenden Biomasseanlagen 
eine Anschlussperspektive durch Ausschreibungen. 

Durch den neuen Absatz 1 Satz 3 ist im Interesse der Akteursvielfalt für alle Gebote von bestehenden Biomasse- 
anlagen mit einer installierten Leistung von 1 50 Kilowatt oder weniger nicht das Gebotspreisverfahren nach § 3 
Nummer 51 EEG 2017 (sog. Pay-as-bid-Verfahren), sondern das Einheitspreisverfahren (sog. Uniform-pricing- 
Verfahren) anzuwenden. Dies bedeutet, dass für alle Anlagen dieser Größe, die in der Ausschreibung einen Zu- 
schlag erhalten, der Zuschlagswert (und damit letztlich ihre Vergütung) nicht dem Preis entspricht, den sie jeweils 
geboten haben, sondern dem Gebotswert des höchsten Gebots, das in der jeweiligen Ausschreibungsrunde noch 
einen Zuschlag erhalten hat. Für Anlagen über 150 kW installierter Leistung bleibt es beim Gebotspreisverfahren 
nach § 3 Nummer 51 EEG 2017. 

Die Änderungen der Verweise in § 39f Absatz 4 Satz 2 EEG 2017 sind redaktionelle Folgeänderungen zur Er- 
gänzung des § 39h Absatz 3 EEG 2017 zur Höchstbemessungsleistung und den Flexibilitätsanforderungen. 

Zu § 39h EEG 2017 

Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4. Satz 2 wird gestrichen, weil diese Flexibilisierungsanforderungen vom 
neu aufgenommen Absatz 2 mit umfasst ist. 

Der neue Absatz 2 begrenzt die Vergütung nach § 19 Absatz 1 EEG 2017 von Biomasseanlagen, die einen Zu- 
schlag erhalten haben, auf die Höchstbemessungsleistung der Anlage. Dies ist erforderlich, um den Ausbaupfad 
für Biomasse nach § 4 Nummer 4 EEG 2017 nicht zu überschreiten. Ansonsten könnten insbesondere Biogasan- 
lagen, die einen Zuschlag erhalten haben, nach Inbetriebnahme deutlich erweitert werden und würden die ent- 
sprechend größere Stromerzeugung auch vergütet bekommen. Damit würde die Begrenzung des Ausschreibungs- 
volumens und die daraus resultierende Kostenbegrenzung bei Biomasse ins Leere laufen. Diese Gefahr besteht 
nur bei Biomasse aufgrund des weiten Anlagenbegriffs. Die Begrenzung der vergüteten Strommenge auf die 
Höchstbemessungsleistung der Biomasseanlagen verhindert dies. Bei den anderen Technologien besteht diese 
Gefahr nicht. 

Die Höchstbemessungsleistung entspricht einer Bemessungsleistung von 50 Prozent der bezuschlagten Gebots- 
mengen, bei festen Biomasseanlagen von 80 Prozent. Die Begrenzung der vergüteten Strommenge auf eine Be- 
messungsleistung von 50 bzw. 80 Prozent der installierten Leistung war zur Flexibilisierung der Anlagen bereits 
im Regierungsentwurf für Biogas in Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 44c Absatz 1 EEG 2017 und für feste 
Biomasse in Absatz 2 Satz 2 enthalten. Diese Regelung bezog sich aber auf die tatsächlich installierte Leistung. 
Bei einer Erweiterung der Anlage wäre die zu vergütende Strommenge also mit angewachsen. 
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Die Begrenzung der Vergütung auf die Höchstbemessungsleistung gilt — anders als nach § 44c Absatz 1 EEG 
20 1 7 für Anlagen in der gesetzlich bestimmten Vergütung — für alle Biomasseanlagen, die einen Zuschlag erhalten 
haben, unabhängig von ihrer installierten Leistung. 

Die neue Regelung in Absatz 3 dient der Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen, die dadurch entstehen könn- 
ten, dass Anlagen, die im Rahmen einer Ausschreibung einen Zuschlag erhalten haben, im Wettbewerb zu Anla- 
gen nach § 43 EEG 2017 treten und aufgrund einer etwaig durch Ausschreibung bestimmten höheren Vergütung 
als in § 43 vorgesehen diese Anlagen vom Beschaffungsmarkt für Bioabfalle letztlich verdrängen würden. 

Zu § 39i EEG 2017 

Mit § 39i EEG 2017 wird der Rahmen für ein Pilotvorhaben zur Einführung von gemeinsamen Ausschreibungen 
für Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen gesteckt. 

Zu § 39j EEG 2017 

Mit § 39j EEG 2017 wird der Rahmen für einen Innovationspiloten gesteckt, mit dem besonders innovative, Sys- 
tem- oder netzdienliche Anlagen in Ausschreibungen Zuschläge erhalten können. Die Ausschreibungen erfolgen 
technologieneutral. 

Zu § 42 EEG 2017 

Für Anlagen mit einer installierten Leistung über 150 kW sind die gesetzlich bestimmten Vergütungshöhen nach 
§ 42 EEG 2017 nur noch für Anlagen anwendbar, die vor 2017 genehmigt und vor 2019 in Betrieb genommen 
worden sind (vgl. § 22 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 EEG 2017). Für die Anlagen in dieser Übergangsphase ist die 
Vorgabe der Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien, dass die Vergütung für Anlagen über 1 MW ausgeschrieben 
werden muss, noch nicht anwendbar. Daher wurden für diese Anlagen in § 42 Nummer 3 und Nummer 4 (neu) 
wieder die Vergütungsstufen bis 5 und bis 20 MW Bemessungsleistung aufgenommen, die bereits im EEG 2014 
enthalten waren. Dabei ist gegenüber dem EEG 2014 die Degression bei den Vergütungssätzen bereits berück- 
sichtigt. 

Zu § 43 Absatz 1 EEG 2017 

Im Einleitungssatz von § 43 Absatz 1 EEG 2017 wird, wie z.B. in § 42 EEG 2017 schon enthalten, klarstellend 
ergänzt, dass die gesetzlich bestimmten anzulegenden Werte nach § 43 EEG 2017 nur für die Anlagen gelten, die 
nicht an der Ausschreibung teilnehmen. 

Für § 43 Absatz 1 Nummer 2 EEG 2017 gilt das zu § 42 EEG 2017 Gesagte, so dass die Grenze für die Vergü- 
tungsstufe in Absatz 1 Nummer 2 wieder entsprechend dem EEG 2014 auf 20 MW Bemessungsleistung gesetzt 
wird. 

Zu § 45 EEG 2017 

In § 45 Absatz 2 EEG 20 1 7 wird das Einsetzen der Degression um 1 Jahr verschoben. 

Zu § 46 EEG 2017 

In § 46 EEG 2017 wird ein redaktioneller Fehler behoben, indem der Referenzertrag durch den Standortertrag 
ersetzt wird. 

Zu § 46a EEG 2017 

In § 46a EEG 2017 wird die quartalsmäßige Absenkung, die zum 1.4.2017 vorgesehen war, und die Einmalde- 
gression, die zum 1.6.2017 geplant war, gleichmäßig über 6 Monate verteilt. 

Zu § 49 Absatz 6 EEG 2017 

Die Veröffentlichungsverpflichtungen wurden für alle Energieträger vereinheitlicht. Sie befinden sich nun in § 6 
Absatz 4 EEG 20 1 7 und in § 1 1 der Anlagenregisterverordnung. Anderenstatt wurde der bisher in § 97 Absatz 3 
EEG 2017 enthaltene Bericht in § 49 Absatz 6 verschoben. 
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Zu § 50a EEG 2017 

Der Flexibilitätszuschlag wird auf alle Biogasanlagen erstreckt, die künftig von der sog. „doppelten Überbauung“ 
betroffen sind: Damit werden künftig auch bestehende Biogasanlagen unter 1 00 kW erfasst, die in den Ausschrei- 
bungen einen Zuschlag für eine zehnjährige Anschlussforderung erhalten: Diese Anlagen erhalten künftig auch 
den Flexibilitätszuschlag, weil sie im Gegenzug ebenfalls nur für die Hälfte ihrer Leistung Zahlungen erhalten. 

Nummer 8 

Zu § 57 Absatz 5 EEG 2017 

Der neue Satz 2 ersetzt die bisherigen Sätze 2, 6 und 7 des Regierungsentwurfs. Er stellt klar, dass in den genann- 
ten Fällen das Vertrauen in ein Verfahrensergebnis der Clearingstelle nach § 81 Absatz 4 oder 5 EEG 2017 ge- 
schützt wird, indem eine entsprechende Einrede erhoben werden kann. Dass Zahlungen rückabwicklungsfest sind, 
ergibt sich bei schiedsrichterlichen Verfahren bereits aus § 1 055 ZPO; der Vertrauensschutz, der sich bei Votums- 
und Einigungsverfahren bislang aus § 7 Absatz 2 EEG 2014 ergab, wird insoweit beibehalten. Anlagenbetreiber 
können in solchen Fällen die Einrede der Übereinstimmung der Berechnung der Zahlung mit einer Entscheidung 
der Clearingstelle erheben. Dies setzt, wie der Begriff „Berechnung“ klarstellt, voraus, dass die Zahlung dem 
Grund und der Höhe nach mit der Entscheidung der Clearingstelle übereinstimmt. 

Nummer 11 

Zu § 60 EEG 2017 

Bei Einfügung der neuen Vermutungsregelung in Absatz 1 wurde die Streichung der ursprünglichen Vermutungs- 
regelung übersehen. Die neue Vermutungsregelung befindet sich in § 60 Absatz 1 Satz 4 EEG 2017. ln Absatz 3 
wird klargestellt, dass die Mahnung gegenüber dem Bilanzkreisverantwortlichen erfolgen muss, bevor der Bi- 
lanzkreisvertrag gekündigt werden kann 

Nummer 16 

Zu § 64 EEG 2017 

Durch die Buchstaben a und b wird eine Härtefallregelung für Unternehmen der Liste 1 in der Besonderen Aus- 
gleichsregelung eingeführt: Hierdurch soll sichergestellt werden, dass Unternehmen, die den Schwellenwert für 
die Stromkostenintensität von 1 7 Prozent nicht erreichen, nicht die volle EEG-Umlage bezahlen müssen, sondern 
nur 20 Prozent der EEG-Umlage. Dies entspricht im Grundsatz der Härtefallregelung nach § 1 03 Absatz 4 EEG 
2014 für Unternehmen der Liste 2. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die Härtefallregelung für die 
Liste 1 nach dem neuen § 64 EEG 2017 nicht nur für bestehende Unternehmen gilt, die in der Vergangenheit 
privilegiert waren, sondern auch für neue Unternehmen. Damit wird eine Gleichbehandlung neuer und bestehen- 
der Unternehmen sichergestellt, so dass die Regelung nicht zu einer Weftbewerbsverzerrung und damit nicht zu 
einem Markteintriftshemmnis für neue Unternehmen führt. 

Praktisch relevant wird die neue Härtefallregelung für Liste 1 -Unternehmen in zwei Konstellationen: Zum einen 
können Unternehmen, die in Energieeffizienzmaßnahmen investieren und dadurch ihre Stromkostenintensität 
deutlich steigern, weiterhin privilegiert werden. Diese Unternehmen müssen folglich nicht befürchten, dass sie 
infolge einer Energieeffizienzinvestition die volle EEG-Umlage bezahlen müssen; andernfalls würden kontrapro- 
duktive Anreize zur Energieeffizienz gesetzt. Zum anderen werden Unternehmen, die unverschuldet unter die 
Schwellenwerte der Besonderen Ausgleichsregelung fallen, z.B. weil sie atypisch hohe Strompreise zahlen müs- 
sen oder weit unterdurchschnittliche Vollbenutzungsstunden haben, weiterhin abgesichert. Denn bei diesen Un- 
ternehmen kann die neue Durchschniftsstrompreisverordnung dazu führen, dass sie u.U. vollständig aus der Be- 
sonderen Ausgleichsregelung fallen, ln beiden Konstellationen wird die ökonomische Härte, die mit dem starren 
Schwellenwert von 1 7 Prozent Stromkostenintensität verbunden ist, für diese Unternehmen abgemildert. Durch 
eine Pflicht zur Zahlung von 20 Prozent wird zugleich aber weiterhin ein angemessener Beitrag dieser stromkos- 
tenintensiven Unternehmen zur EEG-Umlage sichergestellt. 
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Zu Nummer 20 
Zu § 72 EEG 2017 

In § 72 EEG 2017 wird die versehentlich weggefallene Pflicht zur Übermittlung der übrigen für den Ausgleichs- 
mechanismus erforderlichen Dafen wieder eingefügf. 

Nummer 33 

Zu § 85b Absatz 2 EEG 2017 

In § 85b Absafz 2 EEG 2017 wird ein fehlerhafter Verweis korrigiert. 

Nummer 37 

Zu § 88c EEG 2017 

Die Verordnungsermächtigung zu § 88c EEG 2017 geht auf die Umweltschutz- und Energiebeihilfeleitlinien zu- 
rück. Diese sehen die technologieneutrale Ausschreibung als Normalfall vor. Auch wenn Deutschland aus den in 
den Leitlinien vorgesehenen Gründen von der Ausnahme der Leitlinien Gebrauch macht, soll im Rahmen eines 
Piloten getestet werden, ob ein netz- und systemdienlicher Zubau sowie ein diversifizierter Zubau auch im Rah- 
men einer gemeinsamen Ausschreibung erreicht werden kann. Hierfür muss eine sinnvolle räumliche Verfeilung, 
sowie eine Diversifizierung durch alfemafive Insfrumenfe als eine fechnologiedifferenzierte Ausschreibung er- 
reich! werden. 

Die Verordnungsermächfigung schafft die Voraussetzungen für die Einführung einer solchen Ausschreibung 
durch Verordnung. 

Zu § 88d EEG 2017 

§ 88d EEG 2017 enthält eine Verordnungsermächtigung für Ausschreibungen für Innovationen im Bereich der 
emeuerbaren Energien. § 88d EEG 2017 ermächtigf die Bundesregierung, in einer Rechfsverordnung ohne Zu- 
stimmung des Bundesrafes die für eine Ausschreibung erforderlichen Regelungen zu freffen. 

Nach Nummer 1 können Verfahren und Inhalt der Ausschreibungen geregelt werden. Nach Buchstabe a kann 
das Ausschreibungsvolumen des Innovationspiloten in Teilmengen aufgeteilt werden, wobei insbesondere nach 
Regionen und Netzbetreibem sowie nach Vorgaben aus Netz- und Systemsicht unterschieden werden kann. Nach 
Buchstabe b können Mindest- und Höchstgrößen für Teillose festgelegt werden, falls dies erforderlich sein sollte. 
Buchstabe c ermöglicht es im Interesse der Kosteneffizienz, Höchsfwerte für die Zahlungsansprüche fesfzulegen. 
Nach Buchsfabe d können Regelungen zur Preisbildung (z.B. „pay-as-bid“- Verfahren) und dem Ablauf der Aus- 
schreibungen getioffen werden. 

Nach Nummer 2 können abweichend von den §§ 19 - 50b EEG 2017 Vorgaben zu Art, Form und Inhalf der zu 
vergebenen Zahlungsansprüche geregelf werden. Enfsprechend der Buchsfaben a bis c kann sich der Zahlungsan- 
spruch in Abhängigkeif der enfsprechenden Vorgaben, insbesondere aus den Nummer 1 und 3, und abweichend 
von der bisherigen Vergüfungssysfemafik des EEG auf die elekfrische Arbeit pro Kilowattstunde, für die Bereit- 
stellung installierter Leistung in Euro pro Kilowatt oder für die Bereifsfellung einer Sysfemdiensfleisfung als Zah- 
lung für die geleisfefe Arbeif oder die bereifgesfellfe Leisfung beziehen. 

Nummer 3 ermöglicht Regelungen zu besonderen Zuschlagsanforderungen, mit denen der jeweilige Innovations- 
charakter des Innovationspiloten festgelegt und damit festgestellt werden kann. Die Buchstaben a bis f zeigen 
dabei die mögliche Bandbreite auf, die im Rahmen der Ausschreibung des Innovationspiloten angesprochen wer- 
den soll. Dabei stehen insbesondere die Bereiche systemdienlichere Auslegung von Emeuerbare-Energien- Anla- 
gen, innovative Beiträge für einen optimierten Netzbetrieb mit hohen Anteilen emeuerbarer Energien bei hoher 
Netzstabilität und -Sicherheit sowie ggf Erbringung der notwendigen Systemdienstleistungen durch Emeuerbare- 
Energien-Anlagen und innovativen Ansätzen zur Flexibilisierung von Erzeugung und Verbrauch mit einer größt- 
möglichen Durchdringung emeuerbarer Energien. Buchstabe g kann im Hinblick auf die Nachweisführang zur 
Dokumentation der Erfüllung der Zahlungsvoraussefzungen vor der Inbefriebnahme sowie während und nach 
Auslaufen des Zeifraums des Vergüfungsanspruches Vorgaben machen. 
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Nummer 4 ermöglicht die Anforderungen für die Teilnahme an den Ausschreibungen zu regeln. Buchstabe a 
ermöglicht es, Mindestanforderungen an die Eignung der Teilnehmer zu stellen. Nach Buchstabe b können An- 
forderungen an den Planungs- und Genehmigungsstand der Projekte gestellt werden, um insbesondere die Reali- 
sierungswahrscheinlichkeit der bezuschlagten Projekte zu erhöhen. Eine gleiche Zielrichtung verfolgt Buchstabe 
c, wonach Anforderungen zu der Art, der Form und dem Inhalt von Sicherheiten gestellt werden können, die von 
allen Teilnehmern an Ausschreibungen oder nur im Fall der Zuschlagserteilung zu leisten sind und die entspre- 
chenden Regelungen zur teilweisen oder vollständigen Zurückzahlung diese Sicherheiten. Neben der Sicherstel- 
lung der Inbetriebnahme ist auch die Sicherstellung des Betriebs der Anlage hier ein Aspekt. Buchstabe d ermög- 
licht Festlegungen, wie Teilnehmer an den Ausschreibungen die Einhaltung der Anforderungen nach den Buch- 
staben a bis c nachweisen müssen. 

Nummer 5 ermöglicht zu der Art, der Form und dem Inhalt der Zuschlagserteilung sowie zu den Kriterien der 
Zuschlagserteilung zu regeln, insbesondere wenn der Zuschlag nicht allein nach dem kostengünstigsten Angebot 
erteilt werden soll. Aufgrund der erwarteten Bandbreiten von möglichen Zusatznutzen, die die Anlagen über die 
ausgeschriebenen Kriterien erbringen können, den sonstigen technischen Nutzen sowie Fragen der Lebensdauer, 
Einsatzzeiten etc. sowie aufgrund der technologieneutralen Ausschreibung ist es möglich, dass neben der Flöhe 
des Gebots auch zusätzliche Zuschlagskriterien im Rahmen der Bewertung der Angebote berücksichtigt werden 
sollten. Nach Buchstabe a können Wertungskriterien für die Beurteilung des Innovafionscharakfers sowie deren 
Einfluss auf die Zuschlagswahrscheinlichkeit und nach Buchstabe b für die Beurteilung des Beifrags zur Nefz- 
und Sysfemdienlichkeif sowie deren Einfluss auf die Zuschlagswahrscheinlichkeit entwickelt und im Rahmen der 
Ausschreibung und anschließenden Bezuschlagung angewandt werden. 

Da die ausgeschriebenen und bezuschlagten Ausschreibungsvolumina auch tatsächlich betrieben werden sollen, 
um eine wirksame Mengensteuerung zu gewährleisten, ermöglicht Nummer 6, Anforderungen festzulegen, die 
den Betrieb der Anlagen sicherstellen sollen, insbesondere wenn eine Anlage nicht oder verspätet in Betrieb ge- 
nommen worden ist oder nicht in einem ausreichenden Umfang betrieben wird. Dazu kann nach Buchstabe a eine 
Untergrenze für die Bemessungsleistung festgelegt werden, bei deren Unterschreitung nach Buchstabe b eine 
Verringerung oder ein Wegfall der finanziellen Förderung vorgesehen werden kann. Nach Buchstabe c kann eine 
Pflicht zu einer Geldzahlung und deren Höhe und Voraussetzungen geregelt werden. Das kann insbesondere 
Pönalen umfassen, die fällig werden, wenn die Anlage nichf, zu späf oder nichf in einem besfimmfen Mindesfum- 
fang betrieben wird. Nach Buchstabe d können Kriterien für einen Ausschluss von Biefem bei künftigen Aus- 
schreibungen vorgesehen werden. Buchsfabe e gibt die Möglichkeit, vorzusehen, die im Rahmen der Ausschrei- 
bungen vergebenen Zuschläge nach Ablauf einer bestimmten Frist zu entziehen oder zu ändern und danach erneut 
zu vergeben, oder die Dauer oder Höhe des Anspruchs nach § 19 EEG 2017 nach Ablauf einer bestimmten Frist 
zu ändern, z.B. bei zu später Inbetriebnahme abzusenken. 

Nach Nummer 7 können die Art, die Form und der Inhalt der Veröffentlichungen der Bekanntmachung von Aus- 
schreibungen, der Ausschreibungsergebnisse und der erforderlichen Mitteilungen an die Netzbetreiber genauer 
festgelegt werden. 

Nach Nummer 8 können Auskunftsrechte der Bundesnetzagentur gegenüber anderen Behörden, im Zusammen- 
hang mit der Ausschreibung des Innovationspiloten festgelegt werden. Dies umfasst insbesondere Auskünfte der- 
jenigen Behörden, die die erforderlichen Genehmigungen für die Pilotanlagen erteilen. 

Nach Nummer 9 können nähere Festlegungen dazu getroffen werden, welche der Informationen nach den Num- 
mern 1 bis 7 von wem an wen zu übermitteln sind, insbesondere im Verhältnis zwischen Bundesnetzagentur und 
Teilnehmern an einer Ausschreibung. 

Nummer 43 

Zu § 95 Nummer 2 EEG 2017 

Die neu eingefügte Nummer 2 dient dazu, Mieterstrommodelle Eigenversorgungsmodellen gleichzustellen. Es 
ermächtigt die Bundesregierung, durch Verordnung eine verringerte EEG-Umlage festzulegen. Die Verordnungs- 
ermächtigung betrifft nur Solaranlagen auf Wohngebäuden. Sinn der Regelung ist es, dass auch vermietete Ge- 
bäude wie selbst genutzte Gebäude zur Energiewende beitragen und Mieter in vergleichbarer Weise umwelt- 
freundlichen Strom vom eigenen Dach nutzen können. 

Die Bundesregierung wird diese Verordnung zeitnah vorlegen. 
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Nummer 45 

Zu § 96 EEG 2017 

Die neu eingefuhrten Verordnungsermächtigungen zu Ausschreibungen (§§ 88, 88c und 88d EEG 20 1 7) und zum 
Mieterstrommodell werden unter Zustimmungsvorbehalt des Bundestages gestellt (§ 96 Absatz 1 EEG 2017). 
Dabei wird die Zustimmungsfiktion nach sechs Sitzungswochen auf alle zustimmungspflichtigen Verordnungen 
vorgesehen (§ 96 Absatz 2 EEG 2017). 

Nummer 46 

Zu § 97 EEG 2017 

In § 97 Absatz 1 EEG 2017 wird die Vorlage des nächsten EEG-Erfahrungsberichts auf Juni 2018 vorgezogen. 
Hierdurch wird sichergestellt, dass die Ausschreibungen und ihre Auswirkungen schneller evaluiert und auf Ent- 
wicklungen schneller reagiert werden kann. Daher wird auch in Satz 2 Nummer 2 klarer zum Ausdruck gebracht, 
dass den Schwerpunkt des nächsten Erfahrungsberichts die Evaluierung der mit dem EEG 2017 eingeführten 
Ausschreibungen sein werden. Dies gilt grundsätzlich für alle Ausschreibungen (nationale technologiespezifische 
und technologieneutrale sowie grenzüberschreitende Ausschreibungen). Dabei sollen auch die Realisierungsraten 
der ersten Ausschreibungsrunden und die Auswirkungen auf die Akteursvielfalt eingehend wissenschaftlich un- 
tersucht und bewertet werden. Hierbei können ggf auch weitere internationale Erfahrungen einbezogen werden. 


Der neue Absatz 2 stellt klar, dass der Erfahrungsbericht - wie auch bisher — Handlungsempfehlungen für die 
Weiterentwicklung des EEG sowie künftig auch des WindSeeG enthalten wird. Handlungsempfehlungen sind 
insbesondere dann erforderlich, falls sich der Ausbau der emeuerbaren Energien anders entwickelt als in den §§ 1 
und 2 EEG 2017 und § 1 WindSeeG beabsichtigt, z.B. sich die Akteursvielfalt abweichend von § 2 Absatz 3 EEG 
2017 anders entwickelt. Die frühe Vorlage des Erfahrungsberichts würde es sodann ermöglichen, frühzeitig gegen 
evtl, festgestellte Fehlentwicklungen gegenzusteuem. 


Der bisherige Absatz 2 verschiebt sich infolge dessen in Absatz 3. Der bisher in Absatz 3 enthaltene besondere 
Bericht zum sog. 52 GW-Deckel wird in §§ 49 Absatz 5 EEG 2017 verschoben: Zum einen wird er unabhängig 
vom Erfahrungsbericht vorgelegt; zum anderen werden im neuen EEG 2017 die speziellen Berichtspflichten je- 
weils an den thematisch einschlägigen Stellen im EEG 20 1 7 geregelt. 

Nummer 47 

Zu §100 EEG 2017 

In § 100 Absatz 1 Nummer 7 wird ein fehlerhafterweise fehlendes Datum ergänzt. 

Zu § 101 Absatz 1 Satz 4 EEG 2017 

Durch die Änderung in § 101 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 EEG 2017 wird die Vergütung für Biogas-Bestandsan- 
lagen nach § 100 Absatz 4 EEG 2017 (vorher: § 100 Absatz 3 EEG 2014) ab dem 1. Januar 20 1 7 begrenzt, wenn 
sie ihre Höchstbemessungsleistung überschreiten. Der Regierungsentwurf sah noch vor, dass die Vergütung rück- 
wirkend zum 1. August 2014 begrenzt wird. Durch die Änderung wird vorbeugend eine etwaige Rückwirkungs- 
problematik von vornherein ausgeschlossen. Betroffen sind von der Regelung nur Biogasanlagen nach § 100 Ab- 
satz 4 EEG 2017, d.h. nur die wenigen Biogasanlagen, die vor dem 23. Januar 2014 genehmigt worden und im 
Zeitraum zwischen einschließlich 1 . August und einschließlich 3 1 . Dezember 20 1 4 in Betrieb genommen worden 
sind. 

Auf solche Übergangsanlagen ist nach § 100 Absatz 4 EEG 2017 weitgehend das EEG 2012 anzuwenden, insbe- 
sondere dessen Vergütungssätze für Biogas, die höher sind als die nach dem EEG 2014. Schon nach geltendem 
Recht verhindert § 101 Absatz 1 Satz 2 bis 3 EEG 2017, der identisch mit der Regelung im EEG 2014 ist, dass 
Bestands-Biogasanlagen nachträglich erweitert werden und durch diese „Flucht ins EEG 2012“ die Absenkung 
der Vergütungssätze durch das EEG 2014 umgehen. Der Wortlaut des § 101 Absatz 1 Satz 1 EEG 2017 stellt 
jedoch nach seinem Wortlaut lediglich darauf ab, ob die Anlagen vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommen 
wurden. Daher waren Übergangsanlagen nach § 100 Absatz 4 mit einer Inbetriebnahme zwischen 1. August und 
31. Dezember 2014 von § 101 Absatz 1 nach seinem direkten Wortlaut nicht erfasst. Da § 101 Absatz 1 EEG 
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2017 von seinem Zweck her für alle Anlagen anwendbar sein soll, auf die weitgehend das EEG 2012 anzuwenden 
ist, und § 100 Absatz 4 die dort genannten Übergangsanlagen den anderen Bestands-Biogasanlagen gleichstellt 
und sie weitgehend nach EEG 2012 behandelt, war bereits § 101 Absatz 1 EEG 2014 nach Ansicht des Gesetzge- 
bers analog auch auf Übergangsanlagen nach § 100 Absatz 4 anwendbar. 

Höchstbemessungsleistung ist nach Nummer 2 die Bemessungsleistung, die die Anlage im Jahr 20 1 6 erreicht 
hat. Da die Bemessungsleistung nach § 3 Nummer 6 EEG 2017 nur für ganze Kalenderjahre berechnet wird, und 
die Übergangsanlagen zwischen 1 . August und 3 1 . Dezember in Betrieb genommen worden sind, kann hierfür 
nur auf das Kalendeijahr 2016 abgestellt werden. Nach Nummer 3 ist — parallel zu § 101 Absatz 1 Satz 3 EEG 
20 1 7 — betreiberfreundlich für die Höchstbemessungsleistung auf 95 Prozent der am 3 1 . Dezember 20 1 5 instal- 
lierten Leistung abzustellen, wenn dieser Wert höher ist als die im Jahr 2016 erreichte Höchstbemessungsleistung 
nach Nummer 2. 

Nummer 51 

Zu § 104 Absatz 3 

Mit der Änderung in Absatz 3 wird eine Anschlussvergütung für Biomasseanlagen eingeführt, die im Rahmen der 
Zellstoffherstellung anfallende Lauge verströmen. Die Anschlussvergütung ist stark degressiv und wird unabhän- 
gig von den zugrundeliegenden chemischen Prozessen gewährt. 

Nummer 53 

Zu Anlage 2 

Zu Nummer 7.1 

ln 7.1 Buchstabe b wird die anzurechnende technische Verfügbarkeit mengenmäßig beschränkt. Buchstabe b ist 
nun analog zu Nummer 7.2 Buchstabe a ausgestaltet. 

Buchstabe c wird ergänzt, um klarzustellen, dass die Formulierung die Netzverluste vor dem Netzverknüpfungs- 
punkt erfasst. 

Der bisherige Buchstabe d wird gestrichen. Die Abschaltungen im Fall von Starkwind werden bereits durch die 
Leistungskennlinie abgebildet. 

Zu Nummer 7.2 

Zur Vereinfachung der Nachweisverfahren der technischen Verfügbarkeit in Satz 1 Buchstabe a kann davon 
ausgegangen werden, dass die zeitliche und energetische Verfügbarkeit 97 Prozent annähernd gleich ist. Insofern 
kann oberhalb dieses Schwellenwerts der Nachweis der energetischen Verfügbarkeit auch durch einen Nachweis 
der zeitlichen Verfügbarkeit erbracht werden. Unterhalb des Schwellenwertes muss die energetische Verfügbar- 
keit über die spezifische Energiemengenbetrachtung und nicht über die zeitliche Verfügbarkeitsbetrachtung er- 
folgen. Für die Ermittlung der energetischen Verfügbarkeit sind die Betriebsdaten der Anlage, insbesondere der 
Einspeiseleistung im Verhältnis zu der Windgeschwindigkeit, die z.B. an der Anlage erfasst wird, qualifiziert 
auszuwerten. Anlagen, die aufgrund von Starkwind anders abgeschaltet oder gedrosselt werden und dadurch we- 
niger Energie einspeisen, als in der Spezifikation des Herstellers angegeben, gelten als technisch nicht verfügbar. 
Bei darüber hinausgehenden Abregelungen und Drosselungen aufgrund von Turbulenzen im Rahmen von soge- 
nannten „Load-Management“-Maßnahmen gelten Anlagen nur dann als technisch verfügbar, wenn dies zu einer 
vemachlässigbaren Reduktion der Einspeiseleistung führt. Die Bewertungen und die Nachweise oben genannter 
Aspekte sind gemäß der relevanten Technischen Richtlinien der „FGW e. V. — Fördergesellschaft Windenergie 
und andere Emeuerbare Energien“ durchzuführen, insbesondere der Technischen Richtlinien für Windenergiean- 
lagen, Teil 6, in Verbindung mit durch FGW festzulegenden Ergänzungen. 

Satz 1 Buchstabe b wird gestrichen, er hat sich bisher mit dem Regelungsgehalt des neuen Buchstaben c gedop- 
pelt. 

Insgesamt ist die Datenerfassung, die interne Datenaufbereitung und Speicherung ist, soweit nach Stand der Tech- 
nik möglich, lückenlos und automatisch durchzuführen und zu protokollieren. Es ist sicherzustellen, dass unter 
anderem durch die Gestaltung der Zugriffsrechte keine unbefügten Änderungen, Löschungen oder Manipulatio- 
nen an den erfassten und gespeicherten Daten möglich sind. Alle relevanten Änderungen in der Art und Struktur 



Drucksache 18/9096 


-370- 


Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


der Datenerfassung, Datenspeicherung und internen Datenaufbereitung, z.B. durch veränderte 
Gondelanemometer-Korrekturfaktoren oder Software-Updates sind bzgl. Art und Zeitpunkt für berechfigfe Dritte 
zu protokollieren. 

Zu Anlage 3 

Zu Nummer II.2.4 

Die neue Nummer II.2.4 sfellf klar, dass die Flexibilifäfsprämie nicht negativ werden kann. In Einzelfallen kann 
es bei der Berechnung der Flexibilifäfsprämie rechnerisch zu negafiven Werfen kommen. In der Praxis isf umsfrif- 
fen, wie mif solchen Fällen umzugehen isf. Eine Sanktionierung des Anlagenbetreibers, etwa in Form von Zah- 
lungen an den Netzbetreiber, ist aber von Sinn und Zweck der Vorschrift her nicht beabsichtigt. Ergibt die Be- 
rechnung einen negativen Wert, hat der Anlagenbetreiber keinen Anspruch auf die Flexibilitätsprämie. In solchen 
Fällen wird daher die Flexibilitätsprämie mit null festgesetzt. 

Artikel 2 (Windenergie-auf-See-Gesetz) 

Zu § 1 (Zweck und Ziel des Gesetzes) 

Die Konzeption für die Übergangsphase des WindSeeG wird angepasst. Die Änderung in § 1 ist Folge dieser 
geänderten Konzeption für die Übergangsphase, ebenso wie Änderungen in einigen anderen Vorschriften. Diese 
Änderungen werden insgesamf hier begründef. In § 1 wird klargesfellf, dass der Ausbau der Windenergie zwar 
weher sfefig erfolgen soll, d.h. es soll keinen abrupten Abbruch des Ausbaus oder ein vollständiges Aussetzen in 
einem oder mehreren Jahren geben; er wird aber nicht mehr gleichmäßig über die Jahre 2021 bis 2030 verteilt, 
sondern soll zu Beginn in etwas geringerem Umfang erfolgen, s. unten. 

Die Übergangsphase, die weiterhin im Jahr 2021 beginnt, wird um ein Jahr verlängert. Die Inbetriebnahme von 
Windenergieanlagen nach dem zentralen Modell beginnt damit statt ab 2025 erst ab 2026, der erste Gebotstermin 
im zentralen Modell findet entsprechend am 1. September 2021 statt. Diese Termine werden im Gesetzestext 
durchgängig geändert. Zudem ergibt sich durch das neue Mengengerüst für die Übergangsphase (s. unfen) ein 
Ausschreibungsvolumen von durchschniftlich 840 MW pro Gebofsfermin im zenfralen Modell zur Erreichung des 
Ziels von 15 GW in 2030. 

Für die verlängerte Übergangsphase finden zwei Gebofsfermine sfaft, am 1. März 2017 und am 1. März 2018. 
Insgesamf werden für die nun fünfjährige Übergangsphase (Inbefriebnahmen in den Jahren 2021 bis 2025) 
3. 1 00 MW ausgeschrieben, 1 .550 MW pro Gebofsfermin der Übergangsphase. Die genaue Verfettung des Zubaus 
über die Jahre richfef sich, wie auch bisher, in ersfer Linie nach den Fertigsfellungsferminen der enfsprechenden 
Anbindungsleitungen (deren Planung und Errichtung richtet sich, ebenfalls wie bisher, nach dem Offshore-Netz- 
entwicklungsplan). Die Verteilung orientiert sich zusätzlich an folgendem Mengengerüst (siehe § 27 Absatz 4 
WindSeeG): 

• im Jahr 2021 ein Zubau von 500 MW ausschließlich in der Ostsee, 

• im Jahr 2022 ein Zubau von 500 MW in der Nordsee oder in der Ostsee (j e nach Ausschreibungsergebnis) 
und 

• in den Jahren 2023 bis 2025 ein Zubau von je 700 MW in der Nordsee oder in der Ostsee, wiederum je 
nach Ausschreibungsergebnis. 

Um dieses Mengengerüst und die Zuordnung des Zubaus in 202 1 zur Ostsee zu erreichen, wird zum einen eine 
Ostsee-Quote in § 27 Absatz 3 und § 34 Absatz 2 Wind SeeG verankert, s. Begründung dort. Zum anderen wird 
die Verteilung für die Jahre 202 1 und 2022 nichf nur anhand der Ferfigsfellungsfermine der Offshore-Anbindungs- 
leifungen gelenkf, sondern auch zusäfzlich darüber, wann der Vergüfungsanspruch eines Windparks beginnf. Die 
BNefzA benennt nun nach § 37 Absatz 1 Nummer 1 WindSeeG im Zuschlag das Jahr, in dem der Anspruch auf 
Marktprämie nach § 37 Absatz 1 Nummer 1 WindSeeG beginnt. Sie berücksichtigt dabei, wie viel Zubau in einem 
Jahr nach dem o.g. Mengengerüst vorgesehen ist. Geht das Mengengerüst in einem Jahr von weniger Zubau aus, 
als Kapazität durch die Fertigstellung von Leitungen zur Verfügung sfehf, weisf die BNefzA den Zuschlägen in 
der Reihenfolge des Zuschlagswerts, beginnend mit dem niedrigsten Zuschlagswert, den Beginn des Anspruchs 
auf Marktprämie zu. Zudem berücksichtigt sie, dass in 2021 der Zubau von 500 MW ausschließlich in der Ostsee 
erfolgen soll, d.h. für Zuschläge in der Nordsee kann der Beginn des Anspruchs auf Marktprämie frühestens im 
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Jahr 2022 liegen. Stehen z.B. durch die Fertigstellung einer neuen Offshore-Anbindungsleitung in 2022 in der 
Nordsee 900 MW Netzanbindungskapazität zur Verfügung, bestimmt die BNetzA nur für Zuschläge im Umfang 
von 500 MW den Beginn des Anspmchs auf Marktprämie auf das Jahr 2022. Die übrigen 400 MW werden mit 
dem Zuschlag bereits zugewiesen, die BNetzA benennt aber erst das Jahr 2023 als frühesten Beginn des An- 
spmchs auf Marktprämie. Ist im Zuschlag ein Beginn des Anspmchs auf Marktprämie benannt, der nach dem Jahr 
liegt, für das nach dem Offshore-Netzentwicklungsplan die Fertigstellung der entsprechenden Offshore-Anbin- 
dungsleitung vorgesehen ist, entsteht mit der Fertigstellung der Offshore-Anbindungsleitung noch kein Haftungs- 
anspmch nach § 17e EnWG. Dieser kann nicht früher entstehen als der Anspmch auf Marktprämie beginnt. 

Diese neue Möglichkeit, zur Mengensteuemng den Beginn des Anspmchs auf Marktprämie auf ein anderes Jahr 
als das der Fertigstellung der Offshore-Anbindungsleitung zu legen, kann in Einzelfällen bedeuten, dass einem 
Windpark die Einhaltung der Realisiemngsfristen nach § 59 WindSeeG, die sich weitgehend nach dem verbind- 
lichen Fertigstellungstermin richten, nicht mehr sinnvoll möglich ist. Vielmehr wird er sich für die Errichtung und 
Inbetriebnahme der Anlagen am Beginn des späteren Beginns des Anspmchs auf Marktprämie richten, was mit 
der Mengensteuemng durch Anspmchsbeginn auch gerade bezweckt ist. Daher ist in § 37 Absatz 1 Nummer 2 
WindSeeG auch die Möglichkeit vorgesehen, dass die BNetzA auf Antrag des bezuschlagten Bieters und nach 
Anhömng des anbindungsverpflichteten Überfragungsnetzbefreibers von § 59 WindSeeG abweichende Realisie- 
mngsfristen festsetzt. 

Zu § 3 (Begriffsbestimmungen) 

Die Andemng des Begriffs „Prototyp“ in „Pilotwindenergielage auf See“ in § 3 Nummer 6 WindSeeG dient der 
Vereinheitlichung mit dem EEG 2017, dort erfolgt ebenfalls eine Begriffsändemng. Die Definition des Begriffs 
„Pilotwindenergieanlage auf See“ wird im Hinblick auf die Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien und die dorti- 
gen Definition von Demonsfrationsvorhaben angepasst. Eine inhaltliche Andemng gegenüber der bisherigen De- 
finition von „Prototypen“ ist damit nicht verbunden, die Anlage muss weiterhin eine wesentliche technische Wei- 
terentwicklung oder Neuemng aufweisen, die über den Stand der Technik hinausgeht. Dabei muss es sich um ein 
Vorhaben zur Demonstration einer völlig neuen Technologie handeln, sog. „first of its kind“. 

Zu § 5 (Gegenstand des Flächenentwicklungsplans) 

Nach dem neu eingefügten Absatz 2 kann der Flächenentwicklungsplan zusätzlich zu den Festlegungen nach Ab- 
satz 1 verfügbare Netzanbindungskapazitäten ausweisen, die Pilotwindenergieanlagen auf See zugewiesen wer- 
den können. Dies können freie Netzanbindungskapazitäten auf Offshore-Anbindungsleitungen sein, die bei Er- 
stellung des Flächenentwicklungsplans schon vorhandene sind, oder auf solchen, die aufgmnd des Offs-hore- 
Netzentwicklungsplans oder der Festlegungen des Flächenentwicklungsplans zu errichten sind. Der Flächenent- 
wicklungsplan weist dabei solche Netzanbindungskapazitäten aus, die für einen effizienten, wirtschaftlichen Be- 
trieb einer größeren Anzahl von Windenergieanlagen im räumlichen Zusammenhang nicht ausreichen und die 
daher nicht in die Ausschreibungen eingehen sollen, die aber für die Anbindung von Pilotwindenergieanlagen auf 
See ausreichen. Damit wird die effiziente Nutzung und Auslastung von Offshore-Anbindungsleitungen erhöht. 

Pilotwindenergieanlagen auf See dürfen nur in den im Flächenentwicklungsplan festgelegten Gebieten errichtet 
werden. Der Flächenentwicklungsplan trifft mit der Ausweisung von verfügbaren Netzanbindungskapazitäten 
keine Aussage, ob in einem Gebiet freie Standorte für die Errichtung und den Betrieb von Pilotwindenergieanla- 
gen auf See vorhanden sind, die durch die Offshore-Anbindungsleitung, auf der Netzanbindungskapazität verfüg- 
bar ist, angebunden werden können. Der Flächenentwicklungsplan kann nach Absatz 2 aber räumliche Vorgaben 
innerhalb eines Gebietes für die Errichtung von Pilotwindener-gieanlagen auf See machen, um räumliche Kon- 
flikte zu vermeiden. Er kann auch Hinweise zu möglichen Nutzungskonflikten oder zur Verfügbarkeit von Stand- 
orten in einem Gebiet für Pilotwindenergieanlagen auf See geben. Ob und wo genau die Errichtung und der Be- 
trieb von Pilotwindenergieanlagen auf See zulässig sind, entscheidet allein das später durchzuführende Zulas- 
sungsverfahren für die Pilotwindenergieanlagen auf See (eine Flächenvomntersuchung findet nicht statt). Der 
Flächenentwicklungsplan wird allerdings in der Regel von der Ausweisung von verfügbaren Kapazitäten absehen, 
wenn sich klar ab-zeichnet, dass ein freier Standort nicht zu finden und ein Zulassungsverfahren nicht erfolgreich 
sein wird. 

Der Flächenentwicklungsplan kann außerdem die technischen Gegebenheiten der Offshore-Anbindungsleitung 
und sich daraus ergebenden technische Voraussetzungen für den Netzanschluss von Pilotwindenergieanlagen auf 
See benennen. Dies ermöglicht den Betreibern von Pilotwindenergieanlagen, die erwägen, eine Zuweisung der 
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betreffenden Netzanbindungskapazität zu beantragen, eine Einschätzung der technischen Voraussetzungen und 
die entsprechende Planung ihrer Pilotwindenergieanlagen auf See. 

Die Änderung in Absatz 5 - neu - ist eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung des neuen Absatzes 2. 

Zu § 8 (Änderung und Fortschreibung des Flächenentwicklungsplans) 

Die Änderung in § 8 Absatz 2 Satz 3 WindSeeG ist eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung des neuen 
§ 5 Absafz 2 WindSeeG. 

Nach dem neuen Absafz 2 Safz 4 erfolgf eine Änderung und Fortschreibung des Flächenentwicklungsplans, wenn 
zwischenzeitlich Pilotwindenergieanlagen auf See mit mindestens 1 00 MW installierter Leistung errichtet wur- 
den, die über zugewiesene Netzanbindungskapazität nach § 70 Absatz 2 verfügen. Die Summe der insfallierten 
Leistung der Pilotwindenergieanlagen auf See wird von der zu installierenden Leistung abgezogen, die für die 
Ausschreibung und die Errichtung von kommerziell betriebenen Windenergieanlagen im Flächenentwicklungs- 
plan festgelegt wird. Andernfalls würde die Errichtung dieser Pilot- windenergieanlagen auf See dazu führen, dass 
das Ausbauziel von 15 GW installierter Leistung in 2030 überschritten würde, denn auch die installierte Leistung 
von Pilotwindenergieanlagen auf See ist hiervon erfasst. 

Eine solche im Flächenentwicklungsplan festgelegte Verringerung um die Summe der installierten Leistungen 
von Pilotwindenergieanlagen auf See vollzieht die BNetzA mit einer entsprechenden Verringerung des Ausschrei- 
bungsvolumens nach § 17 nach, da sie entsprechend den Festlegungen im Flächenentwicklungsplan ausschreibt. 

Zu § 10 (Gegenstand und Umfang der Voruntersuchung von Flächen) 

Die Änderung in § 10 Absatz 1 Nummer 1 WindSeeG ist eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung des 
neuen § 5 Absafz 2 WindSeeG. 

Zu § 18 (Veränderung des Ausschreibungsvolumens) 

Die Änderung in § 18 Absafz 1 Safz 2 WindSeeG isf eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung des neuen 
§ 5 Absafz 2 WindSeeG. 

Zu § 21 (Sicherheit) 

Mit der Änderung in § 21 WindSeeG wird die Höhe der Sicherheit für Ausschreibungen im zentralen Modell 
angepasst, sie beträgt nun 200 Euro/kW. 

Zu § 26 (Ausschreibungen für bestehende Projekte) 

Der Stichtag, zu dem eine Genehmigung vorliegen oder ein Erörterungstermin stattgefünden haben muss, damit 
es sich um ein teilnahmeberechtigtes, bestehendes Projekt handelt, wird aus Wettbewerbsgründen, v.a im Hinblick 
auf die Ostsee, verlängert. Damit werden die Projekte erfasst, für die bisher ein Erörterungstermin behördlich 
festgesetzt worden ist. Für spätere Projekte sind zum Zeitpunkt dieses Änderungsantrags keine Erörterungster- 
mine verbindlich vorgesehen. 

Zu § 27 (Ausschreibungsvolumen) 

Der neue § 27 Absatz 3 WindSeeG verankert die Ostsee-Quote von mindestens 500 MW, mit der der Zubau von 
Windenergieanlagen auf See in der Übergangsphase zunächst in die Ostsee gelenkt wird. Dies greift das Thema 
der Synchronisation des Zubaus von Windenergieanlagen auf See mit dem landseitigen Netzausbau auf. Der Zu- 
bau in der Nordsee, der auch eines entsprechenden Ausbaus des Netzes bedarf, kann ab 2022 weitergehen. Die 
Konsequenzen für die Leitungsplanung, die der Offshore-Netzentwicklungsplan zu berücksichtigen hat, sind in 
§ 17b EnWG geregelt. Die genaue Ausgestaltung der Ostsee-Quote im Zuschlagsverfahren regelt § 34 Absatz 2 
- neu - WindSeeG. 

Zu § 28 (Planung der Offshore-Anbindungsleitungen) 

Die Ergänzung in § 28 WindSeeG stellt klar, dass auch die Errichtung und der Betrieb von Offshore-Anbindungs- 
leitungen, die bestehende Projekte im Küstenmeer anschließen - nach § 26 Absatz 2 sind auch bestimmte Projekte 
im Küstenmeer teilnahmeberechtigt — nach §§ 17b und 17c EnWG erfolgt. 
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Zu § 31 (Anforderungen an Gebote) 

Die Ergänzung in § 31 Absatz 1 Nummer 2 Buchtstabe b WindSeeG stellt klar, was die Bewertung aussagt: Die 
für die Feststellung des Plans oder die Erteilung der Genehmigung zuständige Behörde bewertet dabei nur, ob 
nach dem aktuellem Stand des Verfahrens solche Hindernisse für die Zulassung erkennbar sind, die nicht durch 
Bedingungen oder Auflagen verhütet oder ausgeglichen werden können. Die Bewertung der für die Feststellung 
des Plans oder die Erteilung der Genehmigung zuständigen Behörde ist dabei eine auf dem aktuellen Stand basie- 
rende Einschätzung; insbesondere handelt es sich nicht um eine bindende Zusage für das weitere Verfahren. 

Zu § 32 (Sicherheit) 

Mit der Änderung in § 32 WindSeeG wird die Höhe der Sicherheit für Ausschreibungen in der Übergangsphase 
angepasst, sie beträgt nun 1 00 Euro/kW. 

Zu § 34 (Zuschlagsverfahren) 

Der neu ergänzte Absatz 2 setzt die Mindestquote für die Ostsee in der Ausschreibung um. Die Quote greift erst 
im zweiten Gebotstermin der Übergangsphase. Im ersten Gebotstermin kommt das Verfahren nach Absatz 1 un- 
verändert zur Anwendung, bei dem sich Gebote für bestehende Projekte in der Ostsee wettbewerblich durchsetzen 
können. Mit der Quote sollen letztlich Zuschläge von mindestens 500 MW für bestehende Projekte in der Ostsee 
erteilt werden, die in 2021 zugebaut werden sollen. Wenn im ersten Gebotstermin der Übergangsphase bereits 
Zuschläge für die Ostsee erteilt wurden, werden diese von der Mindestmenge für die Ostsee abgezogen, für die 
im zweiten Gebotstermin Zuschläge erteilt werden (Satz 2). 

Die Bezuschlagung der Mindestmenge erfolgt so, dass zunächst in der Reihenfolge, in der die BNetzA die Gebote 
nach Absatz 1 Nummer 1 sortiert, die Gebote für bestehende Projekte in der Ostsee geprüft und ggf bezuschlagt 
werden. Zuschläge werden für diese Projekte in dem Umfang erteilt, bis die Mindestmenge erreicht oder erstmal 
Überschriften wird. Zugleich muss auch hier bei der Zuschlagserteilung die clusterinteme Kapazitätsknappheit als 
Zuschlagsgrenze berücksichtigt werden, d.h. ein Gebot für ein Ostsee-Projekt, das eine clusterinteme Kapazitäts- 
knappheit auslöst, wird — ebenso wie im sonstigen Verfahren nach Absatz 1 - nicht bzw. nicht voll bezuschlagt. 

Sind die Zuschläge zur Erreichung der Mindestmenge in der Ostsee erteilt, führt die BNetzA für alle verbleiben- 
den Gebote (verbleiben können sowohl Gebote für Projekte in der Nordsee als auch in der Ostsee für den Zubau 
ab 2022) das Verfahren nach Absatz 1 durch. Dies gilt auch für den Fall, dass für die Zuschlagserteilung im 
Umfang der Mindestmenge nicht ausreichend Gebote für bestehende Projekte in der Ostsee abgegeben wurden 
(dann verbleiben nur Gebote für Projekte in der Nordsee) oder eine Zuschlagserteilung für die (volle) Mindest- 
menge aufgrand der clusterintemen Kapazitätsknappheit ausgeschlossen ist. 

Zu § 36 (Zuschlagswert und anzulegender Wert) 

Sätze 2 und 3, die einen Aufschlag auf den anzulegenden Wert für jeden über eine Wassertiefe von 25 Metern 
hinausgehenden vollen Meter Wassertiefe vorsehen, werden gestrichen. Angesichts der Einführang der Ostsee- 
Quote wird dieser sog. Wassertiefenbonus, der vor allem bei Ostsee-Projekten zum Tragen käme, gestrichen, um 
der veränderten Wettbewerbssituation in der Ostsee Rechnung zu tragen und die Kosteneffizienz zu erhöhen. 

Zu § 57 (Überwachung der Einrichtungen) 

In § 57 Absatz 5 WindSeeG werden die Begrifflichkeiten an diejenigen angepasst, die sonst im WindSeeG und 
in der Parallelvorschrift des § 14 Absatz 5 SeeAnlG verwendet werden. 

Zu § 68 (Feststellung einer Pilotwindenergieanlage auf See) 

Es handelt sich um eine Folgeändemng zur sprachlichen Anpassung der Begriffsdefinition in § 3 Nummer 6 
WindSeeG. 

Zu § 69 (Zahlungsanspruch für Pilotwindenergieanlagen) 

Es handelt sich um eine Folgeändemng zur sprachlichen Anpassung der Begriffsdefinition in § 3 Nummer 6 
WindSeeG. Außerdem wird zur Angleichung an die Bestimmungen des EEG 20 1 7 zu Pilotwindenergieanlagen 
an Land ein neuer Absatz 5 eingefügt, der regelt, wie der Nachweis über die Piloteigenschaft geführt wird. 
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Zu § 70 (Netzanbindungskapazität; Zulassung, Errichtung, Betrieb und Beseitigung) 

Die Änderungen in § 70 WindSeeG regeln die Zuweisung solcher Netzanbindungskapazitäten an Pilotwindener- 
gieanlagen auf See, die der Flächenentwicklungsplan hierfür als verfügbar ausweisf. Diese Kapazifäf kann zusäfz- 
lich zu derjenigen, die der Befreiber aufgrund eines Zuschlags nach § 23 WindSeeG oder § 34 WindSeeG bzw. 
aufgrund einer unbedingfen Nefzanbindungszusage oder einer Kapazifäfszuweisung haf, für Pilofwindenergiean- 
lagen auf See genufzf werden. Damif wird nefzseifig die Errichfung von Pilotwindenergieanlagen auf See auch 
außerhalb kommerzieller Windparks ermöglicht; die Frage der Zulässigkeit der Errichtung und des Betriebs der 
Pilotwindenergieanlage außerhalb kommerzieller Windparks ist getrennt hiervon im zulassungsrechtlichen Ver- 
fahren zu betrachten. Zusätzlich zu den in Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Kapazitäten erhält ein Betreiber 
keine Kapazität für Pilotwindenergieanlagen. 

Der Betreiber muss nach Absatz 2 Satz 1 gemeinsam mit dem Antrag auf Feststellung der Piloteigenschaft nach 
§ 68 WindSeeG einen Antrag auf Zuweisung der entsprechenden Kapazität stellen. Diese weist ihm die BNetzA 
entsprechend zu, aber höchstens in dem Umfang, wie sie im Flächenentwicklungsplan ausgewiesen ist. Später 
eingehende Anträge auf Zuweisung derselben Kapazität lehnt die BNetzA im Fall einer Zuweisung an den frühe- 
ren Antragsteller ab, Absatz 2 Satz 2. 

Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 ermächtigt die Bundesnetzagentur, die Zuweisung von Netzanbindungskapazität für 
Pilofwindenergieanlagen auf See mit Nebenbestimmungen zu versehen. In Betracht kommen insbesondere der 
Vorbehalt des Widerrufs, Befristungen, Auflagen, die der Befreiber einer Pilofwindenergieanlage auf See zum 
Nachweis des Realisierungswillens einhalfen muss, sowie auflösende Bedingungen. Diese Vorgaben sollen ins- 
besondere verhindern, dass zugewiesene Nefzanbindungskapazifät für Pilotwindenergieanlagen auf See später 
nicht tatsächlich genutzt wird. Die Bundesnetzagentur kann den Fortbestand der Zuweisung dabei z.B. davon 
abhängig machen, dass der Befreiber innerhalb bestimmter Fristen konkrete Fortschritte bei der Realisierung der 
Pilotwindenergieanlagen auf See nachweist (z.B. Einleitung und Abschluss des Zulassungsverfahrens, Nachweis 
der Finanzierung, Baubeginn). 

Zudem enthält Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 eine Festlegungskompetenz der BNetzA, um nähere Bestimmungen 
zum Verfahren zur Zuweisung treffen. Dies schließt insbesondere Festlegungen zur Art und Ausgestaltung des 
Zuweisungsverfahrens und zu den Mindestvoraussetzungen für die Zuweisung von Netzanbindungskapazitäten 
für Pilofwindenergieanlagen auf See ein. Die BNefzA wird von dieser Fesflegungskompetenz nur dann Gebrauch 
machen, wenn sich ein praktisches Bedürfnis dafür zeigf, also eine relevante Zahl von Anträgen auf Zuweisung 
von Netzanbindungskapazität für Pilofwindenergieanlagen auf See gesfellf wurde, bei denen sich jeweils ähnliche 
Fragen ergeben haben, die durch eine Fesflegung geklärf werden sollen. 

Die Änderungen in Absafz 3 sfellen zum einen klar, dass die zulassungsrechtlichen Bestimmungen des WindSeeG 
nur für die ausschließliche Wirtschaftszone gelten. Für Pilotwindenergieanlagen, die im Küstenmeer errichtet 
werden sollen, gilt, wie für alle Windenergieanlagen im Küsfenmeer, das Zulassungsregime des BImSchG — wo- 
bei das WindSeeG und seine Gesamtsysfemafik im Rahmen der Spielräume, die im Verwaltungsverfahren des 
BImSchG bestehen, auch bei der Zulassung von Windenergieanlagen im Küstenmeer einfließen. So wird die 
Systematik des WindSeeG dafür sprechen, dass kommerziell betriebene Windenergieanlagen im Küstenmeer, die 
nicht über einen Zuschlag verfügen, keine Genehmigung nach BImSchG mehr erhallen (vgl. § 48 WindSeeG). 
Anders wird es bei Pilofwindenergieanlagen sein, für die im WindSeeG ausdrücklich eine Ausnahme vom Zu- 
schlagserfordemis vorgesehen isf. 

Zum anderen modifiziert Absafz 3 die zulassungsrechtlichen Bestimmungen des WindSeeG für Pilotwindener- 
gieanlagen auf See in der ausschließlichen Wirtschaftszone da-hingehend, dass ein Zuschlag dann keine Zulas- 
sungsvoraussetzung ist, wenn der Befreiber der Pilotwindenergieanlage auf See über Netzanbindungskapazität 
entweder aufgrund einer unbedingten Netzanbindungszusage bzw. eines Zuweisung nach § 17d Absatz 3 Satz 1 
EnWG a.F. oder aufgrund einer Zuweisung von Netzanbindungskapazität für Pi-lofwindenergieanlagen auf See 
nach § 70 Absafz 2 WindSeeG verfüg!. 
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Zu Artikel 6 (Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes) 

Nummer 4 
Zu §13 

Durch die Änderung in Satz 2 wird die Regelung auf KWK- Anlagen im Netzaushaugehiet nach § 36c Absatz 1 
EEG begrenzt. Mit anderen KWK-Anlagen, die sich außerhalb dieses Netzausbaugebietes befinden, dürfen die 
Übertragungsnetzbetreiber keine vertraglichen Vereinbarungen nach § 13 Absatz 6a EnWG abschließen. Ent- 
scheidend hierfür isf der Zeitpunkf des Vertragsschlusses. 

Durch die Einfügung eines Safzes 5 in § 13 Absafz 6a EnWG wird klargesfellf, dass die vertraglichen Vereinba- 
rungen nur vom Übertragungsnetzbetreiber mit den KWK-Anlagenbetreibem geschlossen werden darf Die Ver- 
teilnetzbetreiber sollen über § 14 EnWG nicht die Möglichkeit haben, diese Verträge abzuschließen, da die Eng- 
pässe im Verteilnetz in der Regel schnell behoben sind und nach dem Abschluss des Netzausbaus kein Bedarf an 
dieser Regelung mehr besteht. Die Engpässe auf Übertragungsnetzebene sind hingegen langfristiger, so dass die 
Regelung auch entsprechend langfristig Wirkung entfalten kann. 

Sofern das Potential an geeigneten bestehenden KWK-Anlagen im Netzausbaugebiet nicht ausreicht oder nicht 
ausreichend viele KWK-Anlagenbefreiber bereit sind, entsprechende vertragliche Vereinbarungen nach § 13 Ab- 
satz 6a EnWG abzuschließen, sollen die Überfragungsnetzbefreiber Ausschreibungen für zuschaltbare Lasten 
nach § 13 Absatz 6 Satz 1 EnWG durchführen. Die Bundesregierung wird einen Vorschlag für eine Rechtsver- 
ordnung für die Durchführung der enf sprechenden Ausschreibungen vorlegen, wenn keine vertraglichen Verein- 
barungen für zusäfzliche Wärmeerzeuger in einem Umfang von 2 Gigawatt im Nefzausbaugebief abgeschlossen 
worden sind. Diese Regelung kann fechnologieneufral ausgesfalfef werden. 

Mit der Ergänzung in § 13 Absatz 10 Satz 2 EnWG wird klargestellt, dass die zugrunde liegenden Annahmen, 
Parameter und Szenarien sich nicht nur auf die regelmäßigen Systemanalysen nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
Netzreserveverordnung, sondern auch auf die in § 3 Absatz 2 Satz 3 Netzreserveverordnung geregelten ergänzen- 
den Analysen beziehen, die auch eine Langfristperspektive haben. 

Nummer 5 
Zu § 13i 

Mit der Änderung wird die mögliche Mindestleistung abschaltbarer und zuschaltbarer Lasten auf 5 Megawatt 
abgesenkt. Somit wird an übliche Mindestgrößen im Bereich der Regelenergie angeknüpft und eine geäußerte 
Empfehlung im Rahmen der öffentlichen Sachverständigenanhörung zum Regierungsentwurf für eine Verord- 
nung zu abschaltbaren Lasten vom 22. Juni 2016 umgesetzt. 

Zu Nummer 8 Buchstabe a (§ 17b) 

Mit der Änderung in § 17b EnWG wird der Verlängerung der Übergangsphase Rechnung getragen. 

Nummer 12 

ln § 19 Absatz 3 EnWG werden die Anforderungen bzgl. des Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen 
und technischen Vorschriften nach der Richtlinie 98/48/EG in Absatz 5 (neu) aufgenommen und aufgrund der 
Aufhebung der Richtlinie 98/48/EG angepasst. 

Die Änderung in § 19 Absatz 4 EnWG greift in Satz 1 den aktuellen Regelungsrahmen der Europäischen Union 
zur Festlegung eines Netzkodex mit Netzanschlussbestimmungen für Sfromerzeuger auf (Verordnung (EU) 
2016/631). Ziel isf es, einschlägige fechnische Anforderungen an Sfromerzeugungsanlagen als Voraussefzung für 
den Nefzanschluss fesfzulegen, um so eine weitgehende Harmonisierung der technischen Netzanschlussregelun- 
gen zu erreichen. Die aktuell in Absatz 4 vorgesehene Begrenzung auf Netzbetreiber mit mehr als 100.000 ange- 
schlossen Kunden steht dabei nicht im Einklang mit dem vorgenannten europäischen Netzkodex und ist deshalb 
aufzuheben. 

Netzbetreiber haben die allgemeinen technischen Netzanschlussregelungen sodann mit den Verbänden der Netz- 
nutzer zu konsultieren. Nur so kann bereits bei der Erstellung der technischen Netzanschlussregelungen eine an- 
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gemessene Beteiligung aller potenziell betroffenen Marktakteure gewährleistet werden. Dies geschieht im Rah- 
men der Verfahren für die technischen Netzanschlussregelungen beim Verband der Elektrotechnik Elektronik 
Informationstechnik (VDE) und bei der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches (DVGW). 

Zuständig für die Durchführung des Konsultationsprozesses nach Absatz 4 Satz 2 ist der in § 49 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 bezeichneten Verband — im Strom der VDE, im Gas der DVGW. Es wird damit klargestellt, dass der 
VDE nach Satz 3 gleichzeitig auch die Aufgaben nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/63 1 wahr- 
nimmt. Damit wird das bewährte System zur Erstellung technischer Regelwerke im Wege der technischen Selbst- 
verwaltung in Deutschland erhalten. 

Veröffentlicht der Netzbetreiber netzspezifische oder netzknotenscharfe Netzanschlussbedingungen, so ist dies 
nur im Rahmen der vorgegebenen Regelungen möglich. Diese Unterliegen der allgemeinen behördlichen Auf- 
sicht. 

Die Schlichtungs- und Aufsichtsfunktion der Regulierungsbehörden erfolgt darüber hinaus im Rahmen der allge- 
meinen Kompetenzen nach §§ 30, 3 1 und 65 des Energiewirtschaftsgesetzes sowie unmittelbar aus Artikel 7 Ab- 
satz 5 und Absatz 8 der Verordnung (EU) 20 1 6/63 1 . 

Nummer 13 

Zu §35 

Die Ergänzung stellt klar, dass im Rahmen des Monitorings der Regulierungsbehörde zukünftig auch die Ent- 
wicklung der Ausschreibungen abschaltbarer Lasten durch die Übertragungsnetzbetreiber zu betrachten ist. Ein- 
zugehen ist dabei auch darauf, welche Bedarfe an abschaltbaren Lasten die Betreiber von Übertragungsnetzen 
abgeschätzt haben sowie ob Anträge zur Änderung der Gesamtabschaltleistungen gestellt wurden. 

Nummer 16 
Zu §59 

Entsprechend der in § 59 EnWG bei der Netzreserve bereits erfolgten Zuordnung der Zuständigkeiten innerhalb 
der Bundesnetzagentur und der bisherigen Praxis insoweit sollen auch Entscheidungen und Festlegungen zum 
Bedarf beim Netzstabilitätssegment gemäß § 1 3k EnWG durch die Fachabteilung der Bundesnetzagentur ergehen 
können. Insoweit handelt es sich um eine redaktionelle Berichtigung zum Strommarktgesetz. 

Nummer 19 
Zu § 118 EnWG 

Der neu eingefügte § 1 18 Absatz 19 EnWG, der nach dem Artikel zum Inkrafttreten bereits am Tag nach der 
Verkündung dieses Gesetzes in Kraft tritt, ermöglicht es, noch vor der Umstellung auf Ausschreibungen für Wind 
auf See ungenutzte Anbindungskapazität für die Nutzung durch Pilotwindenergieanlagen zuzuweisen. Damit sol- 
len die Möglichkeiten für die technische Fortentwicklung kurzfristig, d.h. noch bevor die neuen Regelungen zur 
Förderung von Pilotwindenergieanlagen im WindSeeG greifen, eröffnet werden. Die Definition des § 3 Num- 
mer 6 WindSeeG für Pilotwindenergieanlagen kommt hier schon zur Anwendung. Die in Absatz 20 vorgesehene 
Kapazitätszuweisung erfolgt außerhalb des bisherigen Verfahrens nach § 17d Energiewirtschaftsgesetz, da es für 
Pilotwindenergieanlagen nicht passt. Denn Pilotwindenergieanlagen füßen gerade nicht auf bereits bewährten 
technischen Konzepten, so dass der Zulassungsprozess und die Errichtung weniger vorhersehbar sind. Die Be- 
schränkung auf Zuweisung bislang ungenutzter Anbindungskapazität stellt sicher, dass andere Projekte durch die 
Zuweisung von Kapazität für Pilotwindenergieanlagen nicht beeinträchtigt werden. Zugleich wird durch die die 
Zuweisung bislang ungenutzter Kapazität die effiziente Nutzung und Auslastung von Offshore-Anbindungslei- 
tungen insgesamt erhöht. Allerdings darf höchstens eine Kapazität von 50 MW auf diesem Wege zugewiesen 
werden. Es darf nur so viel Kapazität zugewiesen werden, dass die in Absatz 14 genannte Anschlusskapazität 
nicht überschritten wird, Satz 6. 

Die Zuweisung erfolgt im Benehmen mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Flydrographie und steht im 
pflichtgemäßen Ermessen der Regulierungsbehörde. Eine Zuweisung kommt insbesondere dann nicht in Betracht, 
wenn die Realisierung der Pilotwindenergieanlage aus technischen oder raumordnerischen Gründen von vomhe- 
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rein ausgeschlossen erscheint. Ein wesentlicher Aspekt für die Beurteilung der technischen Gründe ist das hinrei- 
chende Konzept zur Anbindung der Pilotwindenergieanlagen, das der Betreiber mit dem Antrag vorlegen muss. 
Im Übrigen sind alle berechtigten öffentlichen und privaten Belange abzuwägen. 

Die Zuweisung muss beantragt werden. Damit Anträge von der Regulierungsbehörde noch bis zum 3 1 . Dezember 
20 1 6 bearbeitet werden können, sind Anträge vollständig spätestens bis zum 3 1 . Oktober 20 1 6 zu stellen. 

Die Zuweisung erfolgt nach Satz 3 bedingt: Nach Satz 3 Nummer 1 muss die Regulierungsbehörde im Benehmen 
mit dem BSH später zu der Feststellung gelangen, dass es sich bei der Anlage, für deren Anbindung die zugewie- 
sene Kapazität genutzt werden soll, tatsächlich um eine Pilotwindenergieanlage auf See im Sinn des § 3 Num- 
mer 6 WindSeeG handelt. Diese Prüfung erfolgt anhand der Unterlagen, die der Betreiber bereits mit dem Antrag 
vollständig einzureichen hat. Zudem muss nach Satz 3 Nummer 2 der Betreiber innerhalb von 18 Monaten nach 
der Kapazitätszuweisung eine Zulassung zur Errichtung dieser Anlagen der Regulierungsbehörde vorlegen. 

Die Zuweisung kann zudem mit Nebenbestimmungen versehen werden, Satz 4. So kann die Regulierungsbehörde 
beispielsweise den Fortbestand der Zuweisung davon abhängig machen, dass innerhalb eines bestimmten Zeit- 
raums, der der besonderen Situation einer Pilotwindenergieanlage Rechnung trägt, die seeanlagenrechtliche Zu- 
lassung beantragt wird oder vergleichbare Meilensteine erreicht werden. 

Satz 5 regelt den Fall von konkurrierenden Anträgen. Diese werden in der Reihenfolge des Eingangs entschieden. 
Nur wenn sowohl freie Kapazität zur Verfügung steht als auch die Grenze von 50 MW noch nicht erreicht ist, ist 
eine Zuweisung für weitere Pilotwindenergieanlagen zulässig. Anträge auf Zuweisung von Kapazität, die bereits 
an Betreiber von Pilotwindenergieanlagen zugewiesen wurde, lehnt die Regulierungsbehörde ab: die selbe Kapa- 
zität kann nicht zweimal zugewiesen werde. 

Zur Umsetzung des Übergangssystems von 2021 bis 2025 muss der Offshore-Netzentwicklungsplan 2025 (Ziel- 
jahr) nach dem neu eingefügten Absatz 20 die erforderlichen Maßnahmen enthalten, damit die bestehenden Pro- 
jekte in der verlängerten Übergangsphase an den Ausschreibungen teilnehmen können. 

Der Offshore-Netzentwicklungsplan 2025 schafft dabei die Voraussetzungen zum einen für die Verlängerung der 
Übergangsphase, zum anderen für die Umsetzung der in den §§ 27 Absatz 3 und 4 sowie 34 Absatz 2 WindSeeG 
geregelten Ostseequote. 

Flieraus dürfte sich der folgende Ausbaubedarf ableiten lassen: Zur Umsetzung der Ostseequote von mindestens 
500 Megawatt dürften Maßnahmen mit einer geplanten Fertigstellung im Jahr 2021 ausschließlich in der Ostsee 
mit einer entsprechenden Übertragungskapazität vorzusehen sein. Aus netztechnischen Gründen darf die insge- 
samt vorzusehende Übertragungskapazität jedoch 750 Megawatt nicht überschreiten. Die weiteren Maßnahmen 
der Übergangsphase verteilen sich dann auf Nord- und Ostsee. So dürfte in der Nordsee ab dem Jahr 2022 jeweils 
eine Maßnahme pro Jahr erforderlich sein. 

Mit dem Offshore-Netzentwicklungsplan 2030 (Zieljahr) und der Möglichkeit nach § 17c Absatz 2 EnWG, nach 
dem zweiten Gebotstermin der Übergangsphase eine bereits erfolgte Bestätigung des Offshore-Netzentwicklungs- 
plans zu ändern, wenn die erteilten Zuschläge ergeben, dass eine Offshore-Anbindungsleitung nicht oder zu einem 
anderen Zeitpunkt erforderlich ist, kann auf das Ergebnis der Ausschreibungen für die Übergangsphase noch 
netzseitig reagiert werden, um eine effiziente Nutzung und Auslastung der Offshore-Anbindungsleitungen zu ge- 
währleisten. 

Artikel 7 (Anreizregulierungsverordnung) 

Durch die Streichung des Artikel 7 werden die Kosten nach § 13 Absatz 6a Satz 2 Nummer 3 EnWG im Rahmen 
der Anreizregulierung als beeinflussbare Kosten behandelt. 

Artikel 11 (Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung) 

Zu§l 

Mit der Streichung in § 1 wird sichergestellt, dass sämtliche durch das EEG geförderte flüssige Biomasse nach- 
haltig hergestellt wird, also auch flüssige Biomasse, die nur zur Anfahr-, Zünd- oder Stützfeuerung eingesetzt 
wird. 
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Artikel 15 (Anlagenregisterverordnung) 

Zu§l 

Wegen der bevorstehenden Aufhebung des Bundesdatenschutzgesetzes wird der Verweis in der Anlagenregister- 
verordnung bereits gestrichen. 

Zu §2 

Die Ergänzung dient der Klarstellung. Nur bei Solaranlagen werden die Anlagen nach dem Anlagenregister zu- 
sammengefasst. Bei allen anderen Energieträgern werden die Anlagen einzeln erfasst. Hiervon unberührt bleiben 
die Zusammenfassungsregeln nach dem EEG 2017 zur Bestimmung der Vergütungshöhe. 

Zu §3 

Zu Absatz 1 

Die Ergänzung ist erforderlich, da bestimmte Biomasse- und Wasserkraftanlagen nach dem EEG 20 1 7 als neu in 
Betrieb genommen gelten, ihre ursprüngliche Inbetriebnahme jedoch unter Umständen vor dem 1. August 2014 
lag. Damit bestünde in einigen Fällen für diese Anlagen keine Meldepflichf. 

Zu Absatz 2 Nummer 12 Buchstabe f 

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 13a 

Die Änderungen sind erforderlich, da ertüchtigte Wasserkraftanlagen als Neuanlagen gelten und nicht mehr von 
den Meldepflichten des § 6 AnlRegV erfasst werden. Da die Daten aber trotzdem erhoben werden sollen, sind sie 
in den Katalog aufzunehmen. 

Zu § 3 Absatz 3 Satz 2 

Da sich die Meldepflichten dieser Anlagen nicht an der erstmaligen Inbetriebnahme nach den allgemeinen Regeln 
des Emeuerbare-Energien-Gesetz, sondern nach den Inbetriebnahmefiktionen nach §§ 39f und 40 ergeben, ist 
eine gesonderte Frist der Meldepflicht einzuführen. 

Zu §4 

Die Anpassung isf erforderlich, da sämfliche Genehmigungen von Anlagen, die an den Ausschreibungen feilneh- 
men müssen, erfass! werden sollen. Da nunmehr nicht nur Freiflächenanlagen, sondern auch große Anlagen auf 
baulichen Anlagen an den Ausschreibungen teilnehmen, ist die Erweiterung geboten. 

Zu §6 

Die Streichungen sind vorgenommen worden, da ertüchtigte Wasserkraftanlagen nunmehr als neu in Betrieb ge- 
nommene Anlagen gelten und damit nicht mehr von § 6 AnlRegV erfasst werden. 

Zu §11 

Die Änderungen sind redaktioneller Natur. Bislang wurden die Veröffentlichungspflichten an verschiedenen Stel- 
len im EEG und der Anlagenregisterverordnung normiert. Nunmehr werden sie zusammengefasst und vereinheit- 
licht. Die Veröffentlichungen dienen der Verbesserung der Transparenz und zeigen das Maß der Zielerreichung. 
Außerdem werden die anzulegenden Werte und die für die Ausschreibungen erforderlichen Werfe nachvollzieh- 
bar dargelegf. 

Artikel 17 (Ausgleichsmechanismusverordnung) 

Der Tifel der Ausgleichsmechanismusverordnung wird geändert. Zukünftig soll die Verordnung als Manfelver- 
ordnung für verschiedene Themen im Zusammenhang mif den emeuerbaren Energien dienen. Enfsprechend erga- 
ben sich Folgeänderungen derjenigen Vorschriften, die auf die Ausgleichsmechanismusverordnung verweisen 
(§§ 1 1, 60, 72, 77, 85b EEG 2017, § 9 AnlRegV, §§ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AusglMechAV und §§ 33, 35 und 42 GEEV). 
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Artikel 20 (Seeanlagengesetz) 

Die Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren für die Errichtung von Anlagen in der Außenwirtschaftszone 
(AWZ) waren bislang in der Seeanlagenverordnung, die auf dem Seeaufgabengesetz beruht, geregelt. Hinsichtlich 
der Windenergie auf See beruhen diese Verfahrensvorschriften zukünftig auf dem Windenergie-auf-See-Gesetz. 
Die Vorschriften für Anlagen zur Stromerzeugung aus Strömung und Wasser und Anlagen, die sonstigen wirt- 
schaftlichen Zwecken oder Forschungszwecken dienen, benötigen zukünftig eine unmittelbare gesetzliche Grund- 
lage, da sie sich von denen des Windenergie-auf-See-Gesetzes nicht wesentlich unterscheiden. Daher wird für 
diese Anlagen ein Seeanlagengesetz geschaffen, dessen Vorschriften so weit wie möglich denen des Windenergie- 
auf-See-Gesetzes entsprechen. Wie die entsprechenden Vorschriften des Windenergie-auf-See-Gesetzes entspre- 
chen die Vorschriften dieses Gesetzes weiterhin weitgehend denen der bisherigen Seeanlagenverordnung, die 
aufgehoben wird. Zusätzlich besteht hier die Möglichkeit der Durchführung eines Genehmigungsverfahrens für 
kleinere Anlagen. Weiterhin enthält das Seeanlagengesetz die Vorschriften des Windenergie-auf-See-Gesetzes 
nicht, die im Zusammenhang mit der Flächenvoruntersuchung und mit den von der BNetzA durchgeführten Aus- 
schreibungen stehen, da für die dem Seeanlagengesetz unterfallenden Anlagen ein solches System nicht vorgese- 
hen ist. 

Artikel 21 (Änderung Seeaufgabengesetz) 

Die geänderten Vorschriften des Seeaufgabengesetzes enthalten die gesetzlichen Ermächtigungsgrundlagen zum 
Erlass der Seeanlagenverordnung, die durch die Aufhebung der Seeanlagenverordnung überflüssig werden. 

Artikel 24 (Änderung Grenzüberschreitende-Erneuerbare-Energien-Verordnung) 

Die Änderungen an der Grenzüberschreitende-Emeuerbare-Energien-Verordnung sind Folgeanpassungen infolge 
der EEG-Novelle 2016. 

Artikel 25 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Zu Absatz 1 

Das Gesetz tritt grundsätzlich am 1 . Januar 20 1 7 in Kraft (Satz 1). Die Regelung in Satz 2 stellt zum einen sicher, 
dass das aufwendige Verfahren zur Erstellung und Bestätigung des landseitigen Netzentwicklungsplans Strom 
2025 schon im Jahr 2016 nicht mehr durchgeführt werden muss. Hierdurch werden Verwaltungskosten und Bü- 
rokraft ekosten für die Übertragungsnetzbetreiber vermieden. Zum anderen zieht Satz 2 das Inkrafttreten des § 1 1 8 
Absatz 20 EnWG vor und stellt somit sicher, dass die darin bis Ende des Jahres 20 1 6 vorgesehene Zuweisung von 
50 MW Netzanbindungskapazität für Pilotwindenergieanlagen rechtzeitig möglich wird. 

Zu Absatz 2 

Die Ergänzung in Absatz 2 regelt die Aufhebung der Seeanlagenverordnung. Sie wird durch das WindSeeG 
(s. Artikel 2) und das Seeanlagengesetz (s. Artikel 20) abgelöst. 


Berlin, den 6. Juli 2016 


Thomas Bareiß 

Berichterstatter 
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